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《中 国 通用 机 械 工业 年 鉴 》2012 年 刊 设置 综述 、 专 文 、 行 业 概况 
品 进出 口 、 企 业 概况 、 统 计 资 料 、 产 品 与 项 目 和 大 事 记 栏目 ， 集 中 
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减 变速 机 及 气体 分 离 设 备 等 分 行业 的 发 展 情况 ， 全 面 系统 地 提供 了 通 
械 行业 企业 的 经 济 指标 。 另 外 ， 本 年 鉴 设 置 的 “特别 关注 ”着 重 介绍 
在 火电 阀门 研发 方面 取得 的 成 果 。 

《中 国 通用 机 械 工 业 年 鉴 》 主 要 发 行 对 象 为 政府 决策 机 构 、 机 械 
相关 企业 决策 者 和 从 事 市 场 分 析 、 企 业 规划 的 中 高 层 管理 人 员 以 及 国 
投资 机 构 、 贸 易 公司 、 银 行 、 证 券 、 咨 询 服务 部 门 和 科研 单位 的 机 电 
管理 人 员 等 。 
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2011 年 ， 通 用 机 械 行业 面 对 复 杂 多 变 的 国际 政治 、 经 济 形势 和 国内 市 场 的 
新 情况 、 新 变化 ， 坚 持 开拓 创新 ， 实 践 科学 发 展 ， 转 变 经 济 发 展 方式 ， 行 业 仍 
保持 了 较 快 稳定 增长 态势 。 

2011 年 , 通用 机 械 行业 规模 以 上 企业 4 548 家 , 拥有 资产 总 额 5403. 79 亿 元 ， 
从 业 人 员 人 数 93. 42 万 人 。 完 成 工业 总 产值 7195. 59 亿 元， 同比 增长 27. 17%; 
完成 出 口交 货 值 844. 35 亿 元 ,同比 增长 17. 7%。 实 现 主 营业 务 收 入 7013. 53 亿 元 ， 
同比 增长 27. 66%; 实现 利润 总 额 531. 12 亿 元 ， 同 比 增长 29. 53%。 

2011 年 ， 通 用 机 械 行业 在 重大 技术 装备 国产 化 方面 又 取得 多 项 标志 性 进 
fe: 6 万 3/h 大 型 空 分 设备 已 批量 生产 ，10 万 ww/h 大 型 空 分 设备 已 研制 成 功 ; 
百 万 吨 级 “乙烯 三 机 ”的 乙烯 压缩 机 出 厂 交 货 ， 实 现 了 百 万 吨 级 “乙烯 三 机 ” 
全 面 国产 化 ， 为 西 气 东 输 三 线 工 程 配套 的 大 型 天 然 气 长 输 管线 压缩 机 通过 新 产 
品 鉴定 并 进入 工业 性 试验 阶段 ，40in (1000mm) 、48in (1 200mm) 大 口径 全 
焊接 球阀 向 西 气 东 输 三 线 西 段 工程 供 货 ， 百 万 吨 级 PTA 装置 用 压缩 机 投入 运 
行 ， 大 型 蒸汽 回转 干燥 机 通过 新 产品 鉴定 ， 又 一 批 核 级 泵 、 阀 产品 研制 成 功 ， 
百 万 千瓦 压 水 堆 核 电站 用 泵 阀 国产 化 率 达 到 75% 以 上 。 

中 国 通用 机 械 工业 协会 与 中 国 机 械 工业 年 鉴 编辑 委员 会 希望 通过 《中 国 通 
用 机 械 工业 年 鉴 》 ， 系 统 、 广 泛 地 宣传 通用 机 械 行业 在 经 济 发 展 、 深 化 改革 、 
新 产品 新 技术 开发 以 及 推进 重大 技术 装备 国产 化 等 方面 取得 的 成 绩 ， 展 望 发 展 
前 景 ， 进 一 步 促进 行业 的 技术 进步 和 经 济 可 持续 发 展 。 

在 《中 国 通用 机 械 工 业 年 鉴 》2012 年 版 的 编撰 过 程 中 ， 得 到 了 通用 机 械 行 
业 各 有 关 企 事业 单位 和 相关 用 户 的 大 力 支持 ， 中 国 通用 机 械 工 业 协 会 与 中 国 机 
械 工业 年 鉴 编辑 委 员 会 在 此 表示 衷心 的 感谢 ， 并 将 一 如 既往 地 为 各 界 朋 友和 广 
大 用 户 提供 真诚 的 服务 。 
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编辑 说 明 


《中 国 机 械 工业 年 鉴 》 是 由 中 国 机 械 工 业 联 合 会 主管 、 机 械 工 业 
信息 研究 院 主办 、 PLC URAL MEH AER, [ 具 性 年 刊 ， 创 刊 
F 1984 4 
根据 行业 需要 ， 中 国 机 械 工 业 年 鉴 
分 行业 年 鉴 ， 逐 步 形 成 了 # 国 机 械 工 业 年 该 系列 现 已 出 版 了 《中 
PREST = NC ee 《中 国 机 床 工具 工业 年 
国 通用 机 械 工业 年 鉴 》、《 中 国 机 械 通 用 零 部 件 工业 年 鉴 》、《 中 
年 鉴 》 、《 中 国 液压 气动 密封 工业 年 鉴 》 、《 中 国 重型 机 械 了 
中 国 农业 机 械 工业 年 鉴 》、《 中 国 石油 石化 设备 工业 年 鉴 》、《 中 
址 工业 年 鉴 》、《 中 国 齿轮 工业 年 鉴 》、《 中 国 磨料 磨 具 工 业 年 鉴 》 
和 《中 国 机 电 产 品 市 场 年 鉴 》 
E 司 通用 机 械 工业 年 鉴 》 由 中 国 通用 机 械 工 业 协 会 和 中 国 机 械 
Tb oF 4S 员 会 共同 编撰 ， 目 2002 年 开始 出 版 以 来 ， 已 经 出 版 了 
2004 版 、2006 版 、2007 版 、2008 版 、2009 版 、2010 版 和 2011 版 ，2012 
版 设置 综述 、 
与 项 目 和 大 事 记 栏目 ， 集 中 反映 2011 年 通用 机 械 行 业 的 发 展 情况 ， 详细 
记载 了 泵 、 风 机 、 阀 门 、 压 缩 机 、 减 变速 机 及 气体 分 离 设备 等 分 行 
展 情况 ， 全 | 也 提供 了 通用 机 械 行业 企业 的 经 济 指标 。 
四 、 统 计 资 料 中 的 数据 由 中 国 通用 机 械 工 业 协会 及 其 分 会 提供 ， 数 据 
#8 2011 F12 H 30 H 
五 、《 中 国 通用 机 械 了 WA) ERANA 象 为 政府 决策 机 构 、 机 械 
工业 相关 企业 决策 者 和 从 事 市 场 分 析 、 企 业 规 划 的 中 站 
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专题 索引 


《中 国 通用 机 械 工 业 年 鉴 》 创 刊 10 周年 
创刊 十 周年 ” 续 写 新 入 章 


行业 领导 题词 


特别 支持 单位 题词 





回顾 通用 机 械 行业 十 年 来 取得 的 成 就 , 分 析 2011 年 通用 机 械 
行业 经 济 运行 情况 


P3~15 


ARP ML, 分 析 工 艺 





P19~26 





分 析 2011 年 通用 机 械 产品 进出 口 情况 ， 公 布 2011 年 通用 机 


械 产 品 进出 口 数据 


p77~ 88 


介绍 部 分 企业 的 经 营 理念 和 成 功 经 验 ， 为 管理 者 成 功 决策 
助力 


P91~114 
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话 ， 通 过 数据 了 和 解 行业 和 企业 ， 使 您 能 更 好 地 把 握 





P117~ 202 


公布 行业 名 有 牌 产品 及 获奖 项 目 ， 推 荐 行业 新 产品 、 节 能 产品 


P205 ~ 210 





记载 2011 年 通用 机 械 行业 重大 事 付 


P213 ~ 220 








为 连 类 高 阅 / 股 份 有 限 公司 ( 前 身 是 大 连 高 压 阀门 厂 ) 是 中 国 通用 机 械 工业 协会 阀门 分 会 理事 长 单位 。 公 司 始 建 
F 1956 =, 于 2002 年 7 月 5 日 转制 为 大 连 大 高 阔 门 有 限 公司 ，2011 年 7 月 5 日 更 名 为 大 连 大 高 阀门 股份 有 限 公 司 ， 
成 为 研发 、 设 计 、 制 造 和 销售 阀门 产品 的 股份 制 企业 。 注 册 商 标 “DV" 已 被 评 为 中 国 驰名 商标 ,公司 固定 资产 10 400 万 元 ， 
吉 地 面积 13.5 Fm’, BABAR 38 700 m?， 其 中 核电 军工 专用 车 间 9 600 m?。 公 司 现 有 正式 职工 407 人 ， 其 中 工程 
技术 人 员 77 人 。 公 司 拥有 制造 及 检测 设备 300 FG, RAFP SAAMI 80 万 套 、 铸 钢 阀门 10 万 套 的 生产 能 力 ， 
年 产值 3 亿 元 。 公司 具 有 核 一 级 、 核 二 级 、 核 三 级 阀门 设计 和 制造 许可 证 ,是 国家 武器 装备 科研 生产 的 特定 许可 制造 企业 ， 
是 国家 指定 的 重点 装备 关键 阀门 国产 化 的 依托 单位 ， 是 国家 高 新 技术 企业 和 省 级 科研 中 心 。 公 司 目前 已 成 为 全 国 综合 
能 力 强 的 专业 阀门 厂 之 一 。 

公司 在 全 国 阀 门 行 业 率先 通过 了 美国 机 械 工程 师 协会 ASME 的 “N” 和 “NPT” 钢印 资质 。 公 司 还 持 有 中 国 特种 








设备 压力 管道 及 压力 管道 元 件 制造 许可 证 、 中 国电 力 600MW 火电 机 组 入 网 许可 证 、 中 国 船 级 社 颁发 的 ”船用 阀门 
生产 许可 证 "、 球 阀 产品 防火 鉴定 证 书 、 英 国 劳 埃 德 和 挪威 船 级 社 的 [SO9001 质量 认证 证 书 、 美 国 石油 学 会 的 API 
证 书 、 欧 盟 承 压 设备 CE 安全 证 书 和 军工 产品 质量 体系 认证 证 书 。 

公司 主要 产品 有 闸阀 .截止 阀 、 止 回 阀 节 流 阀 球阀 .旋塞 阀 \ 蝶 阀 \ 疏 水 阀 、 仪 表 阀 、 调 节 阀 波纹 管 阀 . 平 板 闸 阀 真 空 闪 、 
低温 /超低温 闵 、 抗 硫 阀 、Y 形 阀 、 核 级 阀门 、 军 工 阀门 、 特 种 阀门 以 及 管 路 法 兰 、 阀门 操作 机 构 等 共 20 大 类 、500 多 个 型 号 、 
4000 多 个 规格 。 产 品 被 广泛 地 应 用 在 石油 、 化 工 、 船 舶 、 电 力 、 冶 金 、 机 械 、 轻 纺 、 军 工 和 核电 系统 等 工业 装置 上 。 

公司 一 贯 重视 新 产品 、 新 技术 的 开发 与 应 用 ， 技 术 力量 雄厚 ， 在 与 科研 院 校 广泛 合作 的 基础 上 ， 拥 有 一 大 批 具 
有 丰富 研发 经 验 的 工程 技术 人 员 ， 具 有 很 强 的 自主 研发 能 力 ， 所 研制 开发 的 多 项 产品 ， 填 补 了 国内 阀门 行业 的 空白 ， 
在 国家 百 万 千瓦 核电 自主 化 过 程 中 率先 实现 了 核 一 级 大 口径 锻造 高 压 阀门 国产 化 ， 核 电 阀门 累计 订货 4 亿 多 元 。 





大 连 大 高 阀门 股份 有 限 公司 


地 址 : 辽宁 省 大 连 市 甘井 子 区 姚 家 路 272 号 。 邮编 : 116037 
电话 : 0411-86422999 86422888 

传真 ; 0411-86422600 86422577 

http://www. didv. com. cn E-mai | :dvxiaoshoufd! dv. com. cn 
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和 | 兴 源 过 滤 


杭州 兴 源 过 滤 科 技 股份 有 限 公司 成 立 
于 1992 年 ， 是 一 家 依靠 科技 创新 发 展 起 来 
的 专业 压 滤 机 制造 商 、 集成 商 和 服务 商 ， 
中 国 压 滤 机 行业 技术 领跑 者 。 兴 源 过 滤 在 
20 年 的 发 展 历程 中 , 逐步 确立 了 在 国内 压 
滤 机 行业 的 技术 优势 ， 兴 源 品 牌 已 成 为 中 
国 过 滤 机 行业 的 知名 品牌 。 

2011 年 9 月 27 A, HMA REE 
技 股份 有 限 公司 首次 公开 发 行 股票 并 在 创 
业 板 成 功 挂牌 上 市 ， 成 为 中 国 压 滤 机 行业 
率先 上 市 公司 ( 兴 源 过 滤 : 300266), 
















杭州 兴 源 过 滤 科技 股份 有 限 公司 
地 址 ， 浙 江 省 杭州 市 余杭 区 良 渚 镇 良 渚 路 10 号 
邮编 : 311113 

电话 : 0571-88777777 88778222 

传 直 : 0571-88778255 88778266 

http : //www., xingyuan, com 

E-mail ; sales@xingyuan.com 
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感恩 有 您 (二 路 相伴 
(EE 
SHK VALVE GROUP 


SHK , 始 于 1993 年 ,是 世界 知名 的 严 苛 工 况 阀门 技术 服务 与 制造 集成 提供 商 。SHK 的 阀门 产品 除 满足 一 般 工业 工 况 对 阀 
门 性 能 的 常规 要 求 之 外 , 更 专注 于 为 严 苛 工 况 的 阀门 系统 提供 卓越 的 技术 服务 与 产品 解决 方案 


如 需 了 解 更 多 有 关 SHk 严 苟 阀门 解决 方案 的 信息 请 登录 Www. shkvalve. com 
地 址 :上 海 市 奉贤 区 柄 林 北 村 路 199 号 邮编 :201416 


电话 : 021-57491111 传真 :021-57492222 E-mail: sales@shkvalve. com 
上 海 开 维 喜 阀 门 集团 版 权 所 有 ,未 经 许可 , 禁 部 
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40in Class 600 和 48in Class 600, 900 


大 口径 高 压 全 焊接 省 线 球 闪 
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上 海 耐 业 斯 詹姆斯 伯 雷 阀门 有 限 公司 
” SHANGHAI NELES-JAMESBURY 


中 国 ， 上 海 浦东 金桥 出 口 加 工区 秦 桥 路 333 号 ”邮编 ' 201206 电话 总 机 : 021-61006611 fH: 021-61043217 


E-mail:snj@snjvalve.com http://www:snjvalve:com 
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上 滩 科 科 间 门 系 图 有 限 公 司 


专业 化 科技 化 ”国际 化 À 
电话 : 021-59126789 传真 : 021-59124609 KO KO 


E-mail: shkokovalve@126.com http://www.valvekoko.com 
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上 海 冠 龙 阀门 机 械 有 限 公司 成 立 于 1991 年 ， 母 公司 是 
我 国 台湾 省 知名 阀门 生产 商 一 一 明 冠 造 机 企业 股份 有 限 
公司 。 产 品 以 技术 先进 、 密 封 性 能 可 靠 、 操 作 轻 快 、 维 
护 简单 便利 、 使 用 寿命 长 而 获得 设计 院 及 有 关 用 户 
的 好 评 。 目 前 ， 公 司 在 全 国 拥有 40 家 办 事 处 ， 产 品 被 广 
泛 应 用 在 长 江 三 峡 工 程 、 秦 山 核 电站 、 首 都 机 场 、 黄 河 
小 浪 底 工程 、 上 海 东方 明珠 广播 电视 塔 、 上 海 市 政府 大 
厦 、 浦 东 国 际 机 场 、 胜 利 油田 、 金 山石 化 及 宝钢 集团 等 
国家 重大 工程 和 标志 性 建筑 上 。 
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公司 /工厂 : 上 海 市 嘉定 区 南 翔 镇 德 园 路 815 号 Mt: 201802 华东 办 事 处 地 址 ; 上 海 市 西藏 南路 760 号 安 基 大 厦 1801 室 
,电话 ; 021-59129279 传真 : 021-59121265 电话 : 021-51019101 传真 ; 021-51019102 ”邮编 : 200011 










Seige 4008891619 http://www, karon-valve.com 华南 办 事 处 地 址 ， 广 州 林 和 中 路 138 号 天 党 花园 三 期 D 栋 160 室 
: 1892332. Ag) 2088062819 


ial : 510180 
起 汉 市 江岸 区 解放 大 道 1070 号 财富 大 厦 A 座 1618 室 间 
027-8 07 A4200 
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沈阳 盛世 高 中 庄 阀门 有 限 公 


Shenyang Shengshi High & Medium Pressure Valve Co.,Ltd. 


PURSE TSR) ROR PET) 1955 年 开始 专业 生产 高 中 压 阔 门 ， 是 国内 实力 雄厚 的 
闪 门 科研 和 生产 基地 ， 行 业 重点 骨干 企业 。 
公司 占 地 面积 6.5 万 mi?, 建 筑 面积 4.5 万 mi。 现 有 员工 400 余 人 ,其 中 工程 技术 人 员 130 人 ,质量 管理 及 计量 
无 损 检测 等 人 员 BA. | 
公司 拥有 完备 的 闽 门 科研 、 制 造 和 试验 检测 体系 。 沈 阳 效 门 
HARA, MPL. QM, ATA EEA 
式 / perete, 加 工 中 必 KAREM LOLA REED 





核 一 级 电动 闸阀 燃油 速 关 装置 核 一 级 气动 截止 阔 核 二 级 电动 蝶阀 
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D 市 关 a 允 机械 有 限 责 任 公司 


JAN D CHONGQING JIANGBEIMACH Co.,LTD. 
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HR 系列 双 级 活塞 推 料 离心 机 LW 系列 卧 式 螺旋 卸 料 沉降 离心 机 


重庆 江北 机 械 有 限 责任 公司 始 建 于 1941 F, 现 有 资产 2. 8 亿 元 , 占 地 
面积 18 万 m。 下 设 7 个 车 间 ,1 个 分 厂 ; 职工 800 余人 ,其 中 各 类 专业 技术 
AR 300 余人 ,工程 技术 人 员 120 余人 ,高 级 职称 人 员 15 人 。 

公司 通过 了 1809001, 18014001, OHSAS18001 国际 管理 体系 认证 , 于 
1998 年 成 为 全 国 分 离 机 械 标准 化 技术 委员 会 委员 单位 , 现任 中 国 通用 机 械 
工业 协会 分 离 机 械 分 会 理事 长 单位 ,2007 年 获 中 国 分 离 机 械 行业 特殊 贡献 
奖 , 是 重庆 市 文明 单位 标兵 和 质量 效益 型 企业 , RK“ 重庆 市 著名 商标 ” 
“ 重庆 市 名 牌 产品 ”等 殊荣 。 公 司 是 我 国 分 离 机 械 行业 三 大 “ 测试 基地 ” 
之 一 ， 负 责 起 草拟 定 国内 卧 式 螺旋 卸 料 沉降 离心 机 (离心 脱水 机 )、 刊 刀 御 
料 离心 机 ,活塞 推 料 离心 机 等 离心 机 产品 技术 标准 。 

公司 以 “ 专 , 精 \ 特 ,新 ”的 产品 开发 理念 , 坚持 走 科技 进步 ,品牌 发 展 
的 道路 .公司 广泛 与 国内 科研 机 构 开展 “ HSH” 合作 ， 与 国外 知名 离心 


| W 机 制造 企业 进行 技术 合作 ， 产 品 技术 国内 领先 ， 部 分 主导 产品 达 国际 先进 
| 。 中 通 协 分 离 机 械 协会 水 平 ,公司 目前 能 生产 近 80 个 不 同 规格 的 离心 机 、 过 滤 机 、GMP 对 应 机 、 制 
| “理事 长 单位 药 机 械 \ 淀 粉 机 械 及 环保 机 械 等 产品 , 广泛 服务 于 制药 ,食品 ,化 工 \ 轻 工 及 
| 环保 等 工业 领域 ， 并 批量 远 销 亚太 地 区 及 欧美 市 场 。 公 司 产 品 市 场 平均 占 

重庆 江北 机 枯 有 限 责任 公司 AF 20% 左 右 , 其 中 主导 产品 在 国内 市 场 的 平均 占有 率 高 达 80%~ 90%, 





在 同行 业 居 领 先 地 位 。 


地 址 : 重庆 市 北碚 区 水 土 镇 ”邮编 : 400714 电话 : 023-63176500 
传真 023-68230242 销售 电话 : 023- 68230493 63176668 
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国 茂 碱 速 机 集团 有 限 公 司 简 称 国 茂 集 团 ) 创建 于 1993 年 ， 是 一 家 专业 生产 “ 国 茂 i 
系列 减速 机 和 电机 的 综合 型 民营 企业 集团 。 国 茂 集团 总 资产 超过 16 亿 元 、 占 地 面积 63 万 m, 
从 业 人 数 傅 3500 人 。2010 年 ,“ 国 茂 ”商标 被 认定 为 中 国 驰名 商标 。 

国 茂 集团 从 过 去 单一 生产 " 国 茂 " 牌 系 列 押 线 减速 机 ， 发 展 到 现在 的 标准 系列 、 专 用 系列 、 
大 中 型 非 标 系列 、 新 品系 列 、 高 精密 传动 等 几 十 个 系列 、 上 后 个 品种 的 减速 机 ， 具 备 了 180 万 
台 各 类 工业 减速 机 以 及 250 万 台 Y2 系列 笼 式 三 相 异步 电动 机 的 年 生产 能 力 ， 具 备 了 非 标 减速 
机 研发 、 设 计 、 制 造 的 全 套 技术 力量 和 先进 的 测试 手段 。 

国 茂 集团 拥有 完整 的 质量 、 环 境 、 职 业 健 康 安全 三 大 管理 体系 集合 认证 ， 并 拥有 德国 
Niles 成 形 磨 齿 机 、 日 本 OKUMA 卧 式 加 工 中 心 等 一 大 批 国外 先进 制造 装备 ， 建 有 型 式 试验 中 心 、 
齿轮 检测 中 心 和 三 坐标 测量 室 。 

现在 ， 全 国 规模 领先 的 “ 国 茂 减速 机 和 电机 研发 制造 基地 ”已 阁 然 曾 立 ， 一 个 靳 新 标杆 已 
然 在 全 国 减速 机 行业 内 高 高 树 起 ! 

引领 行业 ， 主 导 未 来 。 作 为 常州 市 “510” 行动 计划 做 强 做 大 类 企业 ， 国 茂 集团 将 瞄准 "十 
二 五 " 百 亿 新 目标 ， 携 手 国内 外 客户 ， 开 拓 创 新 ， 共 创 美 好 未 来 ! 
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ig 江苏 省 带 州 市 武进 国家 高 新 区 西洲 路 5 AR: 213104 
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掌握 未 来 ， 突破 创新 ， 勇于 挑战 ， 超越 更 高 的 目标 ， 挑 战 无 处 不 在 


江苏 泰隆 减速 机 股份 有 限 公司 地 处 江苏 中 部 扬子 江陵 的 泰兴 市 区 ， 是 泰兴 人 引 以 为 豪 的 国家 大 型 企业 
公司 在 全 国 优秀 企业 家 、 江 苏 省 劳动 模范 股 根 章 董事 长 的 领导 下 ， 经 过 20 SEKELA, RADET HE 
机 械 工 业 500 强 ; 成 为 全 国 碱 变速 机 行业 排头 兵 企 业 。 近 几 年 ， 从 美国 、 德 国 、 日 本 、 俄 罗斯 及 奥地利 等 国 
家 引进 的 大 型 数控 麻 千 机、 大 型 数控 铂 铣 床 、 蜗 杆 磨床、 加工 中 心 和 碳 氨 共 渗 炉 等 一 批 高 精 尖 的 生产 和 检测 
设备 在 总 设备 中 古 48%。 建 立 了 全 国 同行 业 中 检测 功能 齐全 、 技 术 水 平 先进 的 2 000kW 测试 中 心 ， 创 建 了 省 
级 工程 技术 中 心 ， 建 立 了 博士 后 科研 工作 站 。 公 司 的 主打 产品 减速 机 在 原 有 十 几 个 系列 、 几 十 万 种 规格 的 基 
础 上 ， 柔 用 先进 的 模块 化 、 点 线 岩 合 等 技术 开发 出 了 TL 模块 化 齿轮 减速 电机 、TXP 行星 模块 化 减速 器 、 重 载 
模块 化 齿 罗 减 速 器 、 点 线 哇 合 减速 器 、 立 式 麻 机 及 边缘 传动 麻 机 齿轮 箱 、 铝 冶金 行业 的 联合 开卷 卷 取 齿 轮 箱 、 
三 环 减速 器 、 星 轮 减速 器 、 风 电 齿 轮 箱 、 水 力 发 电 变速 装置 和 核电 齿轮 箱 等 高 新 技术 产品 ， 以 及 各 类 特殊 非 
标 齿轮 箱 ， 秦 隆 工业 园区 已 经 成 为 国内 较 大 的 钢 窗 线 设备 生产 基地 ， 双 叶 、 三 叶 罗 茨 风机 及 高 温 风 机 批量 出 
口 东南 亚 及 欧美 地 区 

公司 现 为 全 国 减速 机 标准 化 技术 委员 会 秘书 处 单位 ，” 泰隆 ” 牌 商标 被 认定 为 中 国 驰名 商标 ,“ 泰隆 " 牌 
减速 机 被 评 为 中 国名 牌 产品 
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山东 省 德州 市 金宇 ( 减速 ) 机 械 有 限 公司 是 国内 先进 的 平面 二 次 包 络 减速 机 制造 企业 。 

专业 的 设备 是 生产 高 精 尖 产品 的 前 提 保 证 ,目前 公司 拥有 二 次 包 络 环 面 专用 机 床 10 台 ， 大 型 Y31125 
滚 齿 机 3 台 , 中 捷 T611B KER S A, IUI S7732 蜗杆 磨床 1 台 ,精密 数控 车 床 5 台 , 还 有 精密 线 切割 机 。 
2007 年 又 引进 大 型 数控 GJK75 二 次 包 络 环 面 专用 加 工 中 心 ， 最 大 可 加 工 中 心 距 800mm 蜗轮 蜗杆 ,数控 加 
工 精度 高 , 磨 削 精度 可 达 5 级 ,加 工 过 程 与 成 型 原理 高 度 吻合 ,加 工 齿 形 和 理论 齿 形 完全 重合 。 

公司 开发 了 二 次 包 络 环 面 蜗杆 CAD 软件 CAD 软件 对 环 面 二 次 包 络 蜗杆 副 齿 形 不 断 进行 优化 设计 ， 
可 实现 蜗轮 与 蜗杆 行进 和 成 型 原理 完全 一 致 的 加 工 ， 不 需 任何 修正 的 高 精度 磨 削 。 仅 此 一 项 技术 的 研发 和 
二 次 包 络 滚 刀 的 制作 ， 就 获得 3 项 国家 专利 ,填补 了 中 国 二 次 包 络 减速 机 制造 技术 的 空白 。 滚 刀 专 利 号 
(200720159844.6) ,公司 采用 专用 双 蜗 杆 对 消 间隙 生产 的 精密 蜗轮 蜗杆 副 ， 主 要 用 于 大 型 机 床 工作 台 的 驱 
动 .高 精密 分 割 器 等 无 间 阶 圆周 运动 精确 定位 场合 ,该 蜗轮 副 中 心 距 最 大 可 做 到 2 000mm , 单 节 最 大 速 比 可 
做 到 1/365 同时 不 产生 回程 间隙 。 

公司 专业 生产 PWU.PWS 系列 , TPG, TPU, TPS 系列 ,HWB、HWT 系列 平面 二 次 包 络 环 面 蜗杆 减速 机 ， 煤 
矿 猴 车 配套 用 减速 机 ，WHX、WHC 系列 , CWU, CWS 系列 圆 弧 圆柱 蜗杆 减速 机 ，SCWS 系列 轴 装 式 、GCW 
系列 双 级 蜗杆 减速 机 ，KWU 系列 锥 面包 络 圆柱 蜗杆 减速 机 ;MC、 MSC 多 面 安装 圆 弧 圆柱 减速 机 ，SWL 系 
列 蜗轮 丝 杆 升降 机 ，LCW 立 式 圆 弧 圆柱 蜗杆 搅拌 器 。 新 研发 蔡 代 进口 二 次 包 络 蜗轮 蜗杆 减速 机 及 蜗杆 副 
的 DC 系列 。 





SEHR “9 承接 二 次 包 络 蜗轮 副 加 工 入 平面 二 次 包 络 滚 刀 (专利 】 > RD 系列 连 铸 机 


山东 省 德州 市 金宇 (减速 ) 机 械 有 限 公司 


地 tt: 山东 省 德州 市 湖滨 北 路 888 号 ( 前 赵 工 业 园 ) A 4: 253000 
fi ta: 0534-2745032 2745033 2745001 Æ 机 : 19905342183 
EZA: 金 树 森 http ; //www.jyjsicom E-mail : dzjinyu@ 163.com 
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上 海 启 元 空 分 技术 发 展 股份 有 限 公司 是 一 家 以 深 冷 技术 为 基础 ， 
自行 设计 、 制 造 气体 分 离 设 备 的 专业 公司 。 公 司 拥 有 一 、 二 类 压力 
容器 设计 及 制造 许可 证 ，ASME"“U” 型 钢印 认证 证 书 、ISO9001 质 
量 体 系 认证 证 书 ， 企 业 资 信 等 级 为 AAA 级 ， 是 上 海 市 高 新 技术 企业 。 
公司 拥有 高 纯 氮 精 馏 塔 、 透 平 膨胀 机 转子 、 静 压 切 通气 圆 环 气 腔 式 
轴承 、 全 精 馏 制 备 纯 氟 和 纯 氰 装置 等 11 项 授权 发 明 专利 、22 WR 
用 新 型 专利 以 及 9 项 软件 著作 权证 书 。 

公司 专长 170 ~ 1 5000m3/h 中 小 型 空 分 设备 ， 为 用 户 “ 量 身 定 
fil ”不 同性 能 和 类 型 的 空 分 设备 。 公 司 生 产 的 高 纯 氮 设 备 市 场 占有 董事 长 兼 总 经 理 介 建 
率 名 列 前 茅 ， 载 誉 阿尔 及 利 亚 、 巴 基 斯 坦 、 印 度 等 国家 ， 成 为 我 国 
玻璃 行业 浮 法 玻璃 线 出 口 的 优选 设备 。 随 着 富 氧 燃烧 技术 、 全 和 氧 燃烧 技术 的 推广 ， 公 司 与 时 俱 进 ， 设 计 
制造 了 新 颖 带 压 高 纯 氨 同时 生产 不 同 压力 氧气 的 空 分 设备 ， 深 获 南 玻 、 信 义 、 洛 玻 、 炮 华 及 旗 滨 等 公司 
的 好 评 。 公 司 率先 在 国内 推出 了 以 1 000m3h 液 氧 为 原料 ， 提 取 99.9995% BAR, 99.9995% AAT 
的 设备 。 公 司 为 有 色 冶 炼 、 煤 化 工行 业 提供 更 节能 、 更 高 效 的 低 纯 氧 空 分 设备 。 
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液 氧 中 提取 高 纯 握 、 高 纯 氨 设备 KDON-800/2600-50Y 带 氧 和 压力 高 
在 日 照 盈 德 气体 公司 正常 运行 纯 氨 设备 在 吴江 南 玻 稳定 运行 





上 海 启 元 设计 提供 的 100 多 套 
空 分 设备 的 PLC 和 DCS 控制 
系统 在 用 户 设备 上 高 效 运行 
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四 川 大 川 压 缩 机 有 限 焉 任 公司 


SICHUAN DACHUAN COMPRESSOR CO., LTD. 


四 川 大 川 压缩 机 有 限 责任 公司 是 国内 三 大 压缩 机 生产 企业 之 一 ， 地 处 四 川 省 简阳 市 成 渝 高 速 简阳 出 口 处 ， 占 地 面 
积 32 万 mm， 总 资产 3.1 亿 元 。 现 有 职工 782 人 ， 各 类 专业 技术 人 员 305 人 ， 其 中 ， 享 受 国家 津贴 专家 8 A. 

一 直 以 来 , 公司 始终 坚持 并 实践 ”大 企业 ,大 市 场 ,大 品牌 "的 整合 思想 和 发 展 方向 ,并 于 1999 年 被 四 川 省 列 为 “四 
川 省 科技 产业 型 企业 ",2003 年 被 列 入 四 川 省 "8+1” 重大 装备 链 企 业 。2003 ~ 2008 年 , 公司 连续 6 年 被 资阳 市 评 为 “年 
度 目标 考核 先进 企业 "。2006 ~ 2008 年 ， 连 续 3 年 被 市 相关 部 门 评 为 “ 纳税 大 户 “。2005 年 ， 董 事 长 兼 总 经 理 罗 解 
忠 在 全 国 优秀 企业 家 表彰 会 上 荣获 “四川 省 优秀 创业 企业 家 ”称号 ; 2009 年 ， 董 事 长 兼 总 经 理 罗 和 解 忠 再 次 荣获 “四 川 
省 杰出 企业 家 ”称号 。 

公司 拥有 包括 大 型 CAD 工作 站 在 内 的 技术 创新 中 心 【 该 技术 中 心 于 2006 年 被 评 为 省 级 技术 中 心 )，A1、A2 级 压力 
容器 设计 和 制造 资格 许可 证 ，0G1 压力 管道 设计 资格 证 。 拥 有 国内 一 流 的 大 型 铸造 、 锻 造 、 热 处 理 、 机 械 加 工 设备 和 
压力 容器 焊接 设备 等 ， 共 664 台 〔 套 )。 其 中 包括 西班牙 加 工 中 心 、 数 控 龙 门 铣床 、 数 控 160 FER, 200 落地 镜 床 及 曲 
轴 磨床 等 。 

公司 产品 质量 优良 、 安 全 可 靠 ， 通 过 了 6GB/T19000 一 2000 质量 体系 认证 。 其 中 ，2MT10-2.8 ~ 11. 4/45 型 天 然 气 
变 工 况 增 压 压缩 机 、4M8-36/320B 型 氮 氨 气压 缩 机 被 评 为 四 川 省 和 机 械 行业 优质 产品 。 公 司 近 年 开发 了 低温 进 气压 缩 
机 设计 制造 技术 ， 并 于 2009 年 5 月 交付 用 户 使 用 。 自 行 开发 设计 的 ONG 压缩 机 荣获 国家 科技 进步 奖 三 等 奖 。 出 口 北 
Bk CE 认证 MW-2. 9/79-0. 6/78-79 合成 气 循环 气 联合 压缩 机 ， 利 用 工业 排放 废气 制 新 能 源 。 作 为 我 国 F 级 重型 燃气 轮 
机 配套 产品 ， 我 公司 生产 的 4MW-46/4-27 型 无 油 天 然 气压 缩 机 对 东方 一 三 凌 F 级 重型 燃气 轮机 空 负荷 试车 一 次 性 点 火 
成 功 起 到 了 巨大 的 推动 作用 。 

公司 拥有 强大 的 设计 和 制造 能 力 ， 已 为 化 肥 、 化 工 、 石 油 、 煤 炭 、 军 工 、 塑 料 、 建 材 、 水 电 等 行业 提供 了 数 万 台 
套 的 大 型 压缩 机 、 发 电机 ， 并 有 多 种 产品 出 口 欧洲 、 非 洲 、 东 南亚 ， 实 现 了 美誉 与 荣誉 的 双赢 。 

四 川 大 川 压缩 机 有 限 责 任 公司 的 发 展 谱写 了 一 部 我 国民 族 工业 不 断 求 新 图 存 的 演进 史 ! EA AGRA, (Rim 
强 , 打造 百年 企业 ”的 经 营 理念 ,“ 以 科技 进步 为 突破 口 , 培育 核心 竞争 力 ”的 经 营 方针 ,“ 以 人 为 中 心 ”的 管理 模式 ， 
公司 正 朝 着 产业 结构 多 元 化 、 跨 地 域 大 型 集团 企业 的 方向 发 展 。 
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陕西 鼓风机 ( 集团 ) 有 限 公司 ( 以 下 简称 陕 鼓 集团 ) BEF 
1968 年 ，1975 年 建成 投产 。 1996 年 由 陕西 鼓风机 厂 改制 为 陕西 
鼓风机 集团 府 限 公司 ,目前 ,集团 下 设 西安 陕 鼓动 力 股 份 有 限 公 
司 、 陕 西 备件 辅 机 制造 有 限 公司 、 西 仪 集团 股份 有 限 公司 、 陕 西 鼓 
风机 集团 西安 锅炉 有 限 公司 、 西 安 陕 鼓 实业 有 限 责任 公司 及 西安 
| 市 临潼 区 陕 鼓 水 务 有 限 公司 6 家 子 公司 以 及 陕 鼓 能 源 动力 与 自 
动 化 工程 研究 院 ,其 中 ， 陕 鼓动 力 已 于 2010 年 4 月 28 日 登陆 次 
本 市 场 成 功 上 市 
集团 拥有 雄厚 的 技术 研发 能 力 ， 建 有 国家 1993 年 先期 认定 
的 国家 技术 中 心 和 相关 部 门 2004 年 批准 设立 的 博士 后 科研 工作 
站 站 , 2011 年 2 A, 陕 鼓 院士 专家 工作 站 成 立 , 首 批 4 位 院士 进 站 ， 
为 陕 鼓 技术 研发 能 力 的 进步 与 突破 带 来 持续 活力 。 
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陕西 鼓风机 (集团 ) 有 限 公司 


SHAANXI BLOWER (GROUP) CO.,LTD. 
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陕 鼓 集团 以 为 人 类 文明 创造 绿色 动力 为 企业 使 命 , 定位 于 为 用 户 提供 全 方位 绿色 动力 系统 的 解决 方案 商 和 服务 商 。 集 团 产 
品 广泛 应 用 于 冶金 ,石油 ,化工 .电力 包括 核电 人 城建 ,环保 ,制药 和 国防 等 国民 经 济 的 支柱 产业 领域 .产品 销 往 美国 、 韩 国 、 德 
国 \ 俄 罗斯 印度 和 巴西 等 部 分 国家 和 地 区 ,成 为 近 十 年 来 全 球 轴 流 压缩 机 年 产量 较 大 的 供应 商 。 

从 2010 年 开始 , 陕 鼓 集 团 根据 市 场 及 客户 的 需求 ,结合 科学 发 展 观 讨论 ,立足 于 传统 产品 ,强化 系统 服务 能 力 ,逐步 向 运行 
管理 的 目标 进发 , 按照 科学 发 展 、 和 谐 发 展 两 个 维度 发 展 的 思路 , 提出 了 发 展 能 量 转换 设备 制造 、 工 业 服 务 、 能 源 基 础 设施 运营 
三 大 业务 板块 规划 , 并 取得 了 较 好 业绩 2001~2011 E, 企业 营业 收入 从 3.78 亿 元 迅速 增长 到 53.24 亿 元 , 增幅 达 十 几 信 之 多 ， 
成 为 我 国 机 械 行业 发 展 快 ,经 营业 绩 好 的 企业 之 一 。 

在 取得 巨大 经 济 效益 的 同时 , 陕 鼓 的 经 营 管理 得 到 了 各 方面 的 肯定 和 认可 。 企 业 近 年 先后 荣获 国家 、 机 械 工业 、 省 、 市 各 级 
奖励 200 多 项 -2005 年 开始 , 陕 鼓 集 团 连续 7 年 当选 中 国 工业 企业 排头 兵 企业 ,2006 年 6 月 1 日 , 陕 鼓 牌 图 形 商标 被 国家 相关 
部 门 授予 “中国 驰名 商标 ”称号 ; 2007 年 被 评 为 “在 振兴 装备 制造 业 工作 中 做 出 重要 贡献 ”的 单位 , 并 获得 “全 国 五 一 劳动 
奖状 "2009 年 10 月 26 日 , 陕 鼓动 力 获得 ”全 国 质量 奖 ”荣誉 ,是 风机 行业 和 陕西 省 优先 获 此 荣誉 的 企业 2011 年 , 陕 鼓动 力 
被 中 国企 业 联 合 会 授予 ”全 国企 业 文化 示范 基地 ”, 同年 , RAK WTO 经 济 导 刊 闫 发 的 " 金 蜜蜂 2011 优秀 企业 社会 责任 报 
告 ' 成 长 型 企业 奖 "。2012 年 初 , 陕 鼓 集 团 在 中 国 新 闻 社 主办 的 具有 责任 感 企业 评选 中 荣获 “2011 具有 责任 感 企业 "称号 ,多 项 
荣誉 的 获得 进一步 提升 了 企业 品牌 形象 ,为 企业 进一步 发 展 莫 定 了 坚实 的 基础 。 


陕西 鼓风机 集团) ARAR 





地 址 ; 陕西 省 西安 市 莲 湖 区 大 庆 路 233 号 邮编 : 710082 
总 机 ; 029-81392801 传真; 029-88626571 
http://www. shaangu-group. com 
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重庆 通用 工业 ( 集团 ) 有 限 责任 公司 是 我 国 制冷 和 风机 行业 重点 骨干 企业 ， 是 我 国 以 研发 、 设 计 、 制 造 透 平 机 
械 为 核心 ,具有 独立 自主 知识 产权 和 自主 创新 能 力 的 大 型 国有 企业 ,是 国家 高 新 技术 企业 、 重 庆 市 技术 创新 示范 企业 、 
重庆 市 为 国 建功 立业 功勋 企业 。 先 后 被 评 为 中 国 工业 企业 500 强 和 中 国 机 械 500 oh. 

公司 占 地 面积 超过 18 万 m?， 注 册 资 本 7.56 亿 元 ， 员 工 1 400 余人 。 公 司 主要 设计 、 制 造 、 eile 
ei 离心 式 压缩 机 、 鼓 风机 、 通 风机 、 环 保 成 套 设 备 及 工程 .风力 发 电 叶片 等 零 部 件 及 一 、 三 类 压力 容器 。 

” 牌 产品 荣获 “ 重庆 名 牌 产品 ”称号 ， Wu” CRAURRESRIMEN  ARREROTAM” Sa. 

公司 技术 实力 礁 厚 ， 产 品 研发 和 自生 创新 能 力 处 于 行业 领先 水 平 。 拥有 57 项 专利 技术 ， 引 进 有 世界 先进 水 平 
的 透 平 机 械 设计 制造 技术 和 高 温 风 机 设计 制造 技术 ， 建 有 完善 的 信息 工程 系统 、 计 算 机 工作 站 及 先进 的 产品 研发 平 
台 ; 拥有 德国 五 轴 加 工 中 心 、 意 大 利 帕 玛 数控 落地 铠 铣 加 工 中 心 、 德 国 申 克 动 平衡 机 和 超 转速 试验 机 等 200 RE 
世界 先进 水 平 的 各 类 生产 装备 以 及 国内 先进 的 制冷 机 、 离 心 压缩 机 、 工 业 通风 机 测试 、 试 验 室 。 先 进 、 完 备 的 设计 、 
ML, WR, 、 试 验 设施 和 手段 ， 确 保 公 司 产品 先进 、 可 靠 。 

在 半 个 多 世纪 的 发 展 过 程 中 ， 公 司 凭借 强大 的 产品 创新 开发 能 力 和 雄厚 的 制造 实力 ， 长 期 承担 国家 重点 项 目的 
产品 研制 工作 ,为 国防 工业 以 及 钢铁 冶金、 建材 、 化 工 等 行业 提供 了 大 量 技 术 先 进 、 质 量 稳定 、 性 能 可 靠 的 重大 装备 ， 
产品 多 次 荣获 国家 、 部 、 省 、 市 级 各 种 奖励 和 荣誉 ， 为 国民 经 济 和 国防 现代 化 建设 做 出 了 重要 贡献 。 

面向 未 来 ， 重 庆 通用 将 继续 秉承 “ 坚韧、 坚定 、 创 新 、 创 造 ” 的 企业 精神 ， 以 “装备 中 国 、 走 向 世界 “为 理想 ， 
DT AE, RE. Te ”的 企业 价值 观 和 经 营 宁 司 ， ARN Ae ee 





离心 式 低温 制冷 机 组 
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2x50000mh 空 分 设备 


53m'LNG 运输 车 


5000FW 医 温 液体 贮 模 


四 川 空 分 设备 ( 集团 ) 有 限 责 任 公司 系 全 国 大 一 型 企业 ， 国 家 机 械 行业 骨干 企业 ， 我 国 深 冷 设备 主要 设计 研发 、 制 造 基地 之 一 ， 四 川 省 重 
大 装备 制造 行业 重点 骨干 企业 ， 具 有 自主 知识 产权 的 高 新 技术 企业 ， 是 四 川 省 具有 广阔 发 展 前 景 的 大 企业 大 集团 之 一 

公司 工艺 装备 精良 ， 技 术 力量 雄厚 , 检测 手段 完善 。 拥 有 省 级 技术 中 心 、 四 川 深 冷 设备 研究 所 、 焊 接 研究 所 等 研究 机 构 ， 具 有 很 强 的 研发 、 
设计 和 制造 能 力 ， 主 要 产品 技术 水 平和 性 能 均 达 到 当代 先进 水 平 ， 已 取得 了 A1 A2, C2, C3 级 压力 容器 设计 、 制 造 许可 证 和 BS BAMA 
造 许可 证 ， 美 国 ASME 授权 证 书 和 U、U2 钢印 ， 通 过 了 ISO 9001:2008 质 最 体系 认证 ， 获 得 了 军工 质 最 体系 认证 

经 过 多 年 的 发 展 ， 公 司 形成 了 成 套 空 分 设备 、 天 然 气 成 套 设备 、 i 还 有 了 既 能 为 四 条 主线 配套 、 又 能 
独立 开拓 市 场 谋求 发 展 的 多 方面 的 产品 群 ， 形 成 了 "四 条 主线 ， 多 足 发 展 " 的 产品 格 

公司 重视 科研 开发 ,不断 加 大 技 改 投入 ,提高 工艺 装备 水 平 ， 引进 国际 一 流 的 设 neha oom 
公司 的 产品 领域 扩展 为 低温 和 非 低温 近 200 个 品种 、1 500 多 个 规格 的 产品 体系 

公司 设计 、 制 造 的 大 、 中 型 空 分 设备 及 低温 液体 她 运 设备 系列 产品 已 连续 十 余年 保持 ”四川 省 名 上牌 产 品 ” 称号 

公司 在 全 国 范围 内 拥有 成 熟 完善 的 营销 和 服务 网 络 ， 为 冶金 、 石 化 、 能 源 、 化 工 、 机 械 、 上 电子 、 轻 工 、 国 防 、 航 空 航天 和 卫生 等 部 门 提供 

了 一 批 高 效 、 节 能 产品 。20 多 项 产品 填补 了 国内 空 自 , 十 多 种 产品 进入 国际 市 场 ， 连 续 在 国内 空 分 行业 中 保持 领先 地 位 。 公 司 拥有 自 营 进出 

口 权 和 专业 进出 口 公司 ， 产 品 远 销 30 多 个 国家 和 地 区 ， 在 国内 外 广大 用 户 中 建立 了 良好 的 信誉 





、 小 型 空 分 设备 ; 
TE 
二 氧化 碳 、 乙 燃 、 液 化 天 然 气 、 波 所 等 ) OM, HRM, BERANE; 
要 =[ 
透 平 膨胀 机 、 中 小 型 活塞 压缩 机 、 低 温 液 体 桶 ; 
、LNG 加 注 系 统 ; 
小 他 n 2 
气 液化 准 箱 、 志 烽 准 条 以 及 多 组 分 气体 分 离 及 液化 设 地 址 ; 四川 省 简阳 市 建设 中 路 239 号 
ts et j 邮编 ，641400 
Fig: 028-23186011 
RRR. AREAS RM; 传真 ,028-27016546 
http://www.saspg.com 
E-mail:kfweb @saspg.com 
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“公司 更 为 中 国 真 二 学 人 司 理 事 区间 位 AARI 
事 长 单位 、 全 国 真空 技术 标准 化 技术 委员 会 副 主任 
业 。1997 年 通过 ISO9001 质 量 体 系 认证 


江 真空 技术 省 级 高 新 技术 研究 
B, Teer aAAROn. 3 


i 越 
发 展 RRI, DFAA 
客户 提供 一 流 的 服务 





败家 闵 烛 计划 项 目 钙 书 





J2010000-422: 


气 难 式 直 排 大 气 罗 欧 机 组 


大 抽 气 ， 高 使 用 压力 ， 高 效 节能 
广泛 应 用 于 航天 航空 及 需 大 抽 速 且 高 效 节能 的 场合 
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水 环 真空 泵 系列 


地 址 : 浙江 省 台州 市 椒江 轮渡 路 389 号 
电话 : 0576-88223511 88224051 传真 : 0576-88224056 
E-mail: zvew@mail.tzptt.zj.cn http: //www.zvew.com 
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/ 清空 设备 三 有 限 公司 ©» 


ZIBO VACUUM EQUIPMENT PLANT CO. ,LTD 


MIS "LRA LERSELERARLPN 


公司 始 建 于 1959 年 ， 是 国家 生产 真空 获得 和 真空 S 
aE a 
一 ， 被 工业 部 门 确定 为 科技 进步 示范 试点 企业 、 高 新 E 
技术 企业 ,企业 通过 ISO9001: 2000 质 量 体 系 认证 ， 
通过 与 欧美 企业 的 合资 与 合作 ， 公 司 产品 技术 达到 国 
际 先进 水 平 。 


.为 PERS aaa 
中 国 通用 机 械 工业 协会 常务 理事 
mg ( 中 国 通用 机 械 工业 协会 真空 设备 分 全 理事 长 


y (中国 通用 机 械 工 业 协会 泵 业 分 会 副 理 事 长 
7 中 国 通用 机 械 工业 协会 干燥 设备 分 会 副 理 事 长 


ae TASK, Ba Se Fi A FFL SK，2SK. S 
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JE ARIA ALLG, 2SY FI 
Hiig 60 41000m"/t 
工作 压 为 : 0 1 


ie Fy 3X, Ba Ss ge 
his 7 HE] 
极限 压力 : 0 065Pa 


(+ Wah MS sw, WY, WL. WLW JI 
fet i 00 
极限 压力 : 1 3kPa 


COSSDP#R44-4+ NBS ee 
ihig 1 00— 1500m 
极限 压力 13Pa 
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fi 0 一 2500L7: 
极限 压力 


地 址 : 山东 省 淄博 市 博 山 区 双 山 街 160 号 

Add: No. 160 Shuangshan Street, Boshan District, ZiboCity, Shandong, P, R. China 
电话 (Tel) :0086-533-4181008 4159140 §H (Fax) :0086-533-4180391 
网 址 (Website) :http: //www.czssv.com ”电子 邮箱 (E-mail) czssv@czssv. com 
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ar 0731285593271 85306006" 
售后 服务 ; 0731-85306092 85306093 

图 文 传真 ;: 0731-85584765 
http://www.chinablowers.com 
E-mail:xs@chinablowers.com 
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“> Kio RAATIRAS URNS h ASST, KIEF 1953 F, 5) PRL AO Se RTRA, 
E) «PREAH, RTO CA, IRR TIMOR, PE 108 年 
简 就 获得 了 国家 相关 部 门 颁 发 的 核 二 级 ， 核 三 级 泵 没 计 ， 制 造 资格 证 书 。 企 业 拥有 辽宁 省 省 级 企业 技术 中 心 、 大 连 市 工程 实验 宝 ， 
iE te 强 。 放 下 商标 荣 商 “中国 驰名 商标 WE 
/| 公司 拥有 石油 化 工 流程 泵 。 各 类 再 仙 权 及 核 级 友 产 品 的 核心 技术 ， 通 过 与 国外 先进 系 业 企业 的 合资， 并 购 ， 逐 步 形成 了 
; 拥有 世界 前 沿 技术 水 平 的 产品 设计 构架 
= 目前 ,公司 可 以 生产 90 多 个 系列 .2 000 多 个 品种 的 产品 。 广 泛 应 用 于 石油 .石油 化 工 . 天 然 气 治 金 .化 学 工业 .电厂 ,核电 站 、 
AR. IWR. SIES. 造纸。 城市 供水 和 污水 处 理 等 行业 的 高 低温 。 强 腐蚀、 易 燃 易 提 ， 剧 毒 ， 合 县 浮 物 等 特殊 介质 的 输送 ， 产 
BESTAAN. W, N 20 多 个 国家 和 地 区 。 








地 址 ， 辽 宁 省 大 连 市 双 D 港 辽河 东 路 86 号 
邮编 ，116620 
电话 ，0411--87581600 
传真 ，0411--87581650 
E-mail ; pumps@danaipumps.com 
http : // www.danaipumps.com 
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mepfair.com 


为 工业 采购 提供 一 站 式 服务 


易 览 网 是 以 网 上 展览 馆 形式 为 机 电 行业 产品 采购 、 设 计 选 型 、 使 用 维护 等 专 
业 用 户 提供 高 质量 机 电 产 品 信息 和 行业 数据 的 新 型 专业 数据 资源 平台 。 

主要 特点 : 表现 形式 新 额 、 产 品 信息 和 技术 信息 详尽 、 检 索 功能 丰富 、 同 类 
产品 对 比 、 即 时 沟通 便捷 、 企 业 自主 发 布 信息 、 为 企业 定制 专题 服务 。 


详情 登录 : http://www.mepfair.com 
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mepfair.com 
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YANGZHOU ELECTRIC POWER EQUIPMENT MAN ene ACTORS 
1 i petla 





扬州 电力 设备 修造 三 隶属 于 中 国 能 源 建 设 集团 ， 成 立 于 1969% 年 ， 是 国家 中 型 企业 、 高 新 技 
术 企业 ， 电 站 辅 机 及 电力 装备 和 非 标准 设备 专业 制造 企业 ， 德 国 西 门 子 公司 许可 证 产品 制造 工 
V, 国内 阀门 电动 装置 、 电 动 执行 机 构 骨 干 企业 。 企 业主 要 产品 是 驱动 装置 、 备 品 配件 、 高 低 
压 开关 成 套 设备 等 。 

企业 占 地 面积 10 万 余 平 方 米 ， 总 资产 2 亿 多 元 ， 在 职 职工 450 余 人 ， 其 中 各 类 专业 工程 技术 
人 员 200 余 人 。 企 业 于 199%7 年 通过 ISO9%001 质 量 体 系 认 证 ; 200% 年 取得 民用 核 安全 设备 设计 /制造 
许可 证 和 防爆 电气 产品 生产 许可 证 ; 2010 年 建成 江苏 省 电力 疾 门 驱动 装置 工程 技术 研究 中 心 ; 
2011 年 通过 测量 管理 体系 认证 和 CCC 产 品 认证 。 

企业 主导 产品 电动 执行 机 构 已 广泛 应 用 于 国内 各 大 发 电 企业 ， 石 油 、 厂 化、 冶金、 轻 工 、 
自来水 及 污水 处 理工 程 ， 并 出 口 印度 、 巴 基 斯 坦 、 孟 加 拉 国 、 马 来 西亚 、 印 度 尼 西 亚 等 国 ; 备 
品 备件 已 广泛 应 用 于 国内 各 大 发 电 企业 及 制 粉 行业 ; 高 低压 成 套 开 关 设 备 广泛 应 用 于 农 网 改 
造 、 变 电站 、 居 民 小 区 配 电 变 电站 、 工 矿 企业 配 电 等 各 项 工程 。 

企业 始终 奉行 “满足 顾客 需求 ， 忠 诚 顾客 利益 ， 全 员 全 过 程 致力 于 过 程 质量 的 控制 和 持续 
改进 ， 确 保 产 品 高 质量 ， 推 动 企业 发 展 ” 的 质量 方针 和 “ 顺 客 利益 至 上 ”的 经 营 宗 旨 ， 常 年 为 
广大 用 户 提供 优质 服务 。 


局 


智能 型 2SA8 系 列 电动 执行 机 构 。 非 侵入 式 2SA3 系 列 电动 执行 机 构 。 非 侵入 式 DZW 了 系列 电动 装置 2HA3 系 列 核 级 电动 执行 机 构 











HQ 系列 核 级 气动 执行 机 构 各 类 备品 ,备件 及 耐 磨 件 氢气 去 湿 机 各 类 高 低压 开关 成 套 设备 


地 址 : 江苏 省 扬州 市 文昌 中 路 77 号 
电话 : 0514-87207441 87207442 87207443 87207444 87207445 87243600 87200112 87205966 
传真 : 0514-87245995 ”邮编 : 225003 E-mail: sales@yepef.com.cn http : //www.YEPEF.com.cn 
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上 海 凯 士 比 泵 有 限 公司 ， 中 国 上 海 闵行 区 江川 路 1400 号 ”邮编 :200245 














KSB Shanghai Pump Co., Ltd.，1400 Jiangchuan Rd., 200245, Minhang, Shanghai, China 
Tel.:0086-21-64302888, Fax:0086-21-64301504 


www.ksb.com.cn 


耐 驰 ( 兰州 ) 泵 业 有 限 公 司 


NETZSCH (Lanzhou) Pumps Co.,Ltd. 





耐 驰 集团 在 全 球 已 有 50 多 年 研究 、 生产 和 销售 奈 莫 NEMO R ( 即 单 螺杆 泵 ) 的 历史 。 于 1993 年 在 中 
国 成 立 的 全 资 子 公司 耐 驰 ( 兰州 ) 泵 业 有 限 公司 ， 负 责 整 个 亚太 地 区 奈 莫 NEMO 有 泵 的 生产 及 销售 。 


Y 吉 莫 NEMO 单 螺杆 泵 


奈 英 NEMO R ( 即 单 螺杆 泵 ) 是 一 种 
SRA, 具有 输送 平稳 ,脉动 小 的 特 
点 ， 适 于 输送 腐蚀 性 、 磨 蚀 性 、 高 粘 
度 以 及 含 纤维 、 气体 和 固体 颖 粒 的 介质 
广泛 应 用 于 食品 、 饮 料 、 酿 酒 、 电 力 

石油 、 化 工 、 造纸 、 污 水 处 理 .冶金 、 建 
筑 、 水 煤 浆 、 矿 山 、 制 药 和 乳化 炸药 等 
众多 行业 





Y RANEMO' 切 碎 机 


用 于 切 碎 介 质 中 的 纤维 、 
颗粒 、 毛 发 等 杂 物 , 确保 大 
块 固体 被 沉降 或 粉碎 , 防止 
管 路 堵塞 、 缠 绕 或 损坏 后 
续 设备 。 





> 耐 驰 自动 计量 涂 布 系统 
耐 驰 抽 桶 清空 泵 系 
统 配 合 耐 驰 自动 计 
量 涂 布 系统 在 汽车 及 
其 配件 的 生产 上 用 于 密 
封 剂 、 粘 结 剂 、 润 滑 
油 等 的 涂 布 、 填 充 作 
业 中 ， 高 精度 的 吐出 
和 控制 性 能 ， 实 现 了 
涂 布 均匀 ， 填 充 准 
确 。 自 动 化 生产 ， 帮 
助 客户 节省 贵重 物 
料 ， 提 高 产品 质量 。 





耐 驰 TORNADO 工业 转子 泵 





4 耐 驰 油田 深井 泵 


完整 的 井下 泵 成 套 系 
统 可 用 于 抽 吸 稠 油 和 
含 蜡 及 水 量 较 高 的 井 
液 ， 可 向 井下 注入 至 
合 物 ， 并 能 安装 于 海 
洋 平 台 上 。 用 于 原 
油 、 天 然 气 及 煤层 气 
开采 。 


被 普遍 用 于 环保 、 化 工 及 食品 行业 ,用 于 输送 各 种 酸 碱 桨 
液 、 乳 胶 漆 、 化 工 制剂 、 沼 液 、 沼 渣 、 污 泥 及 石灰 奖 等 。 





而 驰 TOPNADO' 工 业 转 子 系 
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Y 耐 驰 抽 桶 清空 泵 系统 
具有 可 靠 输送 和 计量 桶 内 
的 高 粘度 介质 特性 ， 能 够 
为 有 特殊 需求 的 客户 提供 
多 种 解决 方案 。 抽 空 彻 
R AED, 节省 成 本 , 效 





NETZSCH 


兰州 总 部 地 址 ; 甘肃 省 兰州 市 高 新 技术 
产业 开发 区 刘 家 滩 506 号 

邮编 : 730010 

电话 {Telj;0086-931-8555000 
传真 (Fax):0086-931-8556650 
http://www.netzsch.com.cn 


大 庆 办 事 处 : 0459-5157529 


北京 分 公司 ; 010-82336421/ 22 武汉 分 公司 ; 027-85448736 
上 海 分 公司 : 021-52587990/1/2/3 ”杭州 办 事 处 : 0571-85215745 
广州 分 公司 : 020-87320711 成 都 办 事 处 : 028-86283367 
西安 分 公司 : 029-87454946 南京 办 事 处 : 025-84721078 
天 津 分 公司 : 022-26360318 乌鲁木齐 办 事 处 : 0991-4550617 


长 沙 办 事 处 ; 0731-88213209 
郑州 办 事 处 : 0371-60171260 
南阳 办 事 处 : 0377-63856786 
延安 办 事 处 : 0911-2125865 
瘟 锦 办 事 处 : 0427-2954986 


济南 办 事 处 : 0531-86933168 
大 连 办 事 处 : 0411-84509991 
苏州 办 事 处 : 0512-62855436 
贵阳 办 事 处 : 0851-6571584 
太原 办 事 处 : 0351-5251745 


东营 办 事 处 : 0546-8777008 
南宁 办 事 处 ;0771-3854469 
福州 办 事 处 : 0591-83057432 
南昌 办 事 处 : 0791-83812367 
哈尔滨 办 事 处 : 0451-84623765 





为 行业 进步 荐 技术 献 妙 想 
扬 精 准 优势 
促 企业 品牌 显 特色 赢 市 场 


“机 工 传媒 ”是 机 械 工 业 出 版 社 期 刊 业务 的 统一 市 场 品牌 
涵盖 机 械 、 电 气 、 设 计 、 市 场 、 制 造 和 财经 六 大 领域 
主 营 纸 媒 、 会 议 、 服 务 和 在 线 等 全 媒体 业务 
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一 一 一 机 工 与 您 相伴 ， 从 过 去 ， 到 未 来 一 一 一 


机 工 官网 : http://www.cmpbook.com 
机 工 官 博 : http://weibo.com/cmp1952 


能 效 术 平 世 界 领 完 的 螺杆 空气 压 


The Enterprise ls World Market Leader In 
Level Of Screw Air Compressor Manufactu 
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技术 一 流 全 球 领先 aia 


a= nek wae 
开山 西雅图 北美 研发 中 心 (RIRA weza mat 
几 十 位 专家 精心 设计 、 倾心 之 作 al A] SEIE 新 一 代 高 效率 SKY 系 列 蝶 杆 转子 





浙江 开山 压缩 机 股份 有 限 公司 


Zhejiang Kaishan Compressor Co.,ltd 客服 热线 ; 400 82b7 771 





纠 机 制造 企业 


Energy Efficiency 
Iring 


一 一 一 煤层 气压 缩 机 一 高 压 系列 柴油 移动 螺杆 空 压 机 一 
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开山 浙江 衢州 工业 园 


Kut r i - 
开山 重庆 双 桥 工业 园 





一 一 ”德国 KAPP 加 工 中 心 一 一 一 一 德国 进口 三 坐标 测量 机 一 一 





地 址 ; 浙江 省 箱 州 市 经 济 开发 区 凯旋 西 路 9 号 ”电话 : 0570-3662777 3662800 传真 :0570-3662789 http://www.kaishancomp.com 
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2012 年 ，( 中 国 通用 
机 械 工业 年 鉴 ) (简称 《年 鉴 )) 
喜 迎 创刊 10 周年 。 十 年 来 ，( 年 
US) 伴随 着 我 国 通 用 机 械 行业 的 发 
展 走 过 了 10 个 春秋 ， 真 实地 见证 了 
我 国 通用 机 械 行业 取得 的 成 就 和 企业 发 
展 壮大 的 过 程 ， 搭 建 了 生产 企业 与 用 户 
~ 之 间 的 购销 桥梁 
(年鉴 》 作 为 记录 通用 机 械 行业 发 展 
1 NSN 殉 的 载体 ， 客 观 、 公 正 地 记载 了 通用 机 械 
d 行业 的 发 展 情况 ， 成 为 政府 部 门 和 企业 决 
、 人 策 者 了 解 通用 机 械 行业 信息 的 重要 窗口 。 
十 年 来 ,，( 年 鉴 》 紧 跟 市 场 步伐 ， 捕 捉 行 
` i 业 热点 ， 在 内 容 和 版 式 上 不 断 创新 。 自 
2008 F., (F$) RE 产品 与 项 目 “栏目 ， 公 布 通用 机 械 行业 名 牌 产品 及 获奖 项 目 ， 推 荐 行业 企业 的 
新 产品 和 节能 产品 。 自 2009 年 至 今 , (年 鉴 ) 先 后 推出 了 ”企业 高 端 访谈 “” 走 进 企业 "“ 特别 关注 ” 
“ 核电 产品 之 窗 “ 和 ”人 物 访谈 "等 栏目 ， 及 时 报道 企业 成 功 经 营 、 自 主创 新 的 案例 ， 介 绍 通用 机 械 
产品 研发 情况 ， 展 现 优秀 企业 领导 的 风采 。 让 读者 在 了 解 行业 发 展 情况 的 同时 ， 及 时 了 解 企业 的 
发 展 动态 。 
HER (FS) 以 其 客观 性 、 准 确 性 、 完 整 性 和 系统 性 赢得 了 业内 外 人 士 的 认可 
成 为 通用 机 械 行业 最 具 权 威 性 、 指 导 性 的 信息 工具 书 。 今 后 ，( 年 鉴 》 将 一 如 婚 
往 地 为 通用 机 械 行业 企业 和 用 户 搭建 好 信息 交流 的 平台 ， 更 好 地 为 通用 
机 械 行业 服务 ， 加 大 内 容 创新 力度 ， 为 广大 读者 提供 更 加 丰 
富 的 内 容 ! 
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中 国 通用 机 械 工业 协会 副 会 长 、 中 国 通用 机 械 工业 协会 风机 
分 会 理 于 事 长 、 沈 阳 鼓 ) 风机 集 团 股 份 有 限 公司 董 事 长 苏 永 强 


中 国 通用 机 械 工业 协会 副 会 长 Pied 用 WAAL: 业 协 会 能 量 回收 
装备 分 会 理事 长 、 陕 西 鼓风机 (集团 ) 有 限 公司 董事 长 印 建安 








(中 国 通 用 机 械 工业 年 鉴 》 
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中 国 通用 机 械 工 业 协会 副 会 长 、 中 国 通用 机 醋 工 业 协会 有 业 分 
会 理事 长 、 石 家 庄 强大 泵 业 集 团 有 限 责任 公司 董事 长 JRA 
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j 国 通用 机 械 工业 协会 副 会 发、 中 国 通 用 机 械 工业 协会 阀门 分 会 
常务 副 理事 长 、 中 核 苏 阀 科技 实业 股份 有 限 公司 总 经 理 张 宗 列 





中 国 通用 机 械 工业 协会 副 会 长 、 中 国 通用 机 械 工业 协会 气体 分 离 
设备 分 会 理事 长 、 杭 州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 董事 长 英明 
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常务 副 理事 长 、 北 京 京城 环保 产业 发 展 有 限 责 任 公司 总 经 理 康 毅 庆 
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、 企 业 概况 

大 连 大 高 阅 门 股份 有 限 公 司 (简称 大 连 大 高 ) 的 前 
身 大 连 高 压 阀 门 厂 始 建 于 1956 年 ， 于 2002 年 7 月 转制 
成 为 具有 自行 研发 、 设 计 、 制 造 和 销售 的 股份 制 企 业 。 
公司 是 国家 武器 装备 科研 生产 特定 许可 制造 企业 、 国 家 
重点 装备 关键 阀门 国产 化 的 依托 单位 、 国 家 高 新 技术 企 
业 , 具有 年 产 各 类 锯 钢 阀门 80 万 套 、 铸 钢 阀 门 10 万 套 、 
核 级 及 常规 锻造 件 3 万 t 的 生产 能 力 , 年 产值 达 6 亿 元 。 
公司 是 我 国 石化 、 石 油 、 海 油 、 电 力 、 军 工 及 核电 系统 
的 定点 痿 门 供应 厂商 。 

大 连 大 高 技术 力量 雄厚 ， 资 源 相 对 稳定 ， 专 业 配备 
合理 。 在 设计 上 采用 CAD 三 维 设计 ， 使 用 SolidWorks 
三 维 设计 软件 技术 ， 从 而 提高 了 产品 的 设计 准确 性 和 可 
靠 性 ， 使 设计 工作 更 加 精确 和 完善 。 公 司 具 有 完善 的 
标准 及 管理 体系 ， 设 计 工 作 的 全 过 程 严 格 按 标 准 (如 
ASME, RCC-M, ANSI, EJ, API, BS, GB) 的 
RHET, FE META PR MEET ARIRIH i, DANAE 
不 同 工 况 的 要 求 。 
—_ 大 连 大 高 依 
必 据 国 家 能 源 局 国 
局 能 科技 C2010) 
= 335 8, 392 号 
文件 的 要 求 ， 签 
订 了 “ 超 超 临 界 
火电 机 组 关键 阀 
门 国产 化 联合 研 
发 协议 ”。 大 连 大 高 承担 高 加 液 动 三 通 入 口 / 出 口 阀 、 
高 加 电动 三 通 阅 、 高 排 逆 止 阅 、 一 段 抽 汽 逆 止 阅 、 主 蒸 
汽 管道 气动 玖 水 阀 、 二 级 过 热 器 电动 路 水 阀 等 七 类 产品 
的 研发 任务 。 为 此 ， 大 连 大 高 抽调 技术 部 、 质 量 部 、 生 
产 部 、 采 购 部 、 核 电 军 工 办 等 部 门人 员 组 成 研发 团队 ， 
由 总 经 理 任 项 目 总 负责 人 。 在 超 超 临 界 火 电机 组 关键 阀 
门 研发 过 程 中 ， 采 用 三 维 软件 进行 设计 ， 采 用 ANSYS 
有 限 元 进行 计算 分 析 ， 采 用 CED 进行 流体 力学 分 析 等 
手段 进行 研发 6 





\\ 


大 连 大 高 在 完成 上 述 七 大 类 产品 的 设计 、 制 造 、 检 
验 和 试验 后 ， 于 2011 年 12 月 6 日 在 大 连 组 织 了 新 产品 
鉴定 会 ,通过 在 大 连 大 高 工厂 内 对 全 部 样机 进行 试验 后 ， 
鉴定 会 专家 组 确认 满足 标准 及 研发 协议 中 技术 规范 书 的 
要 求 。 专 家 组 的 鉴定 结论 是 ， 大 连 大 高 研制 的 超 超 临界 
火电 关键 间 门 达到 了 国内 先进 水 平 、 国 际 同类 产品 先进 
KE, 


-、 火 电 阀 门 介绍 

1. 二 级 过 热 器 电动 路 水 闪 

大 连 大 高 研制 的 二 级 过 热 器 电动 距 水 闪 使 用 于 超 
( 超 ) 临界 火电 机 组 二 级 过 滤器 出 口 管道 ， 该 阁 门 公称 
直径 65mm， 工 作 压 力 为 30MPa， 工 作 温度 为 590TC ， 
公称 压力 Class4500, 主体 材料 F91, 介质 为 蒸汽 .饱和 水 ， 
阀 体 采用 整体 成 型 锻件 ， 具有 高 流量 、 低 流 阻 、 振 动 小 、 
噪声 小 等 特性 。 阀 门 为 Y 形 结构 ， 倾 斜 阀 杆 的 构造 和 最 
佳 的 流 道 形状 设计 , 使 介质 直线 流通 , 介质 流动 阻力 小 ， 
小 开 度 时 流量 变化 平稳 ， 振 动 小 。 该 阀门 已 在 重庆 合川 
双 槐 电厂 成 功 应 用 。 

2. ERIE E Auk 

大 连 大 高 研制 的 用 于 超 ( 超 ) 临界 火电 机 组 的 主 
蒸汽 管道 气动 踢 水 闪 公 称 直 径 为 80mm， 工 作 压力 为 
29.67MPa， 工 作 温度 为 610C ， 公 称 压 力 Class4500, 
工作 介质 为 蒸汽 、 饱 和 水 。 该 阀门 安装 于 主 蒸汽 管道 ， 
阔 体 采 用 整体 成 型 锻件 ， 阁 门 具有 高 流量 、 低 流 阻 、 振 
动 小 、 品 声 小 等 特性 。 降 体 采 用 深 孔 堆 焊 钴 基 合 金 ， 耐 
冲刷 ， 不易 脱落 ， 阀 杆 采用 2Crl2NiMoWV 材料 ， 耐 麻 
性 、 抗 擦 伤 、 抗 腐蚀 能 力 更 好 ， 保 证 了 填料 的 密封 可 靠 ， 
阀 因 采用 具有 上 下 导 引 环 ， 构 成 全 程 在 阀 体 中 腔 导 向 的 
活塞 式 阀 六 ,可 以 消除 因 各 种 情况 下 产生 的 卡 死 、 表 面 
擦 伤 、 阀 杆 弯 曲 、 阀 辨 振 额 等 现象 。 该 阀门 已 在 重庆 合 
川 双 槐 电厂 成 功 应 用 。 

3. 高 加 电动 三 通 效 

电动 高 加 入 口 三 通 阁 为 超 ( 超 ) 临界 火电 机 组 高 温 、 
Oar RE EA 450mm, iit 





压力 为 353.9MPa， 设 计 温 度 为 300C 。 采 用 阀 体 整体 锯 


造 结构 设计 ， 上 阀 座 与 填料 箱 采 用 螺栓 连接 ， 可 以 整体 
拆 装 ， 便 于 装配 。 高 温 300C 、 高 压力 42MPa、 大 口径 
450mm 结构 整体 设计 ， 阀 门 闪 体 采用 整体 锻造 结构 设 
计 ， 避 免 了 锻 焊 结构 存在 焊接 应 力 缺陷 的 现象 ， 净 门 采 
用 ISNiCuMoNbS—6—4 (WB36) 材料 ， 阁 门 整体 重量 
减轻 1/3 以 上 ， 通 过 对 主 路 和 旁 路 管 路 流通 截面 积 计 算 
分 析 , 阀门 主 路 、 旁 路 切换 后 下 游 管 路 压力 的 变化 不 大 。 

4. 高 加 液 动 三 通 入 口 / HOR 

大 口径 液 动 自力 式 (介质 驱动 ) 高 加 入 口 / 出 口 三 
通 阀 组 为 超 ( 超 ) 临界 火电 机 组 高 温 、 高 磅 级 产品 。 该 
阀门 公称 直径 为 330mm， 设 计 压 力 为 39MPa， 设 计 温 
度 为 300C 。 阅 门 通过 内 置式 活塞 缸 结构 设计 ， 在 无 需 
外 界 动 力 源 的 条 件 下 ， 通 过 主管 路 介质 压力 作用 实现 阀 
门 的 主 路 开启 和 关闭 动作 时 间 不 大 于 Ss 的 要 求 ， 解 决 了 
高 温 、 高 磅 级 、 大 口径 阀门 需要 大 功率 外 界 控 制 源 以 及 
因 控 制 难度 大 而 无 法 达到 控制 时 间 要 求 等 一 系列 关键 问 
题 。 采 用 圆周 均 布 多 孔 式 分 流 结构 设计 ， 保 证 控制 管 路 
流量 要 求 ， 结 构 更 加 紧 竣 ， 使 闪 体 中 上 腔 尺寸 尽量 减少 ， 
整体 上 减少 了 阀门 整体 外 形 尺 寸 ， 降低 阀门 的 重量 。 变 
截面 阀 杆 结构 设计 ， 减 缓 阀 门 关闭 到 位 时 间 辩 对 阀门 密 
封面 的 冲击 力 ， 大 大 保护 了 密封 面 的 密封 性 能 ， 提 高 了 
阀门 的 密封 使 用 寿命 。 

5. ARREA 

高 排 逆 止 阀 为 火电 厂 超 ( 超 ) 临界 燃 煤 发 电机 
组 用 产品 。 该 阀门 公称 直径 为 1000mm， 设 计 压 力 为 
5.81MPa， 设 计 温 度 为 375C ， 公 称 压力 Class600, T. 
作 介质 为 蒸汽 。 阀 体 采用 和 铸件， 该 阀门 安装 在 高 压 缸 与 
再 热 器 之 间 的 排 汽 管 道上 ， 防 止 气流 不 稳定 而 引起 再 热 
器 介质 倒流 进 高 压 缸 ， 起 到 关键 设备 及 发 电机 组 的 保护 
作用 。 有 具有 随 动 关闭 和 强制 关闭 两 套 独 立 的 保护 系统 。 
当 强 开 执行 机 构 关 闭 、 强 关 执 行 机 构 开 启 时 ， 阁 辩 处 于 
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HARA, AIRERA. AR, B 
使 执行 机 构 不 动作 ， 阅 门 也 会 自动 关闭 ， 当 接 到 关闭 信 
号 时 ， 使 执行 机 构 (压缩 空气 缸 弹 簧 力 朋 间 释放 ) 会 强 
制 阔 门 关闭 ， 关 闭 时 间 小 于 0.5s; 阀门 具有 强 开 功 能 ， 
当 流量 小 于 等 于 105Skg/s 时 ， 强 开 气缸 动作 ， 活 塞 杆 推 
动 传 动 梧 上行 ， 阀 瓣 强行 打开 ， 避 免 在 启动 初期 由 于 气 
流 的 不 稳定 引起 阀 瓣 振 荡 而 损坏 密封 面 。 

6. — Beh: 

— Pe PAE AY ZS PR Ay 250mm, iE 
为 9.5SMPa， 设 计 温度 为 445C ， 公 称 压力 Class900, [fa 
门 工作 介质 为 高 温水 蒸气 。 该 阀门 安装 于 超 ( 超 ) 临界 
火电 机 组 中 的 汽轮机 非 腐蚀 性 介质 管道 上 ， 防 止 汽轮机 
级 带 负荷 时 汽轮机 内 的 压力 突然 降低 ， 抽 汽 管 和 各 加 热 
器 内 蒸 泡 倒流 进入 汽轮机 内 ， 造 成 汽 轮 对 片 打 碎 而 毁坏 
汽 轮 发 电机 的 恶性 事故 。 并 且 能 够 防止 加 热 器 系统 管道 
汽 漏 ， 确 保 在 给 水 加 热 器 出 现 水 位 超 高 时 ， 气 动 装置 部 
件 接 到 液体 逆流 信号 后 ， 将 汽轮机 迅速 喇 开 ， 给 汽轮机 
和 抽 汽 系统 以 最 大 保护 。 

该 阅 门 的 闪 体 内 外 腔 均 采用 流线型 设计 ， 流 通 能 力 
大 ， 减 小 闪 门 阻力 ， 有 效 地 减 小 国 压 损 ， 同 时 提高 阀门 
抗 疲 劳 性 能 ， 增 强 抗 变形 能 力 。 同 时 ， 阀 瓣 设计 成 摇 避 
与 闪闪 活动 连接 ， 可 与 阀门 密封 面 自 由 对 中 ， 保 证 密封 
面 吻合 , 且 阀 办、 阀 座 密封 面 采用 堆 焊 司 太 立 Stellite 6, 
提高 了 阀门 抗 腐蚀 和 水 蚀 、 汽 蚀 的 性 能 。 执 行 机 构 为 弹 
簧 复位 式 气缸 ， 保 证 闪 门 能 够 在 管道 介质 倒流 、 断 电 、 
事故 等 非 正 常 状态 下 ， 该 阀门 在 气 负 弹簧 的 作用 下 瞬间 
关闭 ， 关 闭 时 间 小 于 0.58， 从 而 保证 汽轮机 、 水 泰 等 重 
要 设备 的 安全 。 并 且 ， 阀 门 关 闭 件 动 作 相 对 独立 ， 执 行 
机 构 故障 不 影响 关闭 件 。 此 外 , 局 闭 装置 设 有 限 位 机 构 ， 
避免 国门 在 介质 压力 不 稳定 的 情况 下 启 闭 过 位 造成 闪 门 
内 件 损坏 ， 提 高 了 阀门 的 使 用 寿命 。 

通过 上 述 六 大 类 阀门 的 研制 开发 和 实际 应 用 ， 大 连 
大 高 积累 了 丰富 的 火电 阀门 设计 制造 经 验 ， 已 经 向 重庆 
合川 双 槐 电厂 ,华能 南通 电厂 ,江苏 句 容 电 厂 等 批量 供 货 ， 
向 东方 汽轮机 有 限 公 司 、 上 海 电气 集团 、 哈 电 集团 等 三 


大 主机 厂 进行 供 货 并 开始 国产 化 ， 逐 渐 蔡 代 原 电厂 进口 
产品 。 今 后 ,大连 大 高 将 充分 发 挥 技术 优势 , 在 超 ( 超 ) 

临界 火电 机 组 的 关键 痢 门 研制 上 不 断 进步 ， 为 我 国 的 电 
力 建设 贡献 出 微薄 的 力量 。 











中 核 科技 火电 阀门 研发 情况 概述 


一 、 企 业 概 况 

中 核 苏 阀 科技 实业 股份 有 限 公司 〈 简 称 中 核 科 
技 ) 是 在 中 国 核 工业 集团 公司 苏州 阀门 三 的 基础 上 
成 立 的 。1997 年 ， 中 核 科 技 经 国家 批准 在 深交 所 上 
市 【证券 代码 : 000777) ， 成 为 我 国 阀门 行业 率先 





上 市 的 企业 。 公 司 总 部 位 于 苏州 高 新 开发 区 ， 占 地 
面积 〈 含 下 属 子 公司 ) 总 计 超过 14 万 mw, 
RR GB, JB 等 国内 标准 和 ASME, 
ANSI, API, MSS 等 先进 同 外 标准 进行 阀门 的 设计 、 
制造 、 检 验 和 验收 ， 先 后 为 电力 、 石 油 、 化 工 、 冶 
金 、 纺 织 等 行业 研制 了 上 万 个 规格 品种 的 上 百 万 台 
阀门 ， 成 为 国内 知名 的 阀门 专业 生产 企业 之 一 ， 跻 
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身 于 全 国 机 械 行业 500 家 大 型 企业 之 列 。1997 年 被 
国家 电力 规划 设计 院 、 成 套 设备 局 推荐 为 高 温 、 高 
压 火 电站 阀门 生产 的 四 大 主要 厂家 之 一 。 

中 核 科技 作为 我 国 阀门 行业 的 排头 兵 企 业 ， 扫 
有 强大 的 技术 研发 团队 、 精 良 的 生产 装置 、 可 靠 的 
质保 体系 以 及 完备 的 检测 
手段 。 公 司 已 形成 集团 型 
专业 生产 成 套 工业 阀门 的 
产业 链 ， 设立 了 核 阅 、 特 
阅 、 锻 造 、 和 铸造、 热处理 
焊接 分 厂 ， 并 在 此 基础 上 
i 成 立 了 电站 阀门 、 水 系统 
环保 阀门 、 球 阀 等 专业 化 
事业 部 。 完 善 的 管理 体系 、 
精良 的 先进 设备 和 高 素质 
的 员工 队伍 ， 为 更 好 地 满 
足 客户 需求 提供 了 保障 。 

2006 4Æ 10 H, (H $% 
科技 凭借 雄厚 的 经 济 和 技 
术 实力 ， 在 江苏 省 科技 厅 的 支持 下 ， 成 立 了 江苏 省 
特种 阀门 工程 技术 研究 中 心 。 该 研究 中 心 下 设 7 个 
产品 设计 室 、1 个 工艺 研究 室 、] 个 标准 化 情报 室 
以 及 档案 室 、 信 息 中 心 和 阀门 试验 室 。 该 中 心 拥 有 
专业 技术 人 才 261 人 ， 其 中 ， 工 程 师 及 以 上 的 专业 
技术 人 员 119 人 ， 部 级 突出 贡献 中 青年 专家 1 A, 
享受 政府 特殊 津贴 1 A, 国防 科技 “511 人 才 工 程 ” 








和 中 核 集 团 公 司 “111 人 才 工 程 ”的 学 术 技 术 带头 
人 2 人， 其 他 系列 的 专业 技术 人 员 42 人 。 这 些 专 
业 人 才 ， 组 成 了 一 支 技术 精干 的 研发 团队 。 

中 核 科 技 还 拥有 先进 的 制造 能 力 和 强大 的 阁 
门 配套 能 力 。 中 核 科技 拥有 完备 的 热 加 工 体系 ， 包 
括 从 日 本 引进 的 树脂 砂 造 型 生产 线 、6300kN 摩擦 
压力 机 及 等 离子 喷 焊 、 电 子 束 焊 等 设备 28 A, H 
有 各 种 热处理 炉 23 台 。 在 机 加 工 方面 ， 有 从 德国 
引进 的 SOLON 4 卧 式 加 工 中 心 。 中 核 科技 还 拥有 
完备 的 检测 手段 ， 包 括 X 射线 探伤 机 和 Y 射线 探 
伤 机 ， 光 谱 直 读 仪 ， 氨 质谱 检测 仪 ，Ir192、Co60 
及 直线 加 速 器 等 射线 探伤 设备 (最 大 穿 透 厚度 为 
300mm) ,流量 试 验 设备 ， 阀 门 微 泄漏 试验 装置 ， 
静 压 寿命 试验 设备 和 高 温 高 压 试验 台 架 ， 这 些 都 为 








火电 阀门 的 性 能 和 产品 质量 起 到 了 保 
证 作用 。 

二 、 火 电 阀 门 研发 情况 

多 年 来 ， 中 核 科 技 一 直 注重 火电 
。 闪 门 的 开发 和 研制 坚持 走 产 、 学 、 研 、 
用 相 结 合 的 开拓 发 展 道路 ， 为 各 项 新 
产品 研发 商定 了 坚实 的 技术 基础 。 公 
司 与 清华 大 学 、 上 海 交 通 大 学 、 华 东 
电力 设计 院 、 江 苏 华能 南通 电厂 、 中 
核 新 能 核 工业 工程 有 限 责任 公司 、 上 
海 核 工程 研究 设计 院 等 单位 建立 了 长 
期 友好 的 战略 合作 伙伴 关系 。 近 几 年 
来 ， 公 司 获得 由 中 核 集团 、 国 防 科 工 委 、 中 国 机 械 
工业 联合 会 等 授予 的 奖励 有 十 几 项 ， 获 得 国家 专利 
25 项 ， 具 有 强大 的 研发 实力 和 新 产品 开发 实力 。 

在 火电 阀门 的 研发 中 ， 研 究 人 员 结合 核 级 阀门 
应 力 分 析 的 研制 经 验 , 充分 运用 先进 的 模拟 软件 (如 
Pro/E, SolidWorks 三 维 建 模 软件 ) 、ANSYS 有 
限 元 分 析 软 件 ， 对 承 压 壳 体 的 形状 规则 、 一 次 和 二 
次 应 力 分 布 情况 进行 了 仔细 分 析 和 计算 。 公 司 运 用 
ANSYS 软件 ， 采 用 有 限 元 分 析 法 ， 模 拟 工 况 对 阁 
门 进 行 高 温 高 压 型 式 试验 验证 。 验 证 阀门 的 选 型 、 
材质 、 结 构 在 高 温 高 压 工 况 下 的 合理 性 和 可 靠 性 ， 
两 种 方法 互相 验证 ， 大 大 提高 了 分 析 的 准确 性 与 可 
靠 性 ， 使 产品 顺利 地 通过 各 项 试验 ， 安 全 可 靠 地 用 
于 火电 机 组 和 管线 。 

















阀门 高 温 高 压 试验 验证 

中 核 科技 经 过 多 年 对 火电 阀门 的 开发 与 研究 ， 
现 30 万 kW、60 万 kW 火电 配套 阀门 ( 除 部 分 高 
温 高压 安 全 阁 、 调 节 闪 、 高 压 旁 路 中 一 些 阀门 外 ) 
已 成 为 公司 的 拳头 产品 之 一 ， 可 整套 供 货 。 此 外 ， 
公司 已 有 一 些 中 小 口径 的 超 ( 超 ) 临界 火电 阀 的 供 
货 业绩 ， 并 且 用 户 反馈 运行 良好 。 以 上 这 些 都 为 超 
E) 临界 火电 靖 的 系列 开发 积累 了 大 量 经 验 ， 并 
初步 形成 了 该 类 阀门 的 设计 思路 和 要 点 。 

中 核 科 技 先 后 研制 并 投入 生产 了 一 批 高 端 阁 
门 ， 其 中 ， 主 燕 汽 系统 暖 管 电动 闸阀 、 高 加 给 水 三 
通 阀 、 蒸 汽 管道 路 水 阀 、 过 热 器 第 一 级 喷 水 调 节 韶 、 
小 汽轮机 排 汽 蝶 浆 、 大 气 扩容 器 进口 调节 阀 等 阅 门 
的 性 能 已 经 达到 国际 标准 ， 从 而 打破 了 高 端 阁 门 制 
造 技术 一 直 被 国外 克 断 的 局 面 ， 这 为 火电 业主 节省 
了 大 量 资金 和 交 货 时 间 ， 也 进一步 推动 我 国 高 端 火 
电 阁 门 行业 的 发 展 。 

2012 年 1 月 ,在 大 连 召开 了 超 (E) 临界 火电 
机 组 关键 阀门 国产 化 成 果 鉴 定 会 , 华东 电力 设计 院 、 


上 海 电 气 集 团 等 相关 单位 的 负责 人 和 专家 参加 了 此 
次 鉴定 会 。 在 鉴定 会 上 ， 中 核 科技 对 超 ( 超 ) 临界 
火电 机 组 关键 阀门 研制 情况 进行 了 汇报 。 与 会 专家 
与 代表 一 致 认为 ， 中 核 科技 开发 的 抽 汽 逆 止 内、 给 
水 泵 汽轮机 排 汽 蝶 阀 、 高 排 逆 止 阅 、 钢 炉 过 热 器 喷 
水 调节 闪 填 补 了 国内 空白 ， 达 到 国内 领先 水 平 ， 空 
预 器 吹 灰 减 压 站 气动 控制 内 、 高 加 事故 疏水 控制 阀 
填补 了 国内 空白 ， 达 到 国内 先进 水 平 。 上 述 火 电 阀 
门 新 产品 的 研发 成 功 ， 为 客户 节约 了 大 量 外 汇 ， 缩 
短 了 火电 产品 的 交 货 周期 ， 同 时 推进 了 我 国 火电 工 
程 建 设 的 进程 ， 也 为 超 ( 超 ) 临界 火电 机 组 关键 阀 
门 国产 化 做 出 了 突出 的 贡献 。 

三 、 火 电 阀 门 产品 介绍 

中 核 科 技 研制 开发 的 超 ( 超 ) A AK i 
门 产品 如 下 : ORM RAR AI. GP: 10in 
(lin=25.4mm) ， 压 力 等 级 ，28.84MPa， 温 度 : 
610C, 主体 材质 : FE92。 加 锁 炉 过 热 器 喷 水 调节 
R. HEAR: 33MPa， 温 度 : 360C， 主 体 材 质 : 
Al105。@ 高 加 给 水 三 通 冰 。 压 力 等 级 : 39MPa， 温 
RE: 300°C ,主体 材质 WB36。 印 高 排 送 止 冰 。 通 径 
40in， 压 力 等 级 : 5.81MPa, 温度: 3750, 主体 
材质 ，WCC。@ 高 加 事故 路 水 控制 阅 。 压 力 等 级 : 
9.394MPa， 温 度 : 307.2C， 主体 材 质 : WCB, 
OTD Y Mitzi, 压力 等 级 : 46MPa, 主体 材质 ， 
F91。@ 小 汽轮机 排 汽 蝶 闪 。 通 径 : 2800mm， 压 
力 等 级 : 0.00539MPa， 温 度 : 120C ， 主 体 材质 : 
WCB。@ 抽 汽 止 回 阅 。 压 力 等 级 :9,5MPa, 温度 ; 
445C ,主体 材质 WC6。@ 空 预 器 吹 灰 减 压 站 气 











BE, HEAR: 7.5MPa, WH: 550C, E 
体 材质 ，12Crl1MoVG。 

1. AARRE 

高 排 逆 止 阀 可 用 于 超 (4) 临界 火电 机 组 高 
压 饶 排 汽 管 路 中 ,通常 这 种 阀门 是 自动 工作 的 ， 依 
靠 介质 正 、 反 向 流动 打开 或 关闭 阀 六。 此 外 ， 阀 门 
还 附加 了 两 个 气动 执行 机 构 来 实现 阀门 的 强制 快速 
启 闭 功 能 ， 防 止 介质 倒流 ， 以 保护 系统 和 设备 。 中 
核 科 技 可 供 货 阀门 的 公称 通 色 < 40in， 公 称 压力 
< 600Lb， 最 高 工作 压力 5.81MPa， 最 高 工作 温度 
375C 。 该 阁 门 的 主要 性 能 : 无 外 泄漏 设计 ， 安 全 
可 靠 ; 具有 快速 启 闭 功能 ， 高 寿命 ， 能 满足 30 年 
使 用 寿命 要 求 。 





BALA 


2. 小 汽轮机 排 汽 蝶阀 

该 阀门 用 于 锅炉 给 水 大 驱动 汽轮机 出 口 和 凝 汽 
器 进口 之 间 的 管 路 上 , 在 系统 里 主要 起 排 汽 的 作用 。 
中 核 科 技 可 供 货 阀 门 的 公称 通 径 < 2800mm， 最 高 


工作 压力 0.6MPa， 最 高 工作 温度 120C。 该 阀门 
的 主要 性 能 : 0° ~ 90” 开 关 ， 配 有 和 角 行程 (部 分 
回转 型 ) 的 电动 执行 机 构 进行 开关 操作 ， 并 能 在 任 
意 位 置 (0”~ 90”) 锁 死 ， 起 调节 作用 ， 阀门 开 
关 位 置 精确 ， 不 过 位 ,阀门 采 用 三 偏心 金属 硬 密封 
结构 ， 消 除了 两 密封 面 问 的 机 械 磨损 和 控 伤 ， 使 蝶 
阀 的 密封 性 能 和 使 用 寿命 大 大 提高 。 

3. 锅炉 过 热 器 哎 水 调节 内 

该 阀门 用 于 锅炉 过 热 器 降温 回路 中 。 中 核 科 
技 可 供 货 阀门 的 公称 通 径 < 65mm， 最 高 工作 压力 
35MPa， 最 高 工作 温度 360C 。 该 阁 门 的 主要 性 能 ; 
采用 环流 对 冲 式 结构 ， 有 效 地 解决 了 阁 门 的 汽 蚀 问 
A; 阀门 结构 设计 合理 ， 采 用 预 补偿 的 方法 ， 选 用 
双 曲 线 流量 特性 ， 高 寿命 ， 能 满足 30 年 使 用 寿命 
BOR, 

在 今后 相当 长 的 一 段 时 期 内 ， 我 国 的 能 源 结构 
仍 以 煤炭 为 主 ， 以 煤炭 为 一 次 能 源 的 火力 发 电 仍 是 
电力 生产 的 主要 方式 。 随 着 世界 各 国 对 能 源 的 可 持 
续 发 展 战略 和 环保 的 愈加 重视 ， 提 高 蒸汽 参数 与 发 
展 大 容量 机 组 相 结 合 的 超 ( 超 ) 临界 火电 机 组 已 逐 
渐 成 为 我 国 火力 发 电 的 主力 机 组 。 当 前 ， 超 ( 超 ) 
临界 火电 机 组 的 主机 设备 已 实现 了 国产 化 ， 但 火电 
机 组 辅 机 设备 中 价值 量 较 大 的 高 端 阁 门 却 长 期 依赖 
进口 。 中 核 科技 将 进一步 把 握 超 ( 超 ) 临界 火电 机 
组 国产 化 这 一 机 过， 加 大 火电 阀门 的 研发 力度 ， 为 
客户 提供 优质 、 可 靠 、 高 技术 含量 的 产品 ， 为 我 国 
的 火电 事业 发 展 做 出 贡献 。 
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回顾 通用 机 械 行业 十 年 来 取得 的 成 就 ， 分 析 2011 年 
通用 机 械 行业 经 济 运行 情况 

Review of the achievements made by general 
machinery industry over the past ten years, 
analysis on the economic operation of general 
machinery industry in 2011 











2012 年 是 《中国 通 
机 会 将 我 国 通 


中 国 通用 机 械 行业 十 年 发 展 回顾 

















j 机 械 工 业 年 鉴 》 创 刊 十 周年 , 借 此 
j 机 械 行业 十 年 来 取得 的 成 就 与 各 位 读者 分 












































F ,也 是 对 广大 关心 与 支持 
朋友 的 回报 。 
通用 机 械 行业 是 装备 制造 业 的 重 








我 国 通用 机 械 行业 发 展 的 各 界 








组 成 部 分 ,担负 为 











石油 、 化 
电力 、 治 
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的 重要 任务 ,在 国民 经 济 建设 中 具有 十 分 重要 的 作用 。 


学 和 石油 化 工 等 行业 提供 系统 成 套 技术 装备 ,为 
金 . 船 舶 .军工 ` 轻 工 ` 纺 织 ` 医 药 等 行业 提供 辅 机 

































































TH 


用 机 械 产品 涉及 和 泵 、 压 缩 机 、 风 机 、 阀 门 、 分 离 机 械 、 干 燥 设 
备 、 气 体 净 化 设备 气体 分 离 设 备 、 真 空 设 备 \ 减 变速 机 以 


及 各 种 专用 设备 。 


AIRE 
运行 水 习 











其 产品 技术 水 平 决 定 着 化 工 、 石 化 、 电 
` 船 舶 、 军 工 、 轻 工 、 纺 织 及 医药 等 行业 生产 装置 的 
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\ 我 国 通用 机 械 行业 的 发 展 机 遇 








我 国 通用 机 械 行 业经 历 了 几 十 年 的 曲折 发 展 , 自 2002 











年 以 来 迎 来 了 振兴 的 转机 。 国 家 先后 出 台 了 《国务 院 关 于 
加 快 振 兴 装 备 制 造 业 的 若干 意见 》 等 文件 ,并 研究 制定 了 振 

















兴 装 备 制造 业 的 有 关 法 律 法 规 。 国 家 加 大 对 装备 制造 业 的 























支持 力度 ,依托 国家 重点 工程 ,支持 企业 进行 技术 改造 和 科 
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出 ,大 力 振兴 装备 制造 





务 ,是 枫 





ae 


民 经 济 可 持续 发 展 的 战 














关 , 大 力 推进 重大 技术 装备 自主 化 ,为 我 国 通用 机 械 行 
业 的 发 展 提供 了 良好 的 机 遇 和 市 
































场 空间 。 
务 院 关于 加 快 振兴 装备 制造 业 的 若干 意见 ) 中 指 
:是 党 的 十 六 大 提出 的 一 项 重要 任 
立 和 落实 科学 发 展 观 , 走 新 型 工业 化 道路 ,实现 国 














二 、 坚 持 高 端 产品 的 发 展 之 路 








沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公司 ( 以 下 简称 沈 鼓 集团 ) 、 





陕西 鼓风机 ( 集团 ) 有 限 公司 ( 以 下 简称 陕 鼓 集 团 ) .杭州 制 
氧 机 集团 有 限 公司 ( 以 下 简称 杭 氧 集团 ) 作为 我 国 通 


























机 械 





























行业 的 龙头 骨干 企业 ,长 
领 行业 技术 进步 。 
(一 ) 沈 豆 集团 











高 端 产 品 的 引领 者 











2002 年 以 来 , 沈 鼓 集团 致力 于 为 国民 经 


期 以 来 一 直 坚 持 发 展 高 端 产 品 , 引 





济 各 部 门 ,特别 


是 为 能 源 领域 ,开发 与 制造 高 端 离心 式 压缩 机 产品 。 十 年 
间 , 沈 鼓 集团 开发 出 数 百 台 套 高 端 压缩 机 ,为 国民 经 济 各 部 


























门 的 发 展 提供 了 装备 支撑 。 








沈 鼓 集团 为 本 溪 北 台 钢 铁 公 司 1830 化 肥 改 造 项 目 提供 
的 原料 气 离心 压缩 机 ,填补 了 四 生 联 动机 组 的 国内 空白 。 为 
中 石化 上 海 石化 股份 公司 330 万 t/a 柴油 加 氢 精 制 装置 






































提供 



































的 循环 氢 离 心 压 缩 机 ,是 柴油 加 氢 精 制 装置 




















中 首 台 最 大 型 的 


国产 化 循环 氧 离心 压缩 机 。 该 压缩 机 输送 介质 相对 分 子 质 
量 轻 , 压 比 大 ,叶轮 级 数 多 ,转速 高 , 跨 距 长 ,机 学 端 盖 等 部 件 
丝 为 全 新 设计 。 为 天 津 渤海 化 工 有 限 责任 公司 天 津 碱 三 50 











万 t/a 








甲醇 装置 .30 万 t/a 合成 所 装置 .20 万 t/a 醋酸 装置 、 


20 万 t/a 丁 注 醇 装置 等 提供 了 大 型 离心 式 压缩 机 。 为 青岛 
炼油 化 工 公司 年 产 1000 万 t/a 大 炼油 装置 成 功 研制 的 大 型 
循环 氢 离 心 压 缩 机 ,是 最 大 型 的 国产 化 简 型 压缩 机 ,实现 了 
































大 型 炼油 装置 用 压缩 机 国产 化 的 重大 突破 ， 











氢气 压缩 机 的 设 


计 和 制造 水 平 上 了 新 台阶 ,填补 了 国内 该 项 技术 的 空白 。 为 





























虱 举措。 我 国 国民 经 济 和 社会 发 展 
科学 和 技术 发 展 规划 纲要 


























”规划 纲要 、 国 家 中 长 














( 2006 ~ 2020 年 ) 以 及 国务 院 6 号 文 等 对 振兴 装备 制造 业 
和 增强 装备 制造 业 的 创新 能 力 , 作 出 了 明确 部 署 。 党 中 央 、 








环境 。 


十 年 来 ,国务 院 有 关 部 门 不 断 出 台 相 关 政策 ,并 加 以 指 
导 执 行 ,逐步 解决 了 我 国 长 


应 用 、 风 

















国务 院 高 度 的 重视 ,为 装备 制造 业 振兴 创造 了 有 利 的 政策 














期 存在 的 国产 化 首 台 ( E) 设备 
- 程 的 采购 问题 ,装备 制造 业 在 利好 


























险 担保 和 重点 

















政策 环境 的 推动 下 得 到 快速 发 展 。 


振兴 装备 制造 业 同时 3 
都 将 支持 装备 制造 业 发 展 列 为 规划 的 重点 ,在 支持 企业 自 











起 各 级 政府 的 重视 ,各 级 政府 




















主创 新 ,发 展 优势 产业 和 产业 集群 ,加 快 国企 转制 和 园区 建 
设 等 方面 ,进一步 加 大 了 组 织 协调 、 财 税政 策 等 的 支持 力 


EE ,并 相继 成 立 了 省 级 重大 技术 装备 协调 办 公 室 HEL 
对 重大 技术 装备 国产 化 重要 性 的 认识 ,为 通 























全 民 
j 机 械 行业 的 









































发 展 提 供 了 良好 的 政策 环境 。 











宁夏 宝塔 石化 集团 60 万 t/a 重油 催化 裂化 装 1 











MA100 型 轴 流 压缩 机 一 次 性 并 网 投产 成 功 
在 引进 技术 基础 上 


























提供 的 
。 这 是 沈 鼓 集团 




















| 主 生产 的 首 台 轴 流 压缩 机 。 用 户 评价 


该 机 组 在 机 械 运 转 、 人 负荷 试 车 与 生产 调试 过 程 中 均 运 转正 
常 ,机 组 振动 指标 达到 API617 标准 ,性 能 指标 完全 符合 设计 




















要 求 。 为 内 蒙古 煤化 工 有 限 公司 30 万 t/a 


甲醇 .15 万 t/a 二 











甲 醚 项 目 提 供 了 合成 气压 缩 机 、 原 料 气压 缩 机 、 氮 冷冻 压缩 
机 、 空 压 机 、 氧 压 机 、 氮 压 机 6 台 ( 套 ) 压缩 机 组 。 为 河南 省 
“十 一 五 ?重点 工程 中 原 大 化 集团 公司 50 万 t/a 甲醇 项 目 提 





























供 的 为 空 分 装置 配套 的 大 型 国产 化 空气 压缩 机 ,在 用 户 
.8 万 mi/h 
5.2 万 m/h 装置 的 “三 级 跳 ”"。 为 陕西 神木 化 学 工 ， 











实现 了 从 为 4 万 m /h 空 分 装置 配套 ,到 4 














再 到 
上 有 限 公 

















司 二 期 40 万 t/a 煤 制 甲醇 装置 提供 了 氮 压 机 。 为 山西 晋 丰 
煤化 工 有 限 公司 二 期 工程 30 万 t/a 大 颗粒 尿素 装置 提供 了 
































二 氧化 碳 压 缩 机 。 为 中 石化 四 川 维尼 纶 厂 20 万 t/a 合成 氨 
项 目 提 供 的 3 台 离 心 压缩 机 ,均一 次 投料 试车 成 功 。 为 大 连 
福 佳 大 化 石油 化 工 有 限 公司 大 型 芳烃 联合 建设 项 目 提 供 的 
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连续 重 整 循环 氧 压缩 机 组 ,是 沈 鼓 集团 自主 设计 自行 制造 
的 国产 化 超级 垂直 剖 分 简 型 斥 缩 机 ,也 是 当前 沈 鼓 集团 生产 
的 最 大 的 简 型 双 和 缸 压 缩 机 组 。 为 江苏 海伦 公司 成 功 研 制 的 
大 型 精 对 茶 二 甲酸 ( PTA) 装置 用 空气 压缩 机 组 ,创造 了 多 项 
“ 沈 鼓 之 最 ”: 第 一 次 设计 、 制 造 的 最 大 多 轴 压 缩 机 ; 第 一 次 设 
计 、 制 造 的 最 大 多 级 膨胀 机 机 组 ; 试车 技术 方案 难度 最 大 , 电 
动机 起 动 方案 最 复杂 ; 机 组 采用 精确 的 调节 方法 和 科学 的 测 
试 回路 ,使 压缩 机 和 膨胀 机 同时 进行 试验 ,成 为 最 高 效 的 气 
动 性 能 试验 ; 第 一 次 真正 独立 完成 总 成 套 项 目 , 即 “ 交 钥 匙 工 
程 ”, 这 对 沈 鼓 集团 今后 开拓 PTA 市 场 和 大 型 空 分 设备 市 场 
具有 深远 的 历史 意义 。 

2010 年 , 沈 鼓 集团 又 完成 多 个 重大 技术 装备 研制 任务 ， 
实现 了 多 个 重大 装备 国产 化 。 其 中 , 百 万 吨 级 乙烯 装置 用 
乙烯 制冷 压缩 机 组 国产 化 研制 ,是 沈 鼓 集团 继 百 万 吨 级 乙 
烯 装置 丙烯 制冷 压缩 机 组 、 裂 解 气压 缩 机 组 之 后 的 第 三 台 
国产 化 百 万 吨 级 乙烯 压缩 机 组 。 至 此 , 沈 鼓 集团 已 经 完全 
具备 百 万 吨 级 “乙烯 三 机 ?的 设计 、 制 造 能 力 。 

沈 鼓 集团 为 天 然 气 长 输 管 道成 套 研 制 的 20MW HK 
缩 机 组 ,是 我 国 西 气 东 输 项 目的 重要 组 成 部 分 。 沈 鼓 集 
于 2011 年 完成 了 压缩 机 组 的 相应 检验 、 性 能 试验 ,通过 了 
出 厂 验收 鉴定 ,2012 年 正式 投入 运行 。 

沈 鼓 集团 往复 机 事业 部 在 大 型 往复 式 压缩 机 方面 ,十 
年 迈 出 了 三 大 步 : 第 一 大 步 是 4M80 型 新 氢 压 缩 机 实现 了 国 
产 化 , 进口 流量 达到 34 000m*/h, 进出 口 压力 分 别 为 
2.2MPa、19.6MPa, 轴 功率 达到 3 250 kW。 该 机 应 用 在 茂名 
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(2) 调节 范围 宽 。 全 部 静 叶 可 调 ,流量 调节 可 达 60% ~ 
115% ,能 够 满足 催化 裂化 ` 高 炉 鼓 风 等 工艺 装置 不 同 季节 、 
不 同 工 况 所 需要 的 风量 ` 风 压 要 求 。 

(3) 气动 性 能 准确 、 可 靠 。 以 实验 数据 为 设计 基础 ,有 
整套 严格 的 设计 规范 ,对 偏离 试验 状态 的 各 种 因素 ,进行 全 
MAIE ,设计 制造 的 轴 流 压缩 机 气动 性 能 准确 、 可 靠 。 

(4) 结构 设计 合理 。 采 用 三 层 饶 结 构 , 有 利于 降低 吕 
声 \ 减 小 振动 ,运行 稳定 性 好 ,同时 还 可 防止 灰尘 和 腐蚀 性 
气体 等 对 内 部 调节 机 构 的 侵蚀 ; 稳定 的 机 组 支撑 和 完善 的 
滑 销 系统 ,安全 灵活 的 叶片 调节 机 构 , 可 确保 机 组 运行 平 
HAS TY SE © 合理 的 结构 使 机 组 的 安装 、 调 试 和 日 常 维护 简单 
方便 。 

(5) 三 化 ( 系列 化 标准 化 、 通 
短 制造 周期 ,降低 制造 成 本 。 

(6) 安全 性 好 。 主 要 零 部 件 的 强度 、 刚 性 在 系列 化 、 标 
佳 化、 通用 化 时 都 按照 系列 中 最 苛刻 的 条 件 进 行 核算 。 现 
代 设 计 方 法 结合 大 量 试验 结果 ,提高 了 叶片 的 强度 和 振动 
安全 性 。 先 进 的 转子 动力 学 设计 方法 可 保证 转子 弯曲 \ 扭 
曲 临 界 转速 计算 分 析 准 确 可 靠 , 保 证 了 机 组 运行 安全 、 可 
靠 平 稳 。 

2. 高 炉 煤 气 余 压 透 平 发 电 装置 

高 炉 煤气 余 压 透 平 发 电 装置 ( 简称 TRT) , 主要 用 于 高 
炉 冶炼 过 程 中 产生 的 副产品 ( 高 炉 煤气 ) 的 压力 能 和 热能 能 
回收 , 属 节 能 环保 装置 。 陕 鼓 集 团 是 国内 最 早 研制 成 功 
TRT 的 企业 ,结合 国内 高 炉 条 件 开发 出 具有 我 国 特色 的 湿 













































































] 化 ) 程度 高 。 有 利于 缩 























be 


























































































































200 万 t/a 漆 油 加 和 毛 脱 硫 装置 中 。 第 二 步 是 2D125 HAV 
缩 机 研制 成 功 ,并 应 用 到 金陵 石化 260 万 t/a WH on 


















































式 \ 干 式 及 干 湿 两 用 型 TRT, 获 得 多 项 成 果 和 专利 ,使 国内 
的 TRT 技术 达到 了 世界 先进 水 平 。 当 前 , 陕 鼓 集团 TRT 可 











置 ,设备 长 期 运行 平稳 ,得 到 用 户 首肯 。 当 前 又 迈 开 第 三 大 
步 , 研 制 成 功 1500kN 大 型 活塞 推力 压缩 机 。 大 型 往复 压缩 
机 组 的 研制 成 功 , 打 破 了 国外 广 商 长 期 垄断 我 国 炼油 化 工 
用 大 型 往复 压缩 机 市 场 的 局 面 ,标志 着 我 国 已 迈进 大 型 往 
复式 压缩 机 国际 高 端 制造 行列 。 
( 二) 陕 鼓 集团 一 一 高 效 节能 产品 的 践 行 者 
陕 鼓 集团 长 期 以 来 坚持 发 展 高 效 节能 产品 ,为 用 户 节 
能 减 排 提供 装备 支持 。 
1. 先进 高 效 的 轴 流 压缩 机 
陕 鼓 集团 通过 技术 引进 、 消 化 吸收 及 二 次 开发 ,拥有 世 
界 先进 的 效率 高 、 省 功 节 能 调节 范围 宽 的 轴 流 压缩 机 技 
术 , 产 品 国内 市 场 占有 率 达 到 95% 以 上 ,并 出 口 国外 ,广泛 
用 于 高 炉 鼓 风 、 石 油 炼 化 制药 、 化 肥 、 风 洞 实 验 、 硫 磺 制 酸 
等 机 组 ,以 及 硝酸 生产 工艺 “四 合 一 机组、 煤气 联合 循环 发 
电 CCPP 装置 、 化 工 PTA 机 组 等 。 陕 鼓 集 团 当 前 已 经 设计 
制造 700 多 台 ( 套 ) 各 类 型 轴 流 压缩 机 组 。 其 特点 如 下 : 
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JF 300 ~ 5 500m 高 炉 煤气 的 能 量 回收 。 该 装置 主要 技术 
特点 有 : 
(1) 一 级 静 叶 可 调和 全 葬 叶 可 调 。 高 炉 煤 气 余 压 透 平 
发 电 装 置 静 叶 可 调 , 不 仅 能 够 扩大 调节 工 况 范围 减少 品 
声 ,提高 效率 和 回收 功率 ,而 且 可 以 更 好 地 控制 炉 顶 压力 ， 
减少 压力 波动 。 两 级 静 叶 可 调 : 采用 双 伺 服 油 拭 力 偶 同步 
调节 机 构 , 可 以 改善 传动 机 构 受 力 状况 ,使 其 传动 灵活 平 
稳 , 两 侧 调 节 同 步 , 变 工 况 范 围 中 运行 稳定 ,有 效 延 长 零 部 
件 使 用 寿命 。 第 一 级 静 叶 可 实现 全 关闭 , 且 具 有 足够 强度 
能 在 250kPa 差 压 下 打开 。 在 入 口 蝶阀 、 紧 急切 断 阀 全 开 
时 ,利用 静 叶 可 使 透 平 平稳 起 动 和 停机 ,并 完成 自动 升 速 、 
自动 并 网 、 自 动 升 功率 和 自动 控制 炉 项 压力 。 
国外 一 般 采 用 第 一 级 静 叶 可 调 的 调节 方式 。 陕 鼓 集团 
不 仅 拥 有 一 级 静 叶 可 调 技术 ,同时 研究 开发 的 全 静 叶 可 调 
的 技术 获 国家 专利 ,增加 了 技术 含量 ,进一步 拓宽 了 高 炉 煤 
气 余 压 透 平 发 电 装置 的 调节 范围 ,提高 了 透 平 机 效率 ,拓宽 
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ceus 





























(1) 效率 高 ,高 效率 区 范围 宽 , 节能 效果 显著 。 轴 流 压 
缩 机 的 流 道 相 对 短 和 平 直 , 流 动 损失 和 分 离 损失 小 。 另 外 ， 
轴 流 压缩 机 的 设计 得 益 于 航空 工业 比较 成 熟 的 空气 动力 学 
理论 ,基本 性 能 可 靠 、 优 良 , 因 而 比 离心 压缩 机 效率 高 
8% ~10% 。 
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了 市 场 。 
(D 干 法 和 干 湿 两 用 型 。 高 炉 煤气 的 含 尘 量 高 达 10 ~ 











60g/m ,对 其 必须 经 过 净化 、 除 侍 转变 为 净 煤 气 才 能 使 用 。 
传统 的 煤气 除尘 采用 湿 法 除尘 ,除尘 后 的 煤气 不 但 含 尘 量 
随 炉 顶 压 力 波动 ,而 且 喷 水 净化 过 程 损失 了 大 量 有 用 的 热 



































能 ,同时 大 大 增加 了 煤气 中 的 含水 量 。 随 着 高 炉 向 高 压 炉 
顶 方向 发 展 及 干 式 除尘 装置 的 推广 应 用 ,高 炉 煤气 余 压 透 
平 发 电 装置 除尘 由 湿式 向 干 式 \ 干 湿 两 用 型 发 展 是 一 种 
趋势 。 

干 法 高 炉 煤气 余 压 透 平 发 电 装 置 是 为 了 适应 高 炉 干 式 
除尘 系统 而 研制 的 新 一 代 产 品 , 由 于 采用 干 式 除 尘 , 煤 气压 
力 损 失 和 温 降 小 ,有 效 提高 了 进入 膨胀 机 的 煤气 压力 和 温 
E. 与 湿 法 相 比 , 透 平 功率 提高 25% ~45% ,并 可 节约 大 量 
的 除尘 用 水 ,该 装置 的 节能 效果 更 为 显著 。 针 对 湿 法 改 干 
法 的 除尘 要 求 , 陕 鼓 集 团 还 研制 出 干 湿 两 用 型 高 炉 煤 气 余 
压 透 平 发 电 装置 ,此 装置 可 以 实现 干 法 ` 湿 法 运行 的 转换 。 
该 项 技术 已 在 市 场 上 得 到 广泛 应 用 ,分 别 配套 于 400 ~ 
2 500m 高 炉 ,发 电功率 达 3 000 ~20 000kW。 

3. 硝酸 “三 合 一 ”机 组 、' 四 合 一 ”机 组 

硝酸 的 生产 方法 根据 氨 氧 化 和 吸收 两 部 分 的 压力 不 同 
可 分 为 常 压 法 、 综 合法 、 全 中 压 法 、 全 高 压 法 和 双 加 压 法。 
硝酸 装置 用 透 平 机 组 的 配置 依 生产 方法 的 不 同 而 不 同 。 全 
中 压 法 和 全 高 压 法 中 透 平 机 组 采用 “三 合 一 ”机 组 ,主要 由 
汽轮机 ( 或 电机 ) 、 空 压 机 和 尾气 透 平 膨胀 机 组 成 。 双 加 压 
法 中 透 平 机 组 采用 “四 合 一 ”机 组 ,主要 由 汽轮机 、 氧 化 氮 压 
缩 机 、 空 气压 缩 机 和 尾气 透 平 膨胀 机 组 成 。 该 机 组 是 关联 
工艺 前 后 过 程 、 向 系统 提供 和 从 系统 回收 能 量 的 核心 设备 ， 
技术 含量 高 。 硝 酸 装置 中 透 平 机 组 的 选择 虽然 从 属于 硝酸 
生产 工艺 流程 的 要 求 ,但 机 组 的 性 能 决定 和 影响 整个 硝酸 
装置 的 整体 性 能 ,代表 装置 的 整体 水 平 ,是 装置 的 标志 性 
产品 。 

4. 空 分 装置 压缩 机 组 研制 

近年 来 ,冶金 、 石 化 企业 装置 规模 大 型 化 ,以 及 新 兴 煤 
化 工 及 绿色 煤 电 等 行业 的 迅猛 发 展 ,对 空 分 装置 的 数量 需 
求 不 断 增 加 ,对 装置 的 规模 要 求 日 益 增 大 。 空 分 流程 中 装 
置 的 规模 和 能 源 消耗 几乎 全 部 取决 于 离心 压缩 机 机 组 的 能 
力 和 运行 效率 。 因 此 ,空气 离心 压缩 机 组 的 效率 直接 决定 
了 空 分 装置 的 规模 和 运行 成 本 。 陕 鼓 集团 通过 合作 制造 、 
自主 研发 拥有 了 系统 机 组 技术 ,并 得 到 市 场 的 认可 ,该 机 组 
主要 应 用 于 2 万 ~5 万 m /h 空 分 装置 中 。 从 2002 年 起 , 陕 
喜 集 团 在 空 分 装置 压缩 机 组 的 市 场 占有 率 稳 步 提 高 。 

5. BPRT 同 轴 机 组 、 共 用 型 TRT 机 组 

TRT 装置 和 高 炉 鼓 风机 组 被 设置 为 两 个 独立 的 系统 ， 
高 炉 鼓 风机 组 向 高 炉 鼓 风 ,TRT 装置 则 回收 煤气 能 量 发 电 。 
陕 鼓 集团 结合 多 年 “三 合 一 ”机 组 、“ 四 合 一 ”机 组 成 功 运行 







































































































































































































































































































































































































































































合理 ,系统 简单 ,操作 方便 。 但 如 果 企 业 有 两 座 以 上 的 高 
炉 , 仍 采用 单 炉 单机 的 模式 ,回收 功率 较 小 ,系统 繁琐 ,配置 
复杂 ,辅助 设备 较 多 ,同时 也 受到 资金 场地 、 投 资 回收 期 等 
条 件 的 限制 。 为 此 , 陕 鼓 集团 进行 了 大 量 人 研究 论证 ,于 2004 
年 开发 研制 出 两 座高 炉 共 用 一 套 的 共用 型 TRT 装置 并 获 国 
家 专利 。 共 用 型 TRT 与 单 炉 单 机 模式 相 比 ,配套 和 控制 集 
中 ,设备 成 本 低 , 投 资 减少 , 占 地 面积 小 ,机 械 损失 小 ,投资 
回收 期 较 短 ,经 济 性 更 好 ,可 应 用 于 1 500m 以 下 高 炉 煤 气 
的 能 量 回收 。 

6. CCPP 装置 用 轴 流 + 离心 串联 式 压 缩 机 组 

燃气 -蒸汽 联合 循环 发 电 装置 ( Combined Cycle Power 
Plant ,简称 CCPP) ,一 般 由 原料 气压 缩 机 、 燃 气 轮 机 、 汽 轮 
机 、 余 热 锅炉 、 热 交换 器 和 发 电机 等 组 成 。CCPP 装置 具有 
热效率 高 造价 低 、 起 动 快 等 优点 ,在 各 国电 力行 业 应 用 较 
为 普遍 。 炼 铁 行业 煤气 量 充足 ,利用 煤气 作为 CCPP 装置 原 
料 气 , 既 可 进一步 提高 能 量 回收 效率 ,又 能 较 好 地 解决 煤气 
造成 污染 的 问题 。 煤 气压 缩 机 组 为 CCPP 装置 中 的 关键 设 
备 。 陕 鼓 集团 开发 的 “5$0MW 煤气 联合 循环 发 电 CCPP 装置 
j 轴 流 + 离心 串联 式 压缩 机 组 ”为 国产 化 第 一 套 机 组 ,技术 
达到 世界 先进 水 平 ,填补 了 国内 轴 流 与 离心 串联 式 压缩 机 
的 技术 空白 ,获得 国家 科技 进步 奖 二 等 奖 , 获 得 专利 4 项 。 

7. 真实 气体 离心 压缩 机 

陕 鼓 集 团 开 发 的 真实 气体 离心 压缩 机 是 石化 工艺 流程 
的 心脏 ,主要 应 用 于 煤 制 油 、 煤 制 甲醇 、 煤 制 烯烃 、 二 甲 醚 、 
炼油 深加工 、 合 成 氨 等 制造 领域 ,以 及 CCPP 联合 循环 发 电 
领域 。 真 实 气体 压缩 机 的 技术 特点 是 : 介质 多 为 混合 介质 ， 
易 燃 易 爆 ; 工作 压力 高 ,按照 排 气 压力 一 般 分 为 低压 
(10MPa LAF) .中 压 ( 10 ~ 20MPa) 、 高 压 (20MPa 以 上 ) ; 介 
质 的 真实 气体 特性 明显 ,压缩 过 程 中 介质 物性 变化 较 大 , 必 
须 按照 真实 气体 作 气 动 计算 ; 要 求 压缩 机 必须 有 较 宽 的 工 
况 范 围 (70% ~110%) ,与 工艺 系统 的 匹配 性 要 好 ; 对 机 组 
的 可 靠 性 要 求 高 ,机 组 采用 简 型 结构 ,运转 平稳 ,密封 性 能 
好 ,选材 合理 ,连续 运转 3 ~5 年 。 

(三 ) 杭 氧 集团 一 一 空 分 装备 制造 业 的 领军 者 

杭 氧 集团 坚持 走 技术 创新 、 国 际 化 的 道路 ,根据 空 分 产 
品 大 型 化 .国际 化 ,市 能 型 的 发 展 趋势 ,提出 了 “国际 化 技术 
水 准 ,全 球 化 经 营 战略 ”的 新 构想 。 

一 方面 ,通过 建立 欧洲 公司 及 加 强 与 国际 著名 公司 的 

作 , 紧 密 跟踪 国际 空 分 技术 的 发 展 态 势 , 主动 参与 国际 性 
ft. 2004 年 12 月 ,德国 机 械 制 造 巨头 ` 世 界 著名 的 工业 
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经 验 ,创造 性 地 开发 研制 出 TRT 和 高 炉 鼓 风机 同 轴 系 的 高 
炉 能 量 回收 机 组 ( Blast Furnace Power Recovery Turbine, 简 
称 BPRT) 。BPRT 机 组 以 新 的 思路 将 TRT 和 鼓风机 作为 同 
一 系统 来 设计 ,简化 了 配置 ,降低 了 投资 。 此 项 技术 开创 了 
轴 流 压缩 机 与 高 炉 煤 气 透 平 机 组 同 轴 的 先例 ,为 世界 首创 ， 
填补 了 国内 外 空白 。 该 技术 获 国家 发 明 专 利 ,主要 应 用 于 
1 500m 以 下 高 炉 鼓 风 装 置 中 。 

TRT 发 展 至 今 几乎 都 为 单 炉 单机 模式 ,这 种 配置 较为 
































气体 生产 商 一 一 德国 梅 塞 尔 集团 与 杭 氧 集团 签署 了 联合 促 
销 与 发 展 协议 。 业 内 评价 这 次 “牵手 ”的 意义 是 : 站 在 巨人 
的 肩膀 上 , 杭 氧 实现 自己 的 快速 发 展 。 也 正 是 此 次 合作 ,成 
就 了 我 国 大 型 空 分 设备 大 规模 出 口 欧洲 的 第 一 单 。2009 
年 , 杭 氧 集团 自主 创新 的 32 000m /h 大 型 空 分 设备 远 销 空 
分 设备 诞生 地 德国 。 和 截至 2011 年 上 半年 ,国内 外 多 家 企业 
已 向 杭 氧 集团 订购 了 6 万 m /bh 等 级 的 空 分 成 套 设备 达 17 
大 套 , 这 充分 显示 了 杭 氧 集团 参与 国际 竞争 的 实力 ,以 及 在 
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国际 舞台 上 担当 的 重要 角色 。 
另 一 方面 ,在 引进 消化 吸收 的 基础 上 ,加 大 技术 投入 ， 
走 自主 创新 的 道路 ,在 激烈 的 国际 竞争 中 频频 胜出 。2007 
年 2 月 8 日 , 杭 氧 集团 与 神华 包头 煤化 工 有 限 公司 签订 了 4 
E 60 000m /h 空 分 设备 合同 ,这 是 迄今 为 止 国内 最 大 的 空 
分 装置 订单 。2008 年 9 月 25 日 ,由 杭 氧 集团 自行 设计 制造 
的 60 000m /h 空 分 设备 在 宝钢 一 次 开车 成 功 ,各 项 技术 指 
标 达到 国际 先进 水 平 ,打破 了 国外 企业 垄断 6 万 m /h 等 级 
及 以 上 空 分 设备 市 场 的 局 面 。2011 年 伊始 , 杭 氧 集团 又 与 
国外 公司 签订 了 120 000m /h 特大 型 空 分 设备 销售 订单 ,这 
不 仅 是 国内 的 首 套 超过 10 万 m/h 等 级 的 空 分 设备 订单 ， 
也 是 国际 上 最 大 的 特大 型 空 分 设备 设计 制造 订单 ,标志 着 
我 国 空 分 设备 制造 向 着 特大 型 方向 迈 出 了 一 大 步 。 当 前 ， 
杭 氧 集团 已 经 具有 年 设计 、 生 产 大 中 型 空 分 设备 50 套 以 上 
的 能 力 , 大 、 中 型 空 分 设备 已 出 口 40 多 个 国家 ( 包括 欧洲 发 
达 国 家 ) ,成 为 亚洲 最 大 的 空 分 设备 生产 制造 企业 ,并 跻身 
国际 空 分 设备 “五 强 ”。 

三 \ 民 营 企 业 技 术 创 新 能 力 不 断 增强 

随 着 市 场 竞 争 的 加 剧 ,通用 机 械 行业 民营 企业 对 技术 
创新 的 重要 性 有 了 更 高 的 认识 ,提高 了 技术 创新 的 积极 性 ， 
加 快 了 产业 结构 调整 ,推动 了 行业 技术 进步 。 

1. 沈阳 远大 压缩 机 股份 有 限 公 司 

沈阳 远大 压缩 机 股份 有 限 公 司 是 1997 年 组 建 的 民营 
企业 ,公司 长 期 围绕 能 源深 加 工 、 能 源 产 品 的 低 碳化 ,坚持 
科技 创新 ,积极 开发 新 产品 ,不 断 适应 市 场 需求 ,产品 主要 
用 于 制 氧 装置 .加 氧 精制 装置 、 重 整 装 置 .汽油 /柴油 / 煤 ; 
环保 升级 装置 天然气 液 化 装置 .煤层 气 制 甲醇 装置 、 焦 炉 
毕 气 制 甲醇 装置 、 乙 烯 装 置 、 丙 烯 装 置 、 煤 制 烯烃 装置 、 煤 制 
油 装置 化 工 废气 回收 装置 多晶硅 装置 以 及 空 分 装置 等 。 
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度 ,保障 了 供 货 周期 。 在 创新 过 程 中 ,已 拥 金属 表面 非 晶 态 
硬化 处 理 新 工艺 、 铝 制 活塞 阳极 硬化 处 理 技术 、 金 属 陶瓷 涂 
层 新 工艺 .十 字 头 电弧 喷涂 巴 氏 合金 等 设计 、 工 艺 、 结 构 、 材 
料 等 10 项 专利 技术 ,其 中 ,发 明 专 利 2 项 、 实 用 新 型 专利 6 
项 、 外 观 设计 专利 2 项 。 这 些 创新 技术 成 功 应 用 于 各 种 复 
杂 介 质 的 气体 压缩 机 ,提高 了 压缩 机 整 机 运行 的 先进 性 和 
可 靠 性 ,获得 2 项 辽宁 省 科技 进步 奖 二 等 奖 和 1 项 辽宁 省 
自主 创新 名 优 产品 称号 。 

为 了 保障 产品 研发 和 制造 的 顺利 实施 ,公司 购置 了 精 、 
大 、 稀 专用 数控 加 工 设备 和 超声 速 喷涂 、 等 离子 喷涂 、 高 频 
淳 火 等 特种 工艺 设备 130 余人 台 ,建造 了 80t 以 上 大 型 专业 压 
缩 机 试车 平台 及 PLC 试车 监控 系统 ,有 效 地 保障 了 新 产品 
研制 所 需 的 铸件 和 有 零 部件 的 加 工 质量 及 装配 质量 。 当 前 ， 
企业 又 将 天 然 气 液化 中 的 BOG 压缩 机 作为 技术 创新 目标 。 

2. 沈 阳 申 元 气体 压缩 机 有 限 公 司 

沈阳 申 元 气体 压缩 机 有 限 公 司 成 立 于 2001 年 ,是 一 家 
民营 企业 ,主要 从 事 往 复活 塞 式 压缩 机 的 设计 、 制 造 等 业 
务 ,其 产品 全 部 为 自行 设计 ,拥有 自主 知识 产权 。 产 品 广泛 
应 用 于 石油 ` 煤炭、 化 工 等 行业 ,产品 全 国 市 场 占 有 率 
H 10% 。 

2009 年 ,公司 成 为 辽宁 省 省 级 企业 技术 中 心 。 公 司 拥 
有 强大 的 技术 队伍 ,与 西安 交通 大 学 沈阳 农业 大 学 等 大 学 
和 科研 院 所 合作 开发 先进 的 压缩 机 ,企业 的 技术 实力 、 创 新 
能 力 不 断 增强 。 

为 满足 市 场 的 需求 ,公司 在 研制 成 功 7M50 系列 氮 氧 气 
压缩 机 组 的 基础 上 ,2009 年 又 成 功 开发 出 8M80 RIAA 
气压 缩 机 组 。8M80 系列 氮 氢 气压 缩 机 采用 8 列 对 称 布置 。 
开发 过 程 中 ,对 大 型 机 身 加 工 、 分 体式 曲轴 设计 与 强度 、 内 
度 计算 、 大 流量 气流 振动 消除 等 多 个 领域 的 7 项 难题 ,进行 
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该 公司 为 这 些 装置 提供 配套 的 压缩 机 均 属 工艺 气 用 压缩 
机 ,是 根据 不 同 的 工艺 流程 进行 新 的 设计 ,在 性 能 、 配 置 、 安 
全 、 环 保 等 方面 完全 符合 国际 标准 。 

公司 通过 不 断 创新 , 当前 已 成 功 研发 了 氧气 、 氧 气 、 硫 
化 氧 ` 烷烃. 烯烃 ` 烽 烃 、 氮 氢气 、 一 氧化 碳 、 二 氧化 碳 、 天 然 
气 、 毛 甲烷 、 氟 甲烷 、 三 氧 氢 硅 等 单一 介质 和 混合 介质 的 压 
HAWL JET MDZ, PL, VW 型 40 余 种 基础 件 系列 及 十 
余 种 迷宫 系列 的 压缩 机 。 其 中 ,首次 开发 的 火 驱 采油 压缩 
机 ,已 成 功 投 入 应 用 ; 2K -140MG 迷宫 低温 乙烯 压缩 机 是 
国内 首 台 替代 进口 产品 ,其 吸入 温度 为 -103°C, 用 于 国内 
石化 装置 的 低温 乙烯 的 生产 、 贮 存 和 运输 ; 2K300/375MG 迷 
富 压缩 机 为 国内 KD300/375 最 大 型 系列 基础 件 迷 宫 压 缩 
机 ,最 大 行程 375mm。 这 些 产 品 广泛 应 用 于 石油 、 化 工 、 化 
肥 、 冶 金 、 矿 业 、 电 力 、 科 研 等 国民 经 济 各 领域 。 

公司 拥有 一 支 技术 创新 团队 ,与 高 等 学 校 联合 创办 压 








































































































































































































了 具体 而 细致 的 分 析 、 讨 论 ,采用 特殊 的 铸造 工艺 和 加 工 工 
艺 确保 了 零 部 件 的 加 工 精 度 。 该 机 组 的 研制 成 功 ,标志 着 
我 国 往复 活塞 式 压缩 机 的 设计 、 制 造 等 技术 有 了 长 足 的 进 
步 ,不 仅 提高 了 化 肥 生产 企业 的 产能 ,还 为 用 户 企业 实现 节 
能 降 耗 提供 了 技术 保障 。 

3. 辽宁 恒星 泵 业 有 限 公 司 

辽宁 恒星 和 汞 业 有 限 公司 是 工业 用 容积 泵 、 离 心 泵 、 机 械 
密封 的 专业 生产 企业 ,产品 广泛 应 用 于 油田 钻井 、 石 油 炼 
化 、 化 工 \ 城 市 污水 处 理 \ 市 政 、 交 通 、 航 运 及 电力 等 行业 。 
公司 与 清华 大 学 、 江 苏 理工 大 学 、 兰 州 理工 大 学 、 沈 阳 工 业 
大 学 、 沈 阳 水 泵 研究 所 、 大 庆 油 田 设 计 院 及 辽河 油田 设计 院 
等 20 多 所 高 校 和 科研 院 所 保持 长 期 稳定 的 技术 合作 关系 。 

为 提高 产品 的 科技 含量 ,适应 石油 化 工行 业 发 展 的 需 
要 ,公司 率先 开发 大 排 量 输 油 泵 。 该 泵 泵 体 为 中 开 式 结构 ， 
最 高 压力 为 6.0MPa, 配 用 功率 为 2MW ,承受 压力 高 , 流 道 截 









































































































































缩 机 工程 技术 中 心 。 在 产品 研发 设计 过 程 中 ,充分 运用 











下 变化 复杂 ,铸件 要 求 精度 高 。 公 司 采 用 先进 的 三 维 水 力 























CAE 等 高 新 技术 软件 ,对 产品 的 每 个 零 部 件 按照 实际 尺寸 
借助 计算 机 进行 三 维 仿真 ,并 且 施 加 载荷 模拟 实际 工 况 进 
行 有 限 元 分 析 , 有 效 降低 了 废品 率 ,加 快 了 产品 研发 设计 进 
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设计 软件 ,对 泵 体 、 叶 轮流 道 进行 优化 设计 ,使 泵 体 、 叶 轮 水 
力 部 分 设计 准确 。 为 了 保证 该 产品 在 生产 制造 过 程 中 得 到 
有 效 控制 ,制定 了 详细 的 铸造 ` 机 加 工 \ 热 处 理 ` 组 装 等 加 工 





























工艺 。 该 泵 在 沈阳 输 油 分 公司 铁岭 泵 站 一 次 开车 成 功 。 其 
流量 扬程、 效率 等 指标 均 达 到 德国 进口 泵 标准 ,机 组 噪声 、 
泵 振动 值 则 低 于 德国 进口 泵 ,完全 可 以 满足 用 户 要 求 。 该 
泵 的 研制 成 功 , 标 志 着 我 国 大 流量 高 转速 、 高 效 输 油 泵 实现 
了 国产 化 ,提升 了 我 国 泵 行业 的 整体 技术 水 平 ,有 力 地 带动 
了 水 泵 行业 的 技术 进步 和 产业 结构 优化 升级 ,打破 了 大 功 
率 高 转速 管线 输送 泵 长 期 依赖 进口 的 局 面 。 

四 、 重 大 技术 装备 国产 化 能 力 明 显 提高 

(一 ) 行业 整体 实力 显著 提升 
自 2002 年 以 来 ,十 年 间 , 石 化 电力、 冶金 等 国民 经 济 




























































































FÆ, 天时、 地 利 \ 人 和 ”为 我 国 通 用 机 械 行业 提 
供 了 历史 上 最 好 的 发 展 机 遇 , 全 行业 的 整体 实力 显著 
提升 。 

(二 ) 重大 技术 装备 国产 化 率 进一步 提高 

自 2002 年 以 来 ,通用 机 械 行 业 以 石油 化 工 ` 西 气 东 输 、 
核电 等 重大 工程 项 目 为 依托 ,开展 重大 技术 装备 攻关 ,取得 
了 丰硕 成 果 。 

十 年 间 ,我 国 通用 机 械 行业 根据 市 场 需求 的 不 断 优 化 ， 
加 快 产品 结构 调整 ,大 力 开发 中 高 端 装备 ,中 高 端 产品 在 产 
值 产 量 中 的 占 比 逐 年 提高 ,产品 品种 、 规 格 \ 数 量 基本 满足 























































































































各 部 门 的 快速 发 展 和 基础 设施 建设 投资 力度 的 加 大 ,为 通 
用 机 械 行 业 提供 了 巨大 的 市 场 和 发 展 机 遇 。 通 用 机 械 行 业 
的 工业 总 产值 、 主 营业 务 收 入 和 利润 连续 10 年 保持 高 速 增 
长 ,增幅 超过 同期 工业 及 国民 经 济 的 增长 速度 。 

据 统计 ,2005 年 ,通用 机 械 行业 规模 以 上 企业 3 747 
家 ,其 中 民营 企业 2 845 家 , 占 企业 总 数 的 75.93% 。 全 行业 
有 资产 总 额 1556.2 亿 元 ,从 业 人 员 62.7 万 人 ,完成 工业 
总 产值 1705. 66 亿 元 ,实现 主 营 业务 收入 1 645.9 亿 元 , 实 
岗 利 润 总 额 105. 27 亿 元 ,累计 完成 出 口交 货 值 53.21 亿 元 。 

2011 年 ,通用 机 械 行业 规模 以 上 企业 达 4 548 家 ,拥有 
资产 总 额 5403.79 亿 元 ,完成 工业 总 产值 7195.59 亿 元 , 实 
现 利 润 总 额 531. 12 亿 元 ,完成 出 口交 货 值 844. 35 亿 元 。 
十 年 间 ,通用 机 械 行业 企业 进行 了 现代 公司 制 改 造 , 公 
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了 国民 经 济 各 领域 的 需求 ; 通过 引进 消化 吸收 、 自 主创 新 和 
集成 创新 ,取得 了 一 系列 重大 技术 装备 研究 成 果 , 逐 步 满足 
了 大 型 石化 、 煤 化工、 电力 、 冶 金 等 领域 重大 成 套 技术 装备 
的 需求 。 部 分 产品 的 设计 制造 技术 已 接近 或 达到 国际 同类 
产品 先进 水 平 。 国 产 通用 机 械 国 内 市 场 占有 率 当 前 已 达到 
85% 以 上 。 

以 石油 化 工 ` 西 气 东 输 、 电 力 、 化 肥 等 重大 工程 项 目 为 
依托 的 主导 产品 国产 化 率 不 断 提高 。 其 中 ,年 产 1000 万 t 
炼油 装备 的 国产 化 率 已 由 10 年 前 的 70% 提高 到 85% ~ 
90% ,包括 1 000 万 t/a 常 减 压 蒸馏 装置 .350 万 t/a 催化 裂 
化 装置 .300 万 t/a 加 和 氨 精制 和 加 和 毛 裂 化 装置 200 万 t/a W 
油 加 氧 脱硫 装置 、100 万 t/a 延迟 焦化 装置 和 100 万 t/a jE 
续 重 整 装 置 ; 100 H t/a 乙烯 .60 万 ~100 万 t/a PTA 装置 国 





























































































































































































































司 治理 得 到 改善 ,建立 了 符合 自身 条 件 的 奖惩 机 制 ,管理 人 
员 技术 研发 人 员 和 产业 工人 队伍 的 素质 有 了 明显 提升 , 企 
业经 营 能 力 明 显 增强 。 体 制 进步 带动 了 企业 经 营 模 式 的 转 
换 和 企业 间 的 重组 。 例 如 , 陕 鼓 集团 通过 从 生产 型 向 系统 
集成 和 服务 商 的 转变 ,大 大 提高 了 设备 成 套 与 工程 承包 能 
力 ,市 场 份额 逐年 提高 , 主 营 业务 收入 、 利 税 、 利 润 分 别 以 年 
FJ 47% .64% 、69% 的 速度 递增 ,企业 净 资 产 5 年 翻 了 三 番 。 
沈阳 鼓风机 集团 有 限 公司 通 过 与 沈阳 气体 压缩 机 有 限 公 
司 ` 沈 阳 水 泵 有 限 公司 的 整合 重组 ,显著 提升 了 集团 的 整体 
实力 和 市 场 竞 争 力 。 

十 年 间 ,通用 机 械 重 点 企业 利用 国债 项 目 、 技 改 专项 和 
自身 投入 ,在 设备 更 新 改造 方面 取得 了 明显 进展 ,为 企业 发 
展商 定 了 坚强 的 物质 基础 。 地 方 政府 的 园区 建设 和 支持 搬 
迁 土 地 置换 措施 ,使 一 大 批 通用 机 械 制 造 企 业 的 厂房 、 工 艺 
装备 大 为 改观 。 沈 阳 铁 西新 区 、 大 连 高 新 技术 开发 区 和 四 
川 以 成 都 为 中 心 的 三 大 装备 制造 业 产业 园区 发 展 成 为 新 型 
的 重大 装备 产业 集中 地 。 如 重组 后 的 沈 鼓 集团 ,在 沈阳 铁 
西新 区 建设 的 具有 世界 先进 水 平 的 透 平 机 械 、 泵 和 压缩 机 
制造 基地 ,为 重大 技术 装备 研制 提供 了 重要 基础 。 

在 宏观 经 济 扩展 引发 的 需求 拉动 下 ,我 国 通用 机 械 行 
业 迅 速 扩张 ,企业 效益 明显 提升 ,技术 与 管理 水 平 快 速 提 
高 ,通用 机 械 行业 已 进入 发 展 的 新 时 期 。 根 据 行 业 情况 调 
E ,我 国 通用 机 械 行业 在 掌握 核心 技术 和 高 端 产 品 研发 制 
造 方面 与 先进 国家 相 比 只 有 5 ~ 10 年 的 差距 ,并 且 呈 逐步 
缩小 趋势 。 




























































































































































































































































































产 化 率 已 由 10 年 前 的 40% 提高 到 75% ~ 80% ;50 万 ta 合 
成 氨 、80 万 t/a 尿素 装置 国产 化 率 已 由 10 年 前 的 60% 提高 
到 90% 。 

为 60 万 ~100 万 kW 超 临 界 、 超 超 临 界 发 电机 组 , 百 万 
千瓦 核电 机 组 配套 的 通用 机 械 产品 的 国产 化 率 已 由 10 年 
前 的 6% ~10% 提 高 到 50% ~65%; 为 冶金 环保 等 重点 工 
程 配套 的 通用 机 械 产 品 国产 化 率 已 由 10 年 前 的 65% 提高 
到 85% ; 为 煤 制 油 ( 气 、 烯 烃 ) 装置 天 然 气 输送 和 天 然 气 液 
化 装置 配套 的 成 套 通 用 机 械 设备 的 国产 化 率 也 在 不 断 提 
高 。 为 重大 装备 配套 的 通用 机 械 产品 国产 化 率 的 提高 ,在 
很 大 程度 上 减少 了 我 国 对 国外 装备 的 依存 度 , 扭 转 了 我 国 
成 套 技术 装备 长 期 依赖 进口 的 局 面 。 

(=) 重大 技术 装备 国产 化 取得 新 突破 

1. 压缩 机 

沈 鼓 集团 、 陕 鼓 集团 两 大 集团 公司 生产 的 透 平 压缩 机 ， 
主要 为 炼油 、 石 化 、 煤 化 工 等 行业 服务 。 随 着 百 万 吨 级 乙 
烯 、 千 万 吨 级 炼油 、 大 型 PTA、 西 气 东 输 等 项 目的 建设 ,我 国 
透 平 压缩 机 设计 、 制 造 技术 得 到 迅速 的 提高 ,特别 是 近 十 
年 ,我 国 乙烯 、 炼 油 等 装置 中 的 国产 透 平 压缩 机 已 经 占 绝对 
的 主导 地 位 。 

(1) 乙烯 “三 机 ”。 百 万 吨 乙 烯 项 目 是 国家 重大 项 目 ， 
俗称 乙烯“ 三 机 ”的 裂解 气压 缩 机 、 丙 烯 制冷 压缩 机 和 乙烯 
制冷 压缩 机 又 是 百 万 吨 乙 烯 装置 中 最 关键 、 最 核心 设备 ,发 
展 乙 烯 装置 必须 突破 “三 机 ”的 门槛 。 该 技术 长 期 以 来 一 直 
为 世界 少数 几 大 公司 垄断 ,乙烯 “三 机 ”国产 化 是 百 万 吨 乙 
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烯 装备 国产 化 的 重要 标志 。 

在 百 万 吨 乙 烯 裂解 气压 缩 机 、 丙 烯 制冷 压缩 机 和 乙烯 
制冷 压缩 机 的 研制 过 程 中 , 沈 鼓 集团 采用 多 项 自主 开发 的 
科研 成 果 ,进行 产品 设计 ,攻克 了 大 型 机 过 组 焊 、 叶 轮 铣 制 、 
转子 高 速 平 衡 、 机 械 运 转 试验 、 性 能 试验 等 关键 技术 。 在 整 













































































长 期 以 来 依赖 进口 的 局 面 ,对 推进 国家 新 型 工业 化 和 重大 
技术 装备 国产 化 、 参 与 国际 市 场 况 争 等 都 具有 深远 的 

(3) 天 然 气 长 输 管线 压缩 机 。2009 年 , 沈 鼓 集团 承接 
的 “天 然 气 长 输 管线 压缩 机 ”, 成 为 首 台 ( 套 ) 20MW EIKE 





















































机 优化 设计 等 方面 进行 了 创新 : 一 是 采用 新 开发 软件 进行 
整体 优化 设计 计算 ,满足 了 整 机 各 个 工艺 段 运行 工 况 的 设 
计 要 求 ,具有 宽广 流量 调节 范围 及 各 级 性 能 的 完美 匹配 ; 二 
是 在 加 抽 气 蜗 室 的 结构 设计 中 搭建 模型 级 数值 平台 ,研究 
































缩 机 组 成 套 研 制 国 产 化 项 目 。 压 缩 机 是 西 气 东 输 项 目的 重 
要 关键 设备 ,用 于 天 然 气 沿途 输送 过 程 中 增 压 ,保障 天 然 气 
的 使 用 压力 。 当 前 ,天 然 气 长 输 管线 压缩 机 已 完成 相应 的 
设计 、 制 造 , 检 验 、 性 能 试验 ,通过 了 验收 鉴定 并 交付 用 户 ， 






























































其 流量 特性 及 多 股 气 混合 特点 ,对 设计 模型 级 进行 数值 计 
算 和 优化 ; 三 是 利用 数值 模拟 方法 对 排 气 蜗 室 进行 流 场 分 
析 , 从 结构 上 进行 优化 ,提高 了 机 组 的 运转 稳定 性 和 可 靠 
性 ; 四 是 按 ASME - PTC10 标准 的 规定 ,编制 了 气动 性 能 试 
验方 案 , 进 行 了 热力 性 能 试验 ,验证 了 产品 设计 、 加 工 制造 
质量 和 气动 性 能 指标 ,为 用 户 提 供 了 可 靠 满 意 的 产品 。 

沈 鼓 集团 在 研制 过 程 中 ,攻克 了 裂解 气压 缩 机 、 丙 烯 制 
冷 压缩 机 和 乙烯 制冷 压缩 机 高 压 得 机 壳 水 压 试验 和 大 直径 
叶轮 加 工 制造 等 技术 难题 ,完成 了 低压 饶 、 中 压 饶 、 高 压 氏 
性 能 试验 ,各 项 机 械 性 能 指标 远 远 优 于 国际 石油 协会 标准 
的 规定 。 在 运行 过 程 中 ,各 项 参数 均 在 规定 指标 范围 之 内 ， 
整 机 功率 偏差 和 机 械 运 转 振幅 远 远 低 于 ASME PTC - 10 标 
准 和 API617 标准 规定 值 , 执行 机 构 动 作 灵敏 ,电气 及 仪表 
自动 控制 系统 及 各 配套 设备 动作 准确 ,机 组 的 油 、 水 系统 工 
作 正 常 。 在 机 组 的 气动 性 能 效率 及 机 械 性 能 等 方面 均 与 
国外 进口 机 组 相当 ,整体 技术 达到 了 国际 先进 水 平 ,打破 了 
该 类 产品 长 期 依赖 进口 的 局 面 。 

(2) 大 型 PTA 装置 压缩 机 。100 万 t/a 以 上 PTA 装置 
主要 由 压缩 机 、 尾 气 透 平 和 汽轮机 组 成 ,其 中 尾气 透 平 回收 
装置 反应 的 化 工 尾气 ,实现 机 组 能 量 平衡 。 

由 陕 鼓 集 团 研制 生产 的 我 国 首 台 PTA 压缩 机 组 在 重庆 
TEROA REESE PTA 生产 现场 ,一 次 性 开车 成 功 ， 
投入 运行 ,各 项 性 能 指标 均 满 足 用 户 要 求 。 该 机 组 作为 
PTA 装置 的 核心 设备 之 一 ,为 对 二 甲 茶 的 氧化 反应 提供 空 
气 , 并 能 回收 氧化 反应 的 热能 和 尾气 中 的 压力 能 ,具有 效率 
高 ` 性 能 稳定 等 特点 ,各 项 运行 指标 接近 国际 先进 水 平 。 

陕 鼓 集 团 通过 对 工艺 系统 和 多 机 组 流程 工艺 的 潜心 研 
究 , 已 经 掌握 了 与 轴 流 压缩 机 、 离 心 压缩 机 、 尾 气 透 平 机 等 





























































































































































































































































































































完成 了 现场 安装 。 该 项 目的 完成 ,打破 了 多 年 来 外 国 在 长 
输 管线 压缩 机 领域 的 垄断 局 面 ,推动 了 我 国 压缩 机 行业 的 
发 展 和 西 气 东 输 工程 的 进展 。 

另外 ,六 列 迷 宫 式 压 缩 机 、800 ~ 1 SOOKN 活塞 力 大 型 往 
复式 压缩 机 、 天 然 气压 缩 机 等 都 实现 了 国产 化 ,其 技术 已 进 
入 国际 先进 水 平行 列 。 

2. 乙烯 冷 箱 

乙烯 冷 箱 由 数组 铝 制 板 翅 式 换 热 器 组 成 ,是 乙烯 生产 
中 最 主要 的 流程 设备 之 一 ,又 是 乙烯 装置 节能 降 耗 的 关键 
设备 。 

由 杭 氧 集团 承担 的 “ 百 万 吨 级 乙烯 冷 箱 的 开发 与 研制 ” 
项 目 , 以 天 津 100 万 t/a 乙烯 项 目 和 和 镇海 炼 化 100 万 t/a Z 
烯 项 目 为 依托 工程 ,并 根据 两 套装 置 的 不 同 特点 ,采用 了 不 
同 的 方案 。 
RE 100 万 tla 乙烯 冷 箱 采用 美国 鲁 姆 斯 公司 二 元 冷 
剂 制冷 流程 技术 ,分 为 一 大 二 小 共 3 台 冷 箱 , 其 最 高 设计 压 
力 达到 5. 4MPa, 其 中 最 大 的 冷 箱 外 形 尺 寸 为 6 500mm x 
4 200mm x 33 000mm ,总 重量 约 265t, 能 满足 14 股 流体 同时 

镇 海 炼 化 100 万 t/a 乙烯 冷 箱 采用 美国 鲁 姆 斯 公司 二 
元 冷 剂 制冷 流程 技术 ,分 为 一 大 三 小 共 4 台 冷 箱 , 其 最 高 设 
计 压 力 达到 6. OMPa, 其 中 最 大 的 冷 箱 外 形 尺 寸 为 
7 400mm x4 000mm x 30 000mm, 总 重量 约 300t, 能 满足 16 
股 流 体 同 时 换 热 。 
杭 氧 集团 依托 “十 一 五 ”乙烯 建设 工程 ,自主 开发 “ 百 万 
亨 级 乙烯 冷 箱 ”项 目 , 完 成 了 百 万 吨 级 乙烯 冷 箱 国 产 化 研制 
工作 ,掌握 了 百 万 吨 级 乙烯 冷 箱 的 核心 技术 ,整套 技术 具有 
自主 知识 产权 。 在 开发 研制 的 过 程 中 , 杭 氧 集团 解决 了 百 万 
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有 关 的 系统 技术 和 多 机 组 的 成 套 技术 , 当前 已 成 功 设 计 了 
千 余 套 大 型 机 组 。 重 庆 市 莲 威 石化 有 限 责任 公司 PTA 装置 














地 级 乙烯 冷 箱 技术 方案 优化 多 组 分 两 相 流 的 物性 计算 、 多 
组 分 有 相 变 流体 的 传 热 计算 优化 ` 同 层 多 股 流 流 道 的 优化 和 














空 压 机 组 采用 了 单 轴 布 置 设计 方案 ,由 轴 流 压缩 机 、 离 心 压 
缩 机 、 双 分 流 冷 凝 式 汽轮机 和 尾气 膨胀 机 组 成 ,全 部 设备 均 
为 国产 设备 ,由 陕 鼓 集 团 提供 成 套 供 货 。 

在 该 机 组 的 研制 过 程 中 , 陕 鼓 集团 充分 发 挥 在 透 平 机 
械 设计 、 制 造 方面 的 专业 优势 和 大 型 复杂 机 组 总 成 设计 的 
优势 ,保证 机 组 稳定 、 可 靠 地 提供 满足 工艺 要 求 (1.5MPa) 
的 空气 ,同时 有 效 地 回收 装置 副 产 蒸汽 的 能 量 和 尾气 中 的 
压力 能 量 。 这 是 我 国 在 进口 20 多 套 大 型 PTA 装置 工艺 空 
气压 缩 机 组 后 ,首次 实现 该 装置 的 国产 化 ,改变 了 该 装置 
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整 台 换 热 器 通道 排列 优化 ` 二 相 流体 均匀 分 布 结构 技术 的 进 
一 步 开 发 .新 型 高 效 翅 片 的 开发 .超大 型 换 热 器 钙 焊 工艺 的 
完善 和 优化 等 多 个 技术 难题 ,研制 成 功 可 满足 流程 工艺 性 能 
要 求 的 冷 箱 。 该 冷 箱 总 体 技术 指标 达到 当前 国际 先进 技术 
水 平 。 当 前 ,该 项 目 已 形成 具有 自主 知识 产权 的 新 装置 2 
个 ,申请 国家 专利 2 项 ,完成 相关 标准 的 制 修 订 11 项 。 

百 万 吨 级 乙烯 冷 箱 的 研制 成 功 ,打破 了 国外 少数 公司 
在 该 市 场 上 的 垄断 局 面 ,不 仅 对 提高 我 国 乙烯 行业 的 装备 
水 平 有 着 重大 意义 ,而 且 对 天 然 气 液化 、 大 型 化 肥 、C0 深 冷 








































































































分 离 等 其 他 行业 的 冷 箱 设备 的 研制 也 具有 指导 意义 。 

3. 大 型 空 分 设备 

随 着 我 国 大 型 转炉 炼 钢 和 石化 ` 煤 化 工 工业 的 发 展 , 大 
型 空 分 设备 的 需求 急速 增长 。 从 2002 年 起 ,国内 空 分 装备 
制造 行业 用 不 到 10 年 的 时 间 跨 越 了 3 万 m /h、4 万 m /hy 
5 万 m /h\6 万 m /hy12 F m/h 大 型 空 分 设备 的 门槛 , 取 
得 了 巨大 成 功 。 以 杭 氧 集团 为 例 ,2003 年 ,为 宝钢 研制 首 台 
3 万 m /h 空 分 设备 ,实现 国产 化 ,使 我 国 空 分 设备 的 设计 
制造 水 平 前 进 了 一 大 步 。2004 年 ,为 辽宁 北 台 钢 集 团 设计 
制造 的 5 万 m/h 空 分 设备 ,是 一 个 上 等 级 、 上 水 平 的 高 、 
精 、 尖 项 目 ,也 是 当时 国内 自行 设计 制造 的 最 大 等 级 的 空 分 
设备 。2006 年 ,为 山东 华 鲁 恒 升 化 工 公 司 研 制 的 
48 000m /h 空 分 设备 一 次 开车 成 功 。 该 套 空 分 设备 是 第 一 
套 由 国内 自主 研发 .拥有 自主 知识 产权 的 5 万 m/h 等 级 化 
工 型 高 压 内 压缩 流程 的 空 分 设备 ,具有 安全 性 好 、 可 靠 性 
` 能 耗 低 、 操 作 运 行 稳定 的 特点 ,荣获 2008 年 度 中 国 机 械 
- 业 科学 技术 奖 一 等 奖 。2008 年 ,又 承接 了 宝钢 6 万 m /h 
空 分 设备 。 这 套 空 分 设备 采用 了 杭 氧 具有 自主 知识 产权 的 
流程 设计 计算 软件 包 ,计算 效率 和 精度 极 佳 ,各 项 性 能 指标 
达到 国际 同期 先进 水 平 。 之 后 ,又 承 制 了 多 套 冶金 和 煤化 
工 工程 用 的 6 万 m /h 空 分 设备 。 

2011 年 , 杭 氧 集团 与 伊朗 卡 维 集团 签订 了 12 万 mw/h 
等 级 的 特大 型 空 分 设备 供 货 合 同 。 这 是 国内 当前 承接 的 最 
大 等 级 ,也 是 世界 上 最 大 的 空 分 设备 。 该 空 分 设备 由 空气 
压缩 系统 特大 型 空气 预 冷 系统 、 特 大 型 分 子 得 纯化 系统 、 
空气 增 压 系 统 、 增 压 透 平 膨胀 机 制冷 系统 特大 型 精 馏 塔 系 
统 、 仪 控 系统 、 电 控 系 统 等 组 成 。 

我 国 从 6 万 m /h 空 分 设备 到 12 万 m /h 空 分 设备 的 
跨越 ,并 不 是 一 践 而 就 ,而 是 实力 储备 积累 和 自主 创新 的 
必然 。 
当前 , 杭 氧 集团 、 四 川 空 分 设备 ( 集团 ) 有 限 责任 公司 和 
开封 空 分 集团 有 限 公 司 是 国内 空 分 设备 行业 的 领军 企业 ， 
也 是 世界 知名 企业 。 我 国 的 深 冷 技 术 和 设备 制造 已 达到 世 
界 先进 水 平 。 

4. KEF 

泵 、 阀 是 国民 经 济 各 领域 中 应 用 最 广 的 产品 。 多 年 来 ， 
我 国 泵 、 阀 生产 企业 始终 徘徊 在 中 、 低 端 产品 的 设计 制造 
上 ,大 量 的 高 端 产品 一 直 依 赖 进口 。 随 着 大 型 火电 、 核 电 、 
石化 ` 西 气 东 输 等 重大 工 项 目的 启动 ,在 首 台 首 套 国产 化 政 
策 的 推动 下 ,我 国 高 端 泵 、 阀 的 设计 制造 技术 得 到 长 足 的 
进步 。 

十 年 间 , 我 国 泵 、 立 制造 业 通过 自主 开发 和 消化 吸收 引进 
技术 ,依托 国家 重点 工程 落实 首 台 首 套 ,同时 积极 进行 技术 改 
造 , 我 国 泵 、 阀 的 研发 能 力 、 设 计 制 造 水 平和 产品 质量 都 有 了 和 较 
大 的 提高 。 特 别 是 核电 有 泵 、 阀 国产 化 取得 重大 进展 ,成 效 显著 ， 
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(1) 上 充 泵 。 上 充 泵 是 涉及 压 水 堆 核 电站 安全 的 关键 
设备 ,俗称 为 核电 站 的 一 个 重要 “安全 闪 ”。 当 前 该 产品 仅 
有 美国 法国 、 日 本 等 少数 国家 能 够 制造 。 

上 充 泵 在 结构 设计 中 需 确 保 泵 组 在 事故 工 况 时 ,能 够 
承受 介质 温度 从 7% 瞬间 上 升 到 120°C 的 热 冲 击 工 况 考验 ; 
上 充 泵 在 额定 流量 为 160 mi /h 时 ,要 求 能 够 在 5 m/h 的 极 
限 小 流量 工 况 下 运行 lh 以 上 ; 上 充 泵 在 事故 工 况 下 ,其 轴 
承 部 件 能 够 在 不 预先 提供 润滑 油 的 情况 下 实现 泵 组 紧急 起 
动 ,突破 了 传统 高 速 (4720r/min) 回转 机 械 设备 强制 润滑 轴 
承 部 件 正常 运行 的 极限 ; 上 充 泵 必须 进行 抗震 计算 和 分 析 ， 
以 确保 泵 组 在 地 震 时 能 够 正常 运行 。 上 述 特 殊 要 求 给 上 充 
泵 的 总 体 结构 设计 带 来 极 大 的 难度 ,设计 中 必须 在 确保 泵 
满足 各 种 特殊 工 况 安全 可 靠 运 行 的 前 提 下 ,兼顾 结构 对 泵 
性 能 和 效率 指标 的 影响 。 

面 对 诸 多 技术 难点 ,重庆 水 泵 三 有 限 责 任 公司 在 充分 
论证 各 种 技术 方案 的 基础 上 ,确定 以 自 有 高 压 自 平衡 多 级 
离心 泵 成 熟 结构 为 基础 ,并 针对 上 充 泵 的 特殊 要 求 ,将 企业 
在 长 期 经 历 各 种 复杂 工 况 考验 中 所 积累 的 独 有 技术 和 成 功 
经 验 运用 在 上 充 泵 的 研制 中 。 公 司 充分 把 握 了 多 重 可 靠 性 
宛 余 设计 理念 ,运用 有 限 元 分 析 和 三 维 模拟 仿真 分 析 等 先 
进 技术 和 方法 ,通过 进行 转子 部 件 临界 转速 计算 分 析 、 泵 组 
抗震 计算 、 重 要 零 部 件 的 可 靠 性 分 析 等 ,从 材料 选用 到 各 种 
回转 零件 间隙 值 的 优化 ,开展 了 大 量 的 试验 研究 和 技术 攻 
关 ; 针对 试验 中 出 现 的 难点 逐一 进行 改进 ,确保 样机 制造 精 
度 和 运行 平稳 可 靠 。 上 充 泵 样机 不 仅 顺 利通 过 了 由 核电 专 
家 全 程 现场 见证 的 各 项 试验 考核 ,而 有 旦 泵 组 在 经 历 各 项 试 
验 的 苛刻 考核 和 多 次 解体 重新 组 装 后 ,其 运行 振动 值 依然 
氏 于 技术 规格 书 规定 值 的 1/2 ,其 运行 平稳 性 和 可 靠 性 优 于 
国外 产品 ,其 技术 性 能 可 满足 百 万 千瓦 级 压 水 堆 核 电站 使 
要求 ,产品 达到 了 国际 同类 产品 先进 水 平 。 

(2) 前 置 泵 。 上 海 电力 修造 总 三 有 限 公 司 研制 成 功 百 
万 千瓦 级 常规 岛 前 置 泵 。 该 项 目 以 山东 海 阳 核电 站 一 期 工 
程 为 依托 ,工程 建设 采用 美国 西屋 公司 AP1000 技术 ,装机 
容量 为 2 x1250MW 压 水 堆 核 能 发 电机 组 ,给 水 系统 配置 三 
台电 动 定 速 给 水 泵 组 。 

上 海 电力 修造 总 广 有 限 公 司 在 消化 吸收 引进 的 日 本 三 
菱 重工 卧 式 高 速 单 级 双 吸 离心 泵 技术 的 基础 上 ,结合 企业 
多 年 积累 的 600 ~1000MW 火电 机 组 泵 技术 和 经 验 ,完成 了 
前 置 泵 的 设计 、 制 造 。 公 司 成 为 国内 首 个 掌握 设计 和 制造 
当前 世界 上 最 先进 的 第 三 代 AP1000 核电 站 常规 岛 主 给 水 
泵 组 前 置 泵 产品 的 厂家 ,产品 达到 日 本 三 靶 重 工 的 技术 水 
平 , 可 替代 进口 。 首 批 产 品 用 于 山东 海 阳 核电 站 一 期 工程 
2 x1 250MW 压 水 堆 核 能 发 电机 组 。 

另外 , 喷 淋 有 泵 、 安 注 泵 、 余 热 排出 泵 、 水 压 试验 泵 等 核 二 
级 泵 ,常规 岛 主 给 水 泵 及 常规 岛 循环 水 泵 等 产品 也 都 实现 











































































































































































































































































































































































































研制 出 一 大 批 拥有 自主 知识 产权 的 新 产品 ,如 核电 站 用 核 二 
级 /三 级 泵 、 阀 基本 实现 了 国产 化 ,打破 了 国外 的 技术 封锁 和 市 
场 垄 断 。 核 电 泵 、 阀 国产 化 率 已 达到 75% 以 上 。 


















































了 国产 化 。 核 级 和 的 国产 化 率 已 由 10 年 前 的 6% 提高 到 
75% 以 上 。 
上 海 凯 泉 泵 业 ( 集团 ) 有 限 公司 为 满足 核电 机 组 的 相关 
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要 求 ,建造 了 核 泵 试验 台 架 ,可 进行 核 二 级 安全 壳 喷 淋 泵 、 
高 压 安全 注射 泵 、 低 压 安全 注射 泵 、 余 热 排 出 泵 及 上 充 泵 的 
水 力 性 能 试验 、 耐 久 试验 、 热 冲击 试验 、 杂 质 试验 等 。 

在 高 端 泵 产品 方面 , 百 万 千瓦 超 超 临 界 锅炉 给 水 泵 、 长 
输 管线 输 油 泵 (2 OOOKW 以 上 ) 、 化 工 流程 泵 、 高 速 录 等 也 实 
现 了 国产 化 。 

(3) 核 一 级 比例 喷雾 阀 。 比 例 喷雾 阀 位 于 压 水 堆 核 电 
站 反应 堆 冷 却 剂 系统 中 ,是 压力 控制 设备 之 一 。 该 阀门 技 
术 要 求 高 ,国内 长 期 不 具备 设计 、 制 造 能 力 , 一 直 依 赖 于 国 
外 进口 ,是 发 达 国 家 对 我 国 技术 封锁 以 昂贵 价格 赚 取 高 额 
利润 的 产品 。 

中 核 苏 阀 科技 实业 股份 有 限 公 司 与 国家 核电 上 海 核 工 


















































































































































Class900 全 焊接 球阀 。 国 内 研制 的 数 十 台 样 机 经 过 严格 的 
试验 ,已 经 通过 出 广 鉴定 和 验收 ,所 有 技术 性 能 指标 均 满 足 
西 气 东 输 二 线 主干 线 的 要 求 。 西 气 东 输 二 、 三 线 所 需 的 大 
型 球阀 已 主要 由 国内 供 货 ,彻底 改变 了 天 然 气 长 输 管道 阀 
门 依赖 进口 的 局 面 。 

(5) 超 超 临 界 火电 机 组 阀门 。 十 年 间 , 我 国 在 超 临 界 、 
超 超 临 界 火电 机 组 阀门 研究 和 制造 方面 已 取得 可 喜 业 绩 。 
国内 研制 的 F92( 马 氏 体 类 耐 热 钢 ) .F91( 合金 高 温 钢 ) 电动 
a Fe] AAG LE RR] , WB36( 合金 钢 ) 电动 闸阀 和 三 通 截 止 阀 ,Ff22 
( 珠光 体 耐 热 钢 ) 堵 阀 、 止 回 阀 及 C12A( 合金 钢 ) DD PB Ded 
阅 、 大 口径 锻 钢 快速 电动 节 流 闪 和 主 蒸汽 管道 锻 钢 焊接 水 
压 试验 墙 阀 等 已 在 超 临 界 和 超 超 临界 火电 机 组 中 成 功 应 



































































































































程 研 究 设 计 院 经 多 年 努力 ,共同 开发 研制 的 “ 核 一 级 比例 喷 
FR "样机 已 通过 专家 鉴定 。 这 标志 着 我 国 已 经 具备 核 一 
级 比例 喷雾 阀 的 自主 设计 ` 制 造 、 安 装 、 调 试 的 能 力 。 该 阀 
门 的 研制 成 功 ,填补 了 国内 空白 ,打破 了 国外 企业 在 核电 站 
关键 设备 上 的 技术 垄断 。 
除了 核 一 级 比例 喷雾 阀 , 相 关 阔 门 制 造 企业 还 相继 研 
制 成 功 核 一 级 /二 级 高 Cv 值 止 回 阀 \ 核 一 级 截止 阀 、 核 一 级 
上 装 式 电动 球阀 闸阀、 隔膜 阀 、 调 节 阀 、 核 级 蝶阀 、 主 蒸汽 
隔离 阀 及 爆破 阀 等 。 同时 ,阀门 制造 企业 按照 国家 核能 
发 计划 建造 了 核电 阀门 高 温 高 压 试验 台 架 ,可 进行 高 压 高 
温 热 态 水 的 热 循环 试验 、 热 冲击 试验 、 热 态 动作 寿命 试验 、 
热 态 流体 阻 断 性 能 试验 等 。 我 国 核 级 阀门 的 国产 化 率 已 由 
10 年 前 的 6% 提 高 到 75% 。 
(4 天然 气 长 输 管道 阀门 。 十 年 来 ,行业 组 织 阔 门 企业 
开发 成 功 40in( 1 000mm) 和 48in( 1 200mm) Class600 及 


































































































2011 年 , 面 对 国 际 复杂 多 变 的 政治 、 经 济 形势 和 国内 市 
场 的 新 情况 、 新 变化 ,通用 机 械 行 业 坚 持 抓 住 科 学 发 展 这 个 
主题 和 加 快 转变 经 济 发 展 方式 这 条 主线 ,全 行业 仍 保持 了 
快速 稳定 发 展 态势 ,取得 了 可 喜 的 成 绩 。 

一 、 行 业 总 体 情况 

据 统 计 ,2011 年 ,通用 机 械 行业 规模 以 上 企业 4 548 
家 ,其 中 , 泵 及 真空 设备 行业 企业 1 116 家 、 风 机 行业 企业 
406 家 、 压 缩 机 行业 企业 388 家 、 阀 门 行业 企业 1 486 家 、 气 
体 分 离 及 液化 设备 行业 企业 395 家 、 其 他 通用 设备 行业 企 
业 757 家 。 通 用 机 械 行业 拥有 资产 总 额 5 403. 79 亿 元 ,其 
中 , 泵 及 真空 设备 行业 资产 总 额 1 099. 22 亿 元 ,风机 行业 资 
产 总 额 715.15 亿 元 ,压缩 机 行业 资产 总 额 1013. 82 亿 元 , 阀 
门 行业 资产 总 额 1 285.3 亿 元 ,气体 分 离 及 液化 设备 行业 资 
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。 这 表明 国内 已 完全 具备 为 1000MW KA Ae HOLA CE 
主 蒸 汽 、 主 给 水 、 热 再 热 . 冷 再 热 . 凝 汽 系 统 提供 关 断 类 阀门 
和 部 分 调节 阀 、 安 全 阀 等 设计 制造 能 力 。 

在 阀门 高 端 产品 方面 ,石化 、 煤 化工 装置 中 的 各 种 耐 腐 
名、 耐 磨损 、 耐 高 温 、 耐 低温 的 各 种 球阀 、 截 止 阀 、 闸 立 等 也 
已 基本 实现 国产 化 ,大 多 数 产 品 的 技术 达到 国际 先进 水 平 。 
通用 机 械 行 业经 过 十 年 的 不 懈 努 力 , 承 担 重 大 技术 装 
备 的 实力 明显 提高 ,取得 上 百 项 新 成 果 , 在 国家 重点 工程 中 
得 到 成 功 应 用 。 

随 着 以 沈 鼓 集团 、 陕 鼓 集团 、 杭 氧 集团 、 无 锡 压 缩 机 有 
限 公 司 、 重 庆 水 泵 广 有 限 责任 公司 中核 苏 阀 科技 实业 股份 
有 限 公司 等 骨干 企业 为 龙头 的 通用 机 械 重 大 装备 国产 化 基 
地 的 逐步 建成 ,将 引领 我 国 由 通用 机 械 制 造 大 国 向 制造 强 
国 迈进 。 
BEA: 中 国 通用 机 械 工 业 协 会 钱 家 祥 ) 






















































































































































































2011 年 通用 机 械 行业 经 济 运行 分 析 














产 总 额 544.49 亿 元 ,其 他 通用 设备 行业 资产 总 额 745. 81 亿 
元 。 从 业 人 员 达 93.42 万 人 ,其 中 ,和 泵 及 真空 设备 行业 从 业 
人 员 21.68 万 人 ,风机 行业 从 业 人 员 9. 61 万 人 ,压缩 机 行 
业 从 业 人 员 13. 64 万 人 ,阀门 行业 从 业 人 员 29.41 万 人 , 气 
体 分 离 及 液化 设备 行业 从 业 人 员 7.11 万 人 ,其 他 通用 设备 
行业 从 业 人 员 11.97 万 人 。 

2011 年 ,通用 机 械 行业 完成 工业 总 产值 7195.59 亿 元 ， 
同比 增长 27. 17% 。 其 中 , 泵 及 真空 设备 行业 工业 总 产值 
1 568.03 亿 元 ,同比 增长 27.75%; 风机 行业 工业 总 产值 
761.21 亿 元 ,同比 增长 20. 06%; 压缩 机 行业 工业 总 产值 
1305.37 亿 元 ,同比 增长 26. 98%; 阀门 行业 工业 总 产值 
1 895.56 亿 元 ,同比 增长 27. 77%; 气体 分 离 及 液化 设备 行 
业 工 业 总 产值 665.76 亿 元 ,同比 增长 27. 83%; 其 他 通用 设 




















































































































备 行业 工业 总 产值 999. 66 亿 元 ,同比 增长 30.76% 。 

2011 年 ,通用 机 械 行业 实现 主 营 业务 收入 7 013.53 亿 
元 ,同比 增长 27.66% 。 其 中 , 硝 及 真空 设备 行业 主 营业 务 
收入 1530.67 亿 元 ,同比 增长 28. 62%; 风机 行业 主 营业 务 
收入 711.23 亿 元 ,同比 增长 24.29%; 压缩 机 行业 主 营业 务 
收入 1335.15 亿 元 ,同比 增长 28.7%; 阀门 行业 主 营业 务 收 
入 1843.68 亿 元 ,同比 增长 26. 86%; 气体 分 离 及 液化 设备 


























17.34% ; 阀门 行业 利润 总 额 137. 63 亿 元 ,同比 增长 32% ; 
气体 分 离 及 液化 设备 行业 利润 总 额 53. 19 亿 元 ,同比 增长 
28.6%; 其 他 通用 设备 行业 利润 总 额 80. 2 亿 元 ,同比 增长 
33.29% 。 

2011 年 , 泵 产量 9739 万 台 , 同 比 增长 26.96% ( 其 中 真 
空 泵 产量 739. 96 万 台 , 同 比 增长 12. 6%); 风机 产量 
1085.27 万 台 , 同 比 下 降 9.06% ( 其 中 鼓风机 产量 30 万 台 ， 






































行业 主 营 业务 收入 628 亿 元 ,同比 增长 25. 07% ; 其 他 通用 
设备 行业 主 营业 务 收 入 964. 8 亿 元 ,同比 增长 30. 58% 。 
2011 年 ,通用 机 械 行业 实现 利润 总 额 531. 12 亿 元 , 同 
比 增长 29.53% 。 其 中 , 泵 及 真空 设备 行业 利润 总 额 123. 52 
亿 元 ,同比 增长 45.79%; 风机 行业 利润 总 额 50.47 亿 元 , 同 
比 增长 9.43%; 压缩 机 行业 利润 总 额 86. 11 亿 元 ,同比 增长 
































表 1 2011 年 通用 机 械 行业 主要 经 济 指标 完成 情况 





同比 增长 50.77% ) ; 压缩 机 产量 19 250. 68 万 台 , 同 比 增长 
12.59% ( 其 中 制冷 设备 用 压缩 机 产量 15 055.75 万 台 , 同 比 
增长 4.97%) ; 阀门 产量 595. 87 万 t, 同 比 增长 14. 5%; 气体 
分 离 及 液化 设备 产量 2.72 万 台 , 同 比 增长 4.19% ;减速 机 
产量 557.9 万 台 , 同 比 增长 21.61% 。 

2011 年 通用 机 械 行业 主要 经 济 指标 完成 情况 见 表 1。 
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工业 总 产值 工业 销售 产值 出 口交 货 值 
行业 和 名称 数值 同比 增长 数值 同比 增长 数值 同比 增长 
( 亿 元 ) (%) ( 亿 元 ) (%) ( 亿 元 ) (%) 
全 行业 7 195.59 27.17 6990.01 28.03 844. 35 17.70 
泵 及 真空 设备 1 568.03 27.75 1520.98 27.72 195. 36 19.51 
风机 761.21 20. 06 730.81 24.55 58.36 10.34 
压缩 机 1305.37 26.98 1272.33 27.27 207. 84 31.54 
阀门 1 895.56 27.77 1851.04 28.57 290. 78 19.66 
气体 分 离 及 液化 设备 665.76 27.83 647.07 26.13 42.31 24. 86 
其 他 通用 设备 999.66 30.76 967.78 32. 65 49.70 -24.87 











二 、 行 业经 济 运行 特点 

1. 产销 同步 高 速 增长 

2011 年 ,通用 机 械 行业 完成 工业 总 产值 7195. 59 亿 元 ， 
同比 增长 27.17% , 增 速 较 上 年 回落 3. 85 个 百分点 , 较 年 初 
回落 4. 96 个 百分点 。 其 中 , 泵 及 真空 设备 行业 工业 总 产值 
增幅 较 上 年 回落 2. 44 个 百分点 , 较 年 初回 落 4.6 个 百 分 
点 ; 风机 行业 工业 总 产值 增幅 较 上 年 回落 4.55 个 百分点 ， 






































行业 工业 总 产值 增幅 较 上 年 回落 1. 81 个 百分点 , 较 年 初回 
落 1.1 个 百分点 ; 气体 分 离 及 液化 设备 行业 工业 总 产值 增 
幅 较 上 年 提升 1.47 百分点 , 较 年 初回 落 0. 07 个 百分点 ; 其 
他 通用 设备 行业 工业 总 产值 增幅 较 上 年 回落 6.6 百分点 ， 
较 年 初回 落 9. 98 个 百分点 。 从 分 行业 情况 看 ,阀门 行业 全 
年 运行 较 平稳 ,气体 分 离 及 液化 设备 运行 稍 有 波动 ,但 全 年 
产值 增幅 仍 呈 小 幅 上 升 态 势 ,其 他 分 行业 产值 增幅 均 呈 回 





























较 年 初回 落 5.4 个 百分点 ; 压缩 机 行业 工业 总 产值 增幅 较 
上 年 回落 10.10 百分点 , 较 年 初回 落 9. 27 个 百分点 ; 阀门 














落 态势 。2010 ~2011 年 通用 机 械 行业 工业 总 产值 增 速 走势 
见 图 1 。 



































”图 1 2010 ~2011 年 通用 机 械 行业 工业 总 产值 增 速 走势 





34 
32 
eo aÀ 
Fst 
D 8 
E 
m 26 
i 
当 x 
22 
20 
| 一 一 2011 年 | 32. 12/31. 85 27.17 
| 2010¢ | 29. 1027. 57 | 28. 58/28. 00 | 26.97] 27. 94 | 28. 40| 29.06 | 29. 95] 30. 11 | 31. 02 


11 


中 国 通用 机 械 工业 年 鉴 2012 











从 图 1 看 出 ,2011 年 ,工业 总 产值 增 速 全 年 呈现 前 高 后 
低 走 势 , 主 要 原因 是 2010 年 同比 增 速 呈现 前 低 后 高 走势 ， 
1~6 月 以 后 同比 增 速 逐渐 提升 ,2010 年 底 达 到 峰值 。 由 于 
2011 年 下 半年 同比 基数 较 高 ,造成 2011 年 的 同比 增 速 呈现 
前 高 后 低 走 势 。 

2. 进出 口 保 持 两 位 数 增 长 , 增 速 放 组 

2011 年 ,全 球 经 济 环境 不 确定 因素 很 多 ,国际 市 场 持续 
低迷 ,但 是 通用 机 械 行 业 前 8 个 月 的 产品 出 口 仍 保 持平 稳 
增长 态势 ,9 月 开始 同比 增幅 呈现 回落 态势 。 

2011 年 ,通用 机 械 行业 完成 出 口交 货 值 844. 35 亿 元 ， 
同比 增长 17.7% , 较 上 年 回落 12.7 个 百分点 ( 由 于 受 国际 






























































































































































累计 进口 额 156.3 亿美 元 ,同比 增长 14. 68%; 累计 出 口 额 
171. 05 亿美 元 ,同比 增长 21.79% 。 进 出 口 顺差 14.75 亿美 
元 , 比 上 年 增加 10.61 亿美 元 。 

3. 经 济 运行 质量 良好 ,利润 增长 高 于 产销 增长 

2011 年 ,通用 机 械 行业 实现 主 营业 务 收入 7013.53 亿 
元 ,同比 增长 27. 66% ; 利润 总 额 531. 12 亿 元 ,同比 增长 
29.53% 。 资 本 保值 增值 率 126.85% ,流动 资金 周转 率 0.52 
次 ,资产 负债 率 53.48% ,成 本 费用 利润 率 8.29% 。 各 项 效 
益 指 标 都 保持 较 好 的 水 平 , 企 业 风 险 控制 能 力 增 强 。 资 产 
负债 率 呈 下 降 趋势 ,主要 原因 是 : 紧缩 的 货币 政策 ,企业 贷 
款 难 ; 经 济 预期 增 速 放 缓 ,市 场 需 求 在 降温 ,企业 订货 额 下 




































































































































































金融 危机 的 影响 ,2009 年 通用 机 械 行业 出 口 为 负增长 ,2010 降 ,资金 使 用 成 本 较 高 ,对 资金 的 需求 有 所 减弱 。 
年 出 口 为 恢复 性 增长 ,全 年 呈 前 低 后 高 态势 ,2010 年 末 同 比 通用 机 械 行 业 亏 损 企 业 数 同比 增长 18. 7% ,亏损 面 
增 速 为 高 点 ) 。 另 外 ,由 于 国内 持续 紧缩 的 货币 政策 ,进口 5.16% ;亏损 额 11. 08 亿 元 ,同比 增长 15.6% 。2011 年 通用 
增 速 较 年 初 大幅 放 组 ,贸易 顺差 逐 月 增 大 。 机 械 行业 经 济 效益 指标 完成 情况 见 表 2。 
据 对 62 个 税 号 的 通用 机 械 产 品 进出 口 统计 ,2011 年 ， 
表 2 2011 年 通用 机 械 行业 经 济 效益 指标 完成 情况 
主 营 业务 收入 利润 总 额 成 本 费用 利润 率 产品 销售 率 
行业 名称 数值 同比 增长 数值 同比 增长 数值 同比 增加 数值 同比 增加 
( 亿 元 ) (%) ( 亿 元 ) (%) (%) 百分点 (%) 百分点 
全 行业 7 013.53 27. 66 531. 12 29.53 8.29 0.11 97.14 0. 66 
泵 及 真空 设备 1 530. 67 28.62 123.52 45.79 9.03 1.16 97.00 -0.02 
风机 711.23 24.29 50.47 9.43 7.71 -1.22 96.01 3.46 
压缩 机 1335.15 28.70 86.11 17.34 6.94 -0.72 97.47 0.22 
阀门 1 843. 68 26. 86 137.63 32.00 8.12 0.32 97.65 0.61 
气体 分 离 及 液化 设备 628.00 25.07 53.19 28.60 9.27 0.20 97.19 -1.31 
其 他 通用 设备 964. 80 30.58 80.20 33.29 9.20 0.19 96.81 1.38 
4. 重点 企业 经 济 运行 质量 良好 ,产销 增 速 回落 并 已 成 为 国际 空 分 设备 “五 强 ” 企 业 之 一 。 上 海山 果 泵 业 
据 对 通用 机 械 行 业 112 家 重点 企业 统计 ,2011 年 完成 (集团 ) 有 限 公 司 完成 工业 总 产值 28.7 亿 元 ,同比 增长 


























工业 总 产值 687.76 亿 元 ,同比 增长 22.3% ,其 中 ,32 家 企业 
工业 总 产值 同比 增长 20% 以 上 ,48 家 企业 工业 总 产值 同比 
增长 10% ~20% ,22 家 企业 工业 总 产值 为 负增长 。 实 现 主 
营业 务 收 入 663. 05 亿 元 ,同比 增长 21. 72% 。 利 润 总 额 
52.02 亿 元 ,同比 增长 25. 88% ,其 中 ,36 家 企业 利润 负 增 
长 ,4 家 企业 亏损 。112 家 重点 企业 累计 订货 额 914. 25 亿 
元 ,同比 增长 31.41%。 

2011 年 ,通用 机 械 行业 重点 企业 经 济 运 行情 况 良 好 ,多 
数 企业 产销 及 利润 保持 了 平稳 增长 。 沈 阳 鼓 风机 集团 股份 
有 限 公 司 完 成 工业 总 产值 110.1 亿 元 ,同比 增长 10.1% ; 实 
现 利 润 总 额 4. 81 亿 元 ,同比 增长 37. 1%; 累计 订货 额 
168.27 亿 元 ,同比 增长 34.7% 。 陕 西 鼓 风机 ( 集团 ) 有 限 公 
司 完成 工业 总 产值 62.5 亿 元 ,同比 增长 12. 5% ; 实现 利润 
总 额 8.5 亿 元 ,同比 增长 19.9%; 累计 订货 额 101. 14 亿 元 ， 
同比 增长 22.7% 。 杭 州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 完成 工业 总 产 
值 64.3 亿 元 ,同比 增长 46.7%; 实现 利润 总 额 6.9 亿 元 , 同 
比 增长 18.9% ; 累计 订货 额 151.95 亿 元 ,同比 增长 46. 1% , 
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15%; 累计 订货 额 29. 49 亿 元 ,同比 增长 15% ,每 年 将 营业 
收入 的 5% 用 于 研发 。 开 山 集 团 完成 工业 总 产值 42.3 亿 
元 ,同比 增长 30% ; 实现 利润 总 额 4 亿 元 ,同比 增长 16.7% ; 
累计 订货 额 41.52 亿 元 ,同比 增长 27% 。 山 东 景 津 环保 设 
备 有 限 公 司 ( 原 景 津 压 滤 机 集团 有 限 公司 ) 完成 工业 总 产值 
29.32 亿 元 ,同比 增长 26. 5%; 实现 利润 总 额 2.71 亿 元 , 同 
比 增长 193%; 累计 订货 额 27. 19 亿 元 ,同比 增长 12.4% 。 
5. 技术 进步 及 重大 技术 装备 国产 化 取得 较 好 成 绩 
近年 来 ,通用 机 械 行业 一 大 批 具 有 自主 知识 产权 的 高 
新 技术 产品 实现 了 国产 化 ,替代 了 进口 。2011 年 ,通用 机 械 
行业 在 重大 技术 装备 国产 化 方面 又 取得 多 项 标志 性 成 绩 : 
百 万 吨 乙 烯 三 机 的 乙烯 压缩 机 出 厂 交 货 ,实现 了 百 万 吨 乙 
烯 三 机 国产 化 的 满堂 红 ; 为 西 气 东 输 二 线 工 程 配套 的 大 型 
天 然 气 长 输 管线 压缩 机 通过 了 新 产品 鉴定 ,全 焊接 球阀 已 
出 厂 交 付 西 气 东 输 二 线 工 程 ; 百 万 吨 PTA 装置 用 压缩 机 投 
入 运行 ,大 型 蒸汽 回转 干燥 机 通过 了 新 产品 鉴定 ; 研制 出 多 
种 核电 站 用 有 泵 、 阀 产品 ,多 台 核 电站 用 泵 、 立 产品 出 厂 交 货 ， 





















































































































































































































































使 得 百 万 千瓦 压 水 堆 核 电站 用 和 泵 阀 国产 化 率 达 75% 以 上 ， 
其 中 , 核 二 级 、 核 三 级 泵 全 部 实现 国产 化 , 除 个 别 核 一 级 、 核 
二 级 阀门 外 , 绝 大 部 分 核 级 阀门 实现 了 国产 化 ; 开发 出 百 万 
千瓦 超 超 临界 火电 机 组 用 锅炉 给 水 泵 ;在 6 万 m /h 空 分 设 
备 实现 国产 化 的 基础 上 ,进一步 研发 掌握 了 特大 型 空 分 设 
备 的 成 套 技术 ,与 伊朗 签订 两 套 12 万 m/h 空 分 设备 出 口 
合同 ; 百 万 千瓦 超 超 临界 火电 机 组 用 高 端 阀门 国产 化 正在 
全 面 推进 ,从 2011 年 起 计划 在 3 年 内 实现 国产 化 率 75% 以 
上 ;为 煤 制 天 然 气 研 制 出 国内 最 大 的 离心 氨 压 缩 机 。 

2011 年 ,通用 机 械 行 业 多 项 科研 成 果 获 得 中 国 机 械 工 
业 科学 技术 奖 , 其 中 ,沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公 司 的 “大 
型 芳烃 装置 用 离心 压缩 机 关键 技术 开发 及 装备 研制 ”获得 
一 等 奖 ,重庆 江北 机 械 有 限 责 任 公 司 的 “GKH1800 -N 卧 式 
虹吸 刮刀 印 料 离心 机 ”上 海 电 气压 缩 机 泵 业 有 限 公 司 的 
“国际 上 最 大 转子 直径 816 大 型 螺杆 压缩 机 研制 ”西安 陕 
鼓动 力 股份 有 限 公司 的 “ 透 平 压缩 机 组 及 能 量 回收 机 组 远 
程 在 线 监 测 及 故障 诊断 系统 ”浙江 超 达 阀门 股份 有 限 公司 
的 “煤气 化 装置 用 锁 渣 阀 的 开发 ”沈阳 鼓风机 集团 股份 有 
限 公司 的 “大 型 丙烯 制冷 离心 压缩 机 组 ”等 项 目 获得 二 等 
奖 , 上 海 启 元 空 分 技术 发 展 有 限 公 司 的 “KDN 高 纯 氮 设备 
关键 制造 技术 ”` 安 瑞 科 ( F) 压缩 机 有 限 公 司 的 “井口 气 
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沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公 司 自主 创新 能 力 显 著 增 
强 , 在 高 端 技术 领域 取得 显著 成 效 。 仅 “十 一 五 "期间, 先后 
完成 科研 攻关 课题 598 项 ,其 中 产 学 研 合作 项 目 129 项 ; 获 
得 国家 专利 74 项 ,其 中 ,发 明 专 利 16 项 、 实 用 新 型 专利 53 
项 软件 著作 权 5 项 ; 获得 市 级 以 上 科技 成 果 奖 励 120 项 
(是 “十 五 "期间 的 1.4 倍 ) ,其 中 3 个 项 目 获 得 国家 科技 进 
步 奖 二 等 奖 ,4 个 项 目 获 得 国家 重点 新 产品 称号 ,3 个 项 目 
获得 辽宁 省 科技 成 果 转 化 一 等 奖 ,35 个 项 目 获得 省 部 级 科 
技 进 步 奖 ,46 个 项 目 获 得 省 市 级 新 产品 奖 。 成 功 开发 出 世 
界 领先 水 平 的 国内 首 件 整体 铣 制 三 元 闭 式 叶 轮 ,成 为 国际 
上 第 二 家 掌握 整体 铣 制 加 工 工艺 的 企业 之 一 。 

陕西 鼓风机 ( 集团 ) 有 限 公 司 推进 差异 化 经 营 策略 , 深 
入 、\ 全 面 地 进行 企业 内 外 部 环境 分 析 ,着 眼 于 满足 用 户 的 功 
能 需求 ,充分 研发 拥有 自主 知识 产权 的 主机 核心 技术 、 系 统 
技术 与 关联 技术 ,寻找 并 充分 掌握 发 展 的 优势 资源 ,积极 推 
进 虚拟 行业 与 专业 化 配套 协作 体系 建设 ; 努力 推进 现代 服 
务 体系 建设 ,向 客户 提供 系统 的 问题 解决 方案 ,摆脱 传统 行 
业 发 展 的 旧 模式 ,脱离 同 质 化 竞争 局 面 , 成 功 地 开辟 一 条 从 
拼 体 力 、 设 备 、 资 金 走向 依靠 知识 、 智 力 与 科技 的 高 端 发 展 
路 径 。 公 司 通过 主 业 转 型 升级 ,逐步 形成 行业 、 总 包 、 服 务 、 
运营 四 种 业态 并 存 的 新 型 格局 ,占据 产业 价值 链 高 端 ,快速 

















































































































































































































回收 系统 ”、 大 连 深 蓝 泵 业 有 限 公 司 的 “ 立 式 多 级 低温 液 氧 











缩短 与 国际 一 流 竞 争 对 手 的 差距 ,带动 了 整个 产业 链 的 发 
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公司 的 “智能 型 煤矿 井下 移动 式 瓦斯 抽 放 人 泵 站 ”、 杭 州 兴 源 
过 滤 科 技 股 份 有 限 公 司 的 “全 自动 油脂 分 提 隔 膜 奈 滤 机 ”等 
项 目 获 得 三 等 奖 。 

6. 转型 升级 、 结 构 调 整 取得 显著 成 效 

通用 机 械 行 业经 过 “十 一 五 ”期 间 的 高 速 发 展 ,产能 规 
模 不 断 扩大 ,装备 水 平 得 到 极 大 的 提高 ,但 是 行业 产业 集中 
度 偏 低 。 针 对 产业 集中 度 低 , 全 行业 大 力 推 进 产 业 结 构 调 
整 和 发 展 方式 转变 ,加 大 产业 兼并 重组 ,整合 资源 ,加 快 经 
济 由 粗放 式 发 展 向 集约 式 发 展 的 转变 ,提升 产业 技术 水 平 ， 
提高 产业 集中 度 ,行业 已 进入 新 一 轮 战 略 发 展期 一 转型 
升级 。 

杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 在 发 展 空 分 设备 主 业 的 同 
时 ,向 工程 成 套 业 务 、 气 体 业 务 、 成 套 空 分 关键 配套 部 机 业 
务 、 石 化 低温 相关 产业 发 展 。 当 前 ,公司 已 有 22 家 气体 工 
厂 ,累计 投资 总 额 约 37 亿 元 ,建立 了 气体 服务 、 气 体 销售 
络 。 在 空 分 设备 主 业 方面 ,公司 巩固 现 有 技术 优势 ,加 强 自 
主创 新 ,提高 企业 的 技术 开发 和 新 产品 开发 能 力 ,进一步 提 
高 大 型 成 套 空 分 设备 的 技术 水 平和 规模 , 积极 开拓 
8 万 m /h 等 级 以 上 空 分 设备 ,巩固 杭 氧 品牌 优势 ,提高 精品 
意识 ,生产 一 流产 品 ,着 重 培育 企业 的 核心 苑 争 力 。 公 司 根 
据 业 务 发 展 情况 ,改善 现 有 生产 管理 体制 和 生产 组 织 方式 ， 
加 强 计划 管 理 、 成 套 管理 和 质量 控制 ,增强 协作 ,提高 效率 ， 
以 适应 新 形势 .新 情况 和 新 要 求 。 
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Eo #201 年 ,公司 研发 费用 投入 已 占 主 营业 务 收 入 的 
8.5% ,其 中 ,投资 6000 多 万 元 建设 试验 研究 中 心 “十 二 
五 ”期 间 , 公 司 研发 投入 将 占 主 营 业务 收入 的 10% 。 

湖南 湘 电 长 沙 水 泵 有 限 公司 对 已 有 的 通用 类 产品 中 开 
泵 进行 了 系列 高 效 节能 的 研发 ,开发 完成 9 种 SG 型 高 效 中 
开 泵 ,效率 比 同类 型 产品 提高 3 个 百分点 以 上 ,得 到 电力 、 
石化 等 行业 用 户 的 好 评 。 公 司 先后 进行 了 百 万 千瓦 级 核电 
站 常规 岛 循 环 水 泵 、 凝 结 水 泵 、 百 万 千瓦 级 核电 站 海水 循环 
泵 双 相 不 锈 钢 叶轮 、AP1000 余热 排出 泵 ( 核 三 级 泵 ) 等 项 目 
研发 , 且 均 通过 了 国家 级 鉴定 。 其 中 , 百 万 千瓦 级 核电 站 海 
水 循环 泵 双 相 不 锈 钢 叶轮 开发 项 目 荣 获 2011 年 中 国 机 械 
工业 科学 技术 奖 二 等 奖 。 百 万 千瓦 级 核电 站 海水 循环 泵 双 
相 不 锈 钢 叶轮 研发 项 目 攻 克 了 熔炼 、 热 处 理 和 焊 补 等 诸多 
技术 难点 ,该 成 果 已 应 用 于 宁德 核电 项 目 。 新 型 超级 双 相 
不 锈 钢 CE3MN 的 研制 及 成 果 转 化 项 目 被 列 为 2011 FEK 
沙市 中 小 企业 技术 创新 项 目 。 高 锰 铝 青铜 
ZCuAl8Mn13Fe3Ni2 材 料 的 研制 开发 获得 成 功 ,零件 成 品 率 
由 不 足 10% 提升 至 50% 。 该 项 目 荣 获 2011 年 度 湖 南 省 机 
械 ( 汽车 ) 行业 质量 管理 成 果 二 等 奖 。 
上 海 阿 波 罗 机 械 股份 有 限 公司 是 一 家 以 生产 工业 泵 为 
主 的 民营 企业 ,本 着 “锐意 进取 , 敢 为 人 先 ” 的 理念 ,成 为 泵 
行业 能 自主 设计 核电 站 全 部 核 三 级 离心 泵 及 重要 非 核 级 泵 
的 企业 。2008 年 11 月 ,公司 研发 的 核电 站 重要 非 核 级 
混凝土 蜗 壳 海水 循环 泵 样机 通过 了 国家 级 鉴定 。 
2010 年 6 月 , 汽 动 辅助 给 水 泵 样机 通过 了 国家 级 鉴定 。 
2011 年 2 月 ,由 公司 自主 研发 的 多 级 主 给 水 泵 已 用 于 田 湾 
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中 国 通用 机 械 工业 年 鉴 2012 











核电 站 1 号 机 的 3 号 泵 位 。 这 是 所 有 核电 用 泵 国产 化 项 目 
中 进行 新 产品 及 工业 性 运行 试验 鉴定 的 第 一 个 和 泵 产品 。 鉴 
定 意见 认为 ,在 百 万 千瓦 级 核电 站 对 主 给 水 泵 进行 工业 运 
了 试验 , 尚 属 首次 ,对 推进 百 万 千瓦 级 核电 站 常规 岛 主 给 水 
泵 国产 化 具有 重要 意义 。 

2011 年 8 月, 上海 山泉 有 泵 业 ( 集团 ) 有 限 公 司 的 660 ~ 
1 000MW 超 超 临界 火电 机 组 锅炉 给 水 泵 和 前 置 泵 通过 了 中 
国 机 械 工 业 联 合 会 组 织 的 产品 设计 评审 ; 1 000MW 核电 常 
规 岛 主 给 水 泵 ( 含 前 置 泵 ) .1 000MW/660MW 高 压 锅 炉 给 
KE 含 前 置 泵 ) 顺利 通过 了 产品 设计 评审 “ 黄 岛 国家 石 
油 储备 地 下 水 封 洞 库 潜 没 油泵 ”项 目 于 2011 年 10 月 通过 
了 中 国 通用 机 械 工 业 协 会 组 织 的 设计 评审 ; AP1000 余热 排 
出 泵 于 2012 年 2 月 通过 了 中 国 机 械 工 业 联合 会 和 国家 能 
源 局 组 织 的 样机 评审 ,产品 达到 国际 先进 水 平 ,填补 了 国内 
空白 ; 二 代 加 安全 壳 喷 淋 有 泵 、 余 热 排 出 泵 及 低压 安 注 泵 于 
2011 年 2 月 通过 了 上 海 市 核电 办 组 织 的 上 海 市 重大 技术 装 
备 研 制 专项 验收 。 另 外 ,核电 消防 和 泵 、` 重 要 广 用 水 泵 、 设 备 
冷却 水 泵 、 凝 结 水 泵 均 已 设计 完成 ,经 水 力 模型 测试 性 能 全 
部 合格 ,并 已 完成 工程 样机 。 上 充 泵 和 主 给 水 泵 ( 二 代 加 、 
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年 中 石化 的 全 部 7 套 加 氢 装 置 工程 中 ,所 用 的 银 造 阀门 全 
部 采用 公司 的 新 研制 产品 ,有 力 地 保证 了 中 石化 重点 工程 
的 进程 。 在 火电 机 组 领域 ,通过 技术 攻关 ,自主 研发 了 超 
CE) 临界 火电 机 组 关键 阀门 ,公司 研制 的 主 芋 汽 管道 政 水 
阀 、 二 级 过 热 器 电动 下 水 阀 、 抽 汽 逆 止 阀 、 高 排 逆 止 阀 、 液 动 
高 加 三 通 立 ( 入 口 A) .电动 高 加 入 口 三 通 阀 等 样机 在 超 
( 超 ) 临界 火电 机 组 关键 阀门 国产 化 样机 鉴定 会 上 通过 了 鉴 
定 。 上 鉴定 委员 会 一 致 认为 ,公司 样机 产品 结构 设计 合理 , 符 
合 研发 技术 规范 的 要 求 ,填补 了 国内 空白 ,其 主要 技术 性 能 
指标 达到 同类 产品 的 国内 领先 、 国 际 同等 水 平 。 当 前 ,这 些 
系列 高 端 阀门 产品 正在 大 批量 招 投标 过 程 中 ,计划 为 合川 
B 、 南 通电 厂 大 批量 供 货 。 

2011 年 ,山东 景 津 环保 设备 有 限 公司 研发 出 世界 上 最 
大 的 节能 高 效 压 滤 机 专用 滤 板 一 一 3200 型 聚 丙烯 高 压 隔 膜 
滤 板 ,公司 成 为 全 球 首 家 拥有 此 项 技术 的 企业 。 装 配 该 滤 
板 的 节能 高 效 压 滤 机 ,日 单机 处 理 尾 矿 能 力 可 达到 1 500t， 
在 澳大利亚 、 墨 西 哥 以 及 南美 洲 等 国际 市 场 竞 争 中 ,其 单机 
日 处 理 量 是 最 大 的 。 公 司 以 节能 环保 为 理念 ,不 断 拓展 压 
滤 机 的 应 用 领域 。 公 司 研 发 的 用 于 染料 行业 的 压 滤 机 节 水 






































































































































































































































AP1000 两 种 型 号 ) 完成 模型 泵 制作 , 主 给 水 泵 于 2011 年 10 
月 通过 了 中 国 机 械 工业 联合 会 组 织 的 技术 方案 评审 。 

中 核 苏 阀 科技 实业 股份 有 限 公司 根据 产业 转型 升级 
的 战略 要 求 ,不 断 探 索 适 应 企业 发 展 的 转型 升级 之 道 , 从 
“有 所 为 ,有 所 不 为 ,全 面 发 展 中 高 端 阀门 "的 产品 结构 调 
整 向 “横向 拓展 、 纵 向 延伸 ”的 产业 结构 调整 和 “追求 卓越 
绩效 ,打造 领军 企业 , 争 创 一 流 品牌 ”的 战略 目标 发 展 , 坚 
持 产 业 向 集聚 升级 、 产 品 向 高 端 升级 \ 市 场 向 多 元 化 升级 ， 




































































效果 显著 ,由 行业 标准 的 每 吨 染 料 耗 水 75t 下 降 到 40t, 一 年 
可 为 全 球 减 少 上 亿 吨 的 废水 排放 。 公 司 研发 的 用 于 造纸 行 
业 的 高 压 环保 压 滤 机 把 造纸 污 泥水 分 降低 到 40% 以 内 , 真 
正 实现 了 把 污 泥 变 成 资源 。 公 司 研发 的 用 于 市 政 污 泥 处 理 
的 压 滤 机 ,在 不 添加 任何 填充 物 的 情况 下 ,可 使 污 泥 含 水 率 
下 降 到 55% 以 内 ( 2011 年 7 月 1 日 ,国家 环保 部 重新 出 台 
标准 ,要 求 含水 率 60% 以 下 ) 。 该 产品 在 无 锡 国联 ( 锡山 、 
新 城 ) .中 科 国 通 ( 泸 村 污水 ) 等 污水 处 理 厂 均 得 到 良好 应 




























































































推进 了 我 国 核 电 、 石 油 及 石化 领域 高 端 阀门 的 国产 化 进 
程 ,填补 了 多 项 阀门 技术 空白 ,为 公司 向 高 端 阀 门 领域 进 
军 搭建 了 一 个 毁 新 的 发 展 平 台 。 公 司 先后 研发 了 一 批 代 
表 我 国 核电 阀门 最 高 技术 水 准 的 高 端 核 级 阀门 ,高 新 技术 
产品 实现 销售 收入 近 12 亿 元 , 约 占 公 司 销售 收入 总 额 的 
65%; 2011 年 ,公司 获得 专利 20 余 项 ,并 获得 苏州 市 首届 
市 长 质量 奖 。 

大 连 大 高 阀门 股份 有 限 公 司 经 过 多 年 的 技术 研发 ,有 
效 集成 多 种 跨 学 科技 术 , 在 核电 \ 石 油 化 工 、 火 电 、 军 工 等 领 
域 积 累 了 丰富 的 经 验 。 公 司 拥有 行业 领先 的 系统 设计 能 
力 , 通 过 自主 创新 形成 了 具有 市 场 竞 争 优势 的 产品 。 在 核 
电 领 域 ,公司 自主 研发 设计 生产 的 核 一 级 电动 中 间 引 漏 截 
止 阀 \ 核 一 级 旋 启 式 止 回 阀 、 核 一 级 高 温 高 压 波纹 管 仪表 
阀 \ 核 一 级 大 口径 主 给 水 止 回 阀 、 核 一 级 大 口径 全 流通 高 
Cv 值 锻 钢 止 回 阀 以 及 AP1000 爆破 冰 和 主 蒸汽 隔离 阀 等 一 
系列 高 端 产品 ,实现 了 核电 站 核 岛 阀门 关键 设备 的 国产 化 ， 
全 面 替代 了 进口 产品 ,打破 了 国外 领先 企业 对 国内 的 技术 
垄断 。 在 石油 化 工 领域 ,公司 经 过 近年 来 的 探索 和 积累 , 依 
靠 科技 创新 ,认真 组 织 , 积 极 攻关 ,在 不 到 一 年 的 时 间 里 , 完 
成 了 高 压 石化 加 所 阀门 的 研制 工作 。 经 过 鉴定 试验 ,产品 
可 满足 高 温 、 高 压 、 临 氧 三 个 恶劣 工 况 的 使 用 要 求 。 在 2011 
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日 ,真正 实现 了 污 泥 的 无 害 化 、 减 量化 和 资源 化 利用 。 

三 、 行 业 发 展 中 存在 的 主要 问题 

(1) 组 织 生 产 难 度 加 大 。 合 同 签订 后 ,由 于 客户 资金 紧 
张 , 没 交 预 付款 时 ,无 法 安排 生产 ,生产 任务 不 足 ; 一旦 预付 
款 付 后 ,生产 周期 就 很 紧 ,又 难以 保证 按时 供 货 。 
(2) 紧缩 的 货币 政策 加 剧 了 企业 资金 紧缺 。 企 业 贷款 
























































难 、 贷 款 利 息 高 ,利息 支出 49.7 亿 元 ,同比 增长 45.02% , 利 
息 支 出 占 行业 利润 总 额 的 10. 3% ,严重 压缩 了 企业 利润 
空间 。 





(3) 生产 能 力 远 远 过 剩 ,恶性 竞争 进一步 加 剧 。 

(4) 企业 生产 经 营 环境 不 和 谐 , 生 产 成 本 快速 上 升 , 燃 
料 \ 动 力 、 原 材料 价格 购 进 指 数 高 于 通用 机 械 产 品 出 厂价 格 
指数 6 ~8 个 百分点 ,严重 影响 了 企业 生存 和 再 发 展 投入 的 
积极 性 。 

(5) 市 场 仍然 不 容 乐观 。 新 项 目 、 大 项 目 还 是 比较 少 ， 
2012 年 可 能 会 有 部 分 企业 任务 不 饱满 。 

四 、2012 年 通用 机 械 行业 发 展 形势 预测 

1. 产销 会 持续 增长 ,增幅 会 有 所 下 降 
通用 机 械 产品 在 多 数 成 套装 置 中 属于 大 量 配套 产品 ， 
改革 开放 30 多 年 来 很 多 成 套装 置 已 到 改造 升级 期 ,改造 升 
级 会 给 通用 机 械 产品 增添 较 大 市 场 需求 。 绝 大 多 数 通用 机 

























































































































































































进口 100 多 亿美 元 的 通用 机 械 产 品 
























































产能 或 过 剩 或 新 增 需 求 不 大 , 以 及 





械 产 品 属于 量 大 面 广 且 直 接 耗 能 的 产品 ,开发 制造 节能 减 
排 环保 型 产品 ,将 带动 通用 机 械 的 发 展 。 国 内 市 场 每 年 还 

















2. 恶性 竞争 加 剧 ,两 极 分 化 拉 大 ,效益 增幅 下 降 
经 过 “十 五 、 十 一 五 ”的 建设 ,通用 机 械 的 产能 尤其 





























,其 中 多 数 属于 重大 高 











新 技术 设备 ,所 以 继续 有 力 推进 重大 技术 装备 国产 化 ` 替 代 
进口 ,将 有 力 地 促进 通用 机 械 行业 发 展 。 但 由 于 国内 用 户 











国际 市 场 的 继续 低迷 ， 























2012 年 通用 机 械 行 业 的 产销 同比 增 
幅 将 为 15% ~20% 。 








再 将 有 所 下 降 , 预 计 增 











是 量 大 面 广 同 质 化 的 通用 型 产品 产能 远 远 过 剩 ,加 之 国内 
市 场 收 紧 ,恶性 竞争 加 剧 。 面 对 国际 市 场 萎缩 ,一 些 出 口 企 
业 转 回国 内 市 场 ; 国外 企业 也 将 通用 型 产品 瞄准 中 国 市 场 ， 
进一步 加 剧 了 恶性 竞争 ; 恶性 竞争 致使 产品 售 价 下 降 , 物 价 
上 涨 又 增高 成 本 ,挤兑 效益 空间 ,效益 增幅 预测 在 15% 
以 下 。 

(拟稿 人 :中国 通用 机 械 工业 协会 李 多 英 】 
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水 尔 制造 业 拉 术 发 展 概述 


一 、 近 几 年 我 国 水 泵 制造 业 发 展 回 顾 

1. 泵 制造 企业 通过 搬迁 、 重 组 和 技术 改造 ,不 断 加 大 资 
本 投入 ,为 企业 快速 发 展 葛 定 了 物质 基础 

近 几 年 ,中 国 通用 机 械 工 业 协 会 泵 业 分 会 会 员 单 位 中 
有 20% 左右 的 企业 进行 了 整体 搬迁 或 技术 改造 。 通 过 整体 
股 迁 或 技术 改造 ,购置 先进 加 工 设 备 、 检 测 设备 ,新 建 或 扩 
建 试验 回路 ,提高 了 泵 制造 企业 的 装备 水 平 ,为 企业 的 技术 
发 展 葛 定 了 物质 基础 。 

沈 鼓 集团 核电 泵 业 有 限 公司 根据 核电 用 和 泵 的 特点 和 要 
求 ,利用 近 三 年 时 间 ,投资 8.5 亿 元 打造 世界 一 流 的 核 泵 生 


































































































并 购 之 风 。2011 年 2 月 , 利 欧 股份 以 2. 98 {CIC MA AG HE 
业 100% 的 股权 ,正式 进入 电力 用 泵 市 场 。12 月 , 利 欧 股份 
收购 无 锡 市 锡 泵 58% 的 股权 , 锡 泵 成 为 利 欧 股份 的 控股 子 
公司 , 利 欧 股份 以 此 进入 水 利水 务 用 泵 市 场 。2012 年 2 月， 
利 欧 股 份 收 购 大 连 华 能 耐酸 泵 厂 100% 的 股权 ,公司 正式 进 
入 石化 泵 市 场 。 此 外 ,公司 在 湘潭 投资 5 亿 元 建立 工业 泵 
生产 基地 ,以 大 型 立 式 斜 流 泵 、 轴 流 泵 、 中 开 双 吸 离心 泵 、 多 
级 离心 人 汞 、 漆 浆 泵 、 脱 硫 泵 、 耐 腐蚀 化 工 泵 及 铝 业 工艺 流程 
泵 为 主导 产品 ,产品 线 涵盖 20 多 个 产品 系列 。 

圳 软 五 二 五 泵 业 有 限 公 司 是 中 国 兵 器 集团 下 属 公司 ， 

















































































































产 制造 基地 ,建成 了 2.4 77 m? 的 机 加 工 车 间 , 配 置 了 意 大 
利 制造 的 6m 立 式 车 铣 中 心 , p 200mm, p 160mm, p 130mm 
链 铣 加 工 中 心 ,五 轴 加 工 中 心 ; 德国 制造 的 2.65m We hE BE 
加 工 中 心 . 重 型 卧 式 车 铣 加 工 中 心 以 及 大 型 龙门 式 三 坐标 
测量 仪 等 先进 加 工 和 检测 设备 。 建 造 了 第 三 代 核 技术 的 
AP1000 主 泵 试验 台 、 二 代 改 进 技术 的 主 泵 试验 台 和 核 二 
级 /三 级 泵 试验 台 等 大 型 试验 台 位 ,能 够 进行 核 主 泵 冷 、 热 
态 试验 , 核 二 级 /三 级 泵 冷 、 热 态 及 热 冲击 试验 。 

大 了 耐 泵 业 有 限 公司 在 大 连 市 政府 的 支持 下 ,投资 2 亿 
元 在 大 连 “ 双 D 港 ?建设 总 占 地 面积 15 万 m 的 和 泵 业 园区 ， 
大 了 耐 泵 业 及 5 家 合资 企业 迁 入 园区 。 该 泵 业 园区 集 现代 化 
的 装备 和 建筑 于 一 体 ,拥有 全 新 的 厂房 、 先 进 的 数控 加 工 设 
备 、 试 泵 站 和 铸造 车 间 等 。 

上 海 凯 泉 泵 业 ( 集团 ) 有 限 公 司 是 集 设计 、 生 产 、 销 
泵 、 给 水 设备 及 泵 用 控制 产品 的 大 型 综合 性 集团 公司 ,总 资 
产 达 25 亿 元 ,在 上 海 \ 浙 江 、 河 北 、 辽 宁 、 安 徽 等 地 9 
企业 、5 个 工业 园区 ,总 占 地 面积 近 67 万 m ,生产 用 建筑 本 
RUE 35 Fm? 。 近 两 年 ,在 巩固 现 有 产品 的 基础 上 ,积极 拓 
展 新 的 领域 。 为 了 开发 火电 、 核 电 用 泵 ,公司 投资 约 4 亿 元 
建设 了 重型 装配 车 间 , 建 成 核 二 级 泵 冷 、 热 冲击 及 性 能 试验 
台 。 同 时 ,为 了 满足 核电 用 泵 、 火 电 用 泵 的 高 精度 加 工 
求 , 公 司 从 国外 进口 了 大 量 先 进 的 加 工装 备 , 如 Profi- 
mill400/100 -了 六 轴 五 联动 龙门 键 铣 加 工 中 心 、 九 轴 五 联动 
落地 链 铣 加 工 中 心 、AC46TM - 4000 重型 高 精 立 式 车 铣 加 
工 中 心 、TRT314HS 六 轴 五 联动 加 工 中 心 .2.5Sm 重型 高 精 立 
式 车 铣 中 心 等 。 这 些 先 进 的 加 工装 备 将 全 面 提 升 凯 泉 集团 
的 加 工 制造 能 力 和 加 工 制造 水 平 ,将 保障 核电 、 火 电 用 泵 的 
加 工 质量 。 

浙江 利 欧 股份 有 限 公司 主要 以 民用 水 泵 为 主导 产品 ， 
产品 涵盖 家 用 泵 、 楼 宇 用 泵 、 花 园 泵 、 暧 通用 泵 和 排污 泵 五 
大 主要 行业 。 从 2011 年 开始 , 利 欧 股份 在 行业 内 掀起 一 上 股 
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主要 从 事 耐 磨 特种 工业 和 泵 及 特种 钢 铸 件 的 研发 .制造 和 销 
售 ,是 我 国 特种 泵 的 主要 生产 企业 之 一 ,也 是 国内 率先 开发 
燃 煤 电厂 烟 气 脱硫 专业 泵 的 生产 厂家 之 一 。 产 品 主要 应 用 
于 磷 化 工 、 火 电 、 石 油 化 工 、 采 矿 冶 金 及 核 工 业 等 行业 。 
2009 年 ,公司 征地 3.6 万 m*(54 亩 ) ,建成 泵 装配 及 测试 厂 
房 、 科 研 楼 等 建筑 ,新 增 工艺 设备 101 台 ( 套 ) ,形成 年 12 000 
台 泵 的 机 加 、 装 配 、 试 验 能 力 ,项目 总 投资 合计 34 571 万 元 。 
2011 年 ,公司 又 征地 38.1 万 m (572 亩 ) 建设 新 项 目 ,项 目 
投资 6 亿 元 ,总 建筑 面积 达 135 258m’ ,于 2012 年 4 月 开工 ， 
预计 2014 年 完工 投产 。 项 目 包 括 新 建 加 工厂 房 、 装 配 测试 
厂房 、 铸 造 厂房 等 设施 ,新 增 主要 工艺 设备 286 台 ( 套 ) ,其 
中 ,研发 中 心 设备 12 台 ( 套 ) .铸造 生产 设备 142 台 ( 套 ) .加 
工 生 产 设 备 54 AE) 、 装 配 测试 设备 78 台 ( 套 ) ,可 形成 年 
产 8 600 台 渣 浆 泵 、 石 化 用 泵 和 核 二 级 /三 级 泵 的 生产 能 
企业 年 销售 收入 将 增加 10 亿 元 。 

除 此 之 外 ,湖南 湘 电 长 沙 水 泵 有 限 公 司 `、 上 海 阿波 风机 
械 股份 有 限 公 司 、 重 庆 水 泵 三 有 限 责任 公 司 、 中 国有 色 ( 沈 
阳 ) 泵 业 有 限 公 司 、 山 东 双 轮 股 份 有 限 公 司 、 山 东 长 志 泵 业 
有 限 公 司 等 许多 泵 制造 厂 都 进行 了 搬迁 或 技术 改造 ,提高 
了 技术 装备 水 平 ,为 企业 快速 发 展 葛 定 了 物质 基础 。 通 过 
企业 的 搬迁 和 技术 改造 ,当前 许多 泵 制造 企业 的 装备 已 经 
超越 国外 知名 泵 类 生产 企业 的 装备 水 平 ,为 下 一 步 技术 创 
新 ` 企 业 做 大 做 强 提供 了 物质 保证 。 

伴随 民营 和 泵 制造 企业 的 不 断 壮 大 ,和 泵 行业 重组 、 并 购 可 
能 成 为 下 一 阶段 许多 民营 企业 做 大 做 强 的 一 个 方 

2. 新 产品 不 断 涌 现 

在 中 央 提 出 “建设 创新 型 国家 ”的 方针 指导 下 , 泵 制造 
企业 根据 自身 的 特点 ,在 国家 重大 装备 项 目 需 求 的 带动 下 ， 
坚持 产 、 学 、 研 、 用 相 结 合 的 发 展 道路 ,自主 研发 一 系列 新 产 
品 ,填补 了 国内 重大 项 目 用 泵 的 空白 ,为 国民 经 济 发 展 做 出 
了 贡献 。 
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(1) 火力 发 电 用 和 泵 发 展 状况 。 近 几 年 ,由 于 发 电 设备 企 
业 的 制造 技术 水 平 不 断 提高 ,再 加 上 国家 节能 减 排 的 要 求 ， 
火电 机 组 单机 容量 在 不 断 扩大 ,由 20 世纪 80 年 代 的 单机 
容量 200MW 机 组 ,发 展 为 90 年 代 的 单机 容量 300MW 机 
组 ,又 发 展 成 为 单机 容量 600MW 亚 临界 机 组 。 从 2002 年 
华能 沁 北 电厂 第 一 台 国 产 超 临 界 600MW 机 组 开始 ,经 过 近 
10 年 时 间 ,600MW 超 临 界 或 超 超 临 界 机 组 现 已 经 成 为 火力 
发 电 主导 机 组 。 据 统计 ,当前 国内 600MW 超 临 界 或 超 超 临 
界 机 组 有 300 多 台 ,1 000MW 超 超 临 界 机 组 已 达到 44 台 。 
在 2008 年 以 前 , 超 临界 机 组 锅炉 给 水 泵 芯 包 全 部 为 进口 世 
包 , 国 内 泵 制造 企业 只 生产 泵 外 简体 。2008 年 以 后 ,在 借鉴 
国外 技术 的 基础 上 ,通过 自主 创新 ,国内 泵 制造 企业 已 经 能 
够 生产 600MW 超 临界 机 组 给 水 泵 蕊 包 , 现 正在 许多 电厂 运 
行 。 当 前 ,国内 350MW 超 临 界 机 组 锅炉 给 水 泵 芯 包 已 全 部 
实现 国产 化 ,600MW 超 临界 机 组 中 50% 左右 采用 国产 世 
包 , 并 且 国产 化 率 以 每 年 10% 以 上 的 速度 在 增加 。 国 内 
1000MW 超 超 临界 火电 机 组 锅炉 给 水 泵 蕊 包 尚 全 部 采用 进 
口 产品 。 

上 海 电力 修造 总 广 有 限 公司 经 过 两 年 多 时 间 的 自主 研 
发 ,通过 水 力 模型 设计 计算 、 泵 体 结构 强度 校 核 及 重点 关键 
技术 攻关 ,自主 研制 的 首 台 给 水 泵 样机 已 经 完成 试制 及 性 
能 试验 。 其 技术 参数 和 性 能 指标 经 性 能 试验 检测 , 均 已 达 
到 世界 先进 水 平 。 在 不 久 的 将 来 ,1 OOOMW 超 超 临界 火电 
机 组 锅炉 给 水 泵 一 定 会 用 上 国产 芯 

( 2) 核电 用 泵 发 展 状 况 。 经 国家 环保 部 公示 ,当前 有 资 
质 生产 核 级 泵 的 企业 共有 16 家 。 在 国家 核电 用 泵 国产 化 
政策 的 推动 下 ,经 过 近 几 年 研发 ,二 代 改 进 技术 所 用 核 二 级 
泵 、 核 三 级 泵 已 全 部 研发 完成 ,并 通过 了 国家 相关 部 门 鉴 
定 。 国 内 生产 的 核 二 级 泵 、 核 三 级 泵 均 有 依托 项 目 。 安 全 
过 喷 淋 泵 、 低 压 安 注 泵 、 上 充 泵 、 设 备 冷 却 水 泵 、 重 要 厂 用 水 
泵 、 常 规 岛 蜗 壳 式 海水 循环 泵 以 及 凝结 水 有 泵 均 已 批量 生产 。 

沈 鼓 集团 核电 泵 业 有 限 公 司 经 过 4 年 的 时 间 , 先 后 研 
制 成 功 核 二 级 安全 壳 喷 淋 有 泵 、 余 热 排 出 泵 、 电 动 辅助 给 水 
泵 、 低 压 安 注 泵 、 上 充 泵 和 核 三 级 设备 冷却 水 泵 、 重 要 厂 用 
水 泵 ,其 中 ,为 百 万 千瓦 核电 机 组 生产 的 低压 安 注 泵 、 安 全 
ERRE TF 2011 年 年 初 发 往 现 场 。 当 前 , 除 上 充 泵 、 常 
规 岛 主 给 水 泵 没有 订单 外 ,所 研制 的 核 二 级 泵 、 核 三 级 泵 均 
有 合同 订单 。 

重庆 水 泵 厂 有 限 责 任 公司 经 过 5 年 多 的 时 间 , 先 后 研 
制 成 功用 于 百 万 千瓦 级 压 水 堆 核 电站 的 水 压 试 验 泵 和 上 充 
泵 样机 ,并 通过 了 专家 鉴定 。 从 2011 年 开始 ,上 充 泵 相继 



























































































































































































































































































































































































































































































































































给 水 泵 前 置 泵 由 公司 独立 生产 。 公 司 于 2010 年 12 月 获得 
巴基斯坦 恰 希 玛 300MW 核电 厂 工 程 C3/C4 号 机 组 常规 岛 
主 给 水 泵 合同 , 现 已 安装 运行 。 为 恰 硕 玛 核电 三 提供 的 主 
给 水 泵 组 研制 成 功 并 批量 生产 ,结束 了 核电 厂 常规 岛 主 给 
水 泵 组 一 直 依 赖 进口 的 局 面 ,对 百 万 千瓦 核电 厂 常规 岛 主 
给 水 泵 研制 打下 了 基础 。 

上 海 阿 波 罗 机 械 股份 有 限 公 司 是 国内 常规 岛 循环 水 泵 
主要 生产 厂家 ,国内 第 一 台 百 万 千瓦 核电 和 常规 岛 混凝土 蜗 
这 海水 循环 俏 是 由 该 公司 生产 的 ,并 于 2011 年 6 月 发 往 福 
清 核电 厂 , 现 该 公司 海水 循环 泵 已 批量 生产 。 除 此 之 外 ,经 
过 近 两 年 研发 攻关 ,公司 的 核电 站 汽 动 辅助 给 水 泵 、 重 要 厂 
水 泵 、 设 备 冷却 水 泵 、 乏 燃料 水 池 冷 却 泵 、 硼 酸 输送 泵 、 化 
学 添加 剂 混 合 泵 、 循 环 水 过 滤 系 统 反 冲 洗 泵 及 常规 岛 效 结 
水 泵 相继 通过 了 国家 能 源 局 的 鉴定 。 
湖南 湘 电 长 沙 水 泵 有 限 公司 生 产 的 常规 岛 海 水 循环 泵 
样机 于 2010 年 2 月 通过 了 国家 鉴定 , 现 已 批量 生产 。2012 
年 2 月 ,公司 研制 的 第 三 代 核 技术 AP1000 余热 排出 泵 ( 核 
三 级 泵 ) 的 样机 通过 了 鉴定 。 余 热 排 出 泵 的 通过 鉴定 ,标志 
着 我 国 首 台 AP1000 余热 排出 泵 ( 核 三 级 泵 ) 人 研制 获得 成 
功 , 为 实现 我 国 AP1000 余热 排出 泵 的 国产 化 做 出 了 巨大 贡 
献 ,为 下 一 步 CAP1400 核电 站 余热 排出 泵 的 国产 化 奠定 了 
基础 。 

上 海 凯 果 泵 业 ( 集团 ) 有 限 公 司 早 在 2010 年 就 建成 核 
二 级 泵 冷 、 热 态 性 能 试验 台 , 并 顺利 通过 了 功能 评审 验收 。 
2010 年 11 月 ,公司 研制 的 HGA75 -8 型 核 二 级 高 压 安 注 泵 
获得 了 巴基斯坦 恰 希 玛 项 目 C3/C4 号 机 组 的 订货 合同 。 
2011 年 8 月 ,公司 的 百 万 千瓦 核电 机 组 党 规 岛 主 给 水 泵 ( 含 
前 置 泵 ) 和 1 OOOMW /660MW 超 超 临界 火电 机 组 高 压 锅炉 
给 水 泵 ( 含 前 置 泵 ) 设计 方案 通过 了 由 中 国 机 械 工业 联合 会 
组 织 的 专家 评审 。2011 年 10 月 ,用 于 百 万 千瓦 核电 机 组 的 
上 充 泵 和 主 给 水 有 泵 ( 二 代 加 、AP1000 两 种 型 号 ) 完成 模型 泵 
制作 。2012 年 2 月 ,国家 能 源 局 委托 中 国 机 械 工 业 联合 会 
组 织 相 关 专 家 见证 RNS150 -560 型 第 三 代 核 技术 AP1000 
余热 排出 泵 样机 的 热 态 试验 ,并 通过 了 鉴定 。 当 前 ,公司 为 
百 万 千瓦 级 ( 二 代 改 进 型 ) 核电 站 配套 的 安全 壳 喷 淋 泵 、 余 
热 排出 泵 、 消 防 泵 、 重 要 厂 用 水 泵 、 设 备 冷却 水 有 泵 ( 单 吸 、 双 
吸 两 种 ) .常规 岛 凝 结 水 泵 已 完成 样机 试制 ,低压 安 注 泵 也 
完成 模型 试验 。 

大 连 深 蓝 泵 业 有 限 公 司 在 2009 年 被 确定 为 我 国 首 台 
(E) 第 三 代 核 技术 EPR 广东 台山 核电 站 设备 冷却 水 泵 供 
货 单位 ,设备 冷却 水 泵 现 已 交 货 。 该 泵 为 台山 EPR 唯一 国 
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在 阳江 ` 田 湾 核电 项 目 获 得 订单 ,当前 该 公司 已 批量 生产 上 











产 核 三 级 和 泵 。2011 年 5 月 ,公司 研制 的 核 二 级 余热 排出 泵 、 











充 泵 ,结束 了 上 充 泵 产品 被 国外 公司 垄断 的 历史 。 该 公司 
也 是 国内 唯一 同时 获得 容积 泵 和 离心 稍 核 二 级 设计 、 制 造 
资格 的 厂家 。 

上 海 电 力 修 造 总 三 有 限 公司 研 制 成 功 我 国 首 台 
AP1000 核电 站 常规 岛 给 水 有 泵 组 前 置 泵 ,并 于 2008 年 与 国 
外 公司 合作 获得 海 阳 核 电厂 主 给 水 泵 组 的 成 套 供 货 ,其 中 
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安全 沉 噶 淋 泵 、 低 压 安 注 泵 的 样机 通过 了 国家 级 鉴定 。 

除 此 之 外 ,大 耐 泵 业 有 限 公司 也 是 国内 较 早 进 入 核电 
泵 领域 的 厂家 之 一 ,山东 长 志 泵 业 有 限 公 司 为 巴基斯坦 恰 
希 玛 项 目 C3/1C4 号 机 组 提供 了 多 种 非 核 级 泵 类 产品 。 

(3) 石油 化 工 用 泵 发 展 状 况 。 自 20 世纪 80 年 代 我 国 
引进 “ 德 土 古 ” 法 煤 制 气 工 艺 以 来 , 固 液 两 相 流 输送 用 有 泵 一 
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直 为 国外 公司 所 垄断 ,价格 很 高 。 





限 公司 坚持 产 、 学 、 人 研 相 














BAEC 


大 连 深 蓝 泵 业 有 限 公 司 经 过 近 20 多 年 的 发 
国内 最 大 的 化 工 流程 泵 制造 商 之 一 。 作 为 国 
制造 企业 ,大 连 深蓝 泵 业 有 
研发 ,人 研制 了 多 种 石化 装置 用 泵 ,填补 了 国内 空白 。 
中 石油 、 中 石化 及 中 海 油 的 A 类 产品 
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置 中 的 核心 设备 之 一 。 除 此 之 外 ， 
量 隔膜 泵 。 中 国有 色 ( 沈阳 ) RATA 
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口 产 品 ,为 国 





国有 色 ( 沈阳 ) Ae ale 
的 发 展 道路 ,经 多 年 研究 ,自主 
创新 ,开发 成 功 大 流量 、 高 压力 的 第 三 代 双 饶 双 作用 、 三 饶 
单 作 用 系列 隔膜 泵 。 当 前 ,隔膜 泵 








都 需要 进口 。 液 化 天 然 气 
超低温 友 100% 依赖 进口 ， 








































































































(LNG) 输送 等 装置 用 的 低温 泵 、 
主要 原因 是 国内 材料 满足 不 了 低 


























j 的 多 相 泵 90% 以 上 为 进口 产品 ， 
RKI 











的 隔膜 泵 80% 以 上 为 进 











口 产品 。 石 油 化 工装 置 用 泵 已 经 成 为 我 国 重大 装备 制造 项 







































































约 我 国 泵 制造 业 快 速 发 展 的 瓶颈 。 
1. 行 业 发 展 不 平衡 ,结构 性 矛盾 突出 , 同 质 化 现象 严重 


im 








EPEE h TE A tE F — A a I M 


\ 泵 行业 技术 创新 和 发 展 中 存在 的 问题 


泵 制造 企业 取得 了 长 足 发 展 ,但 
问题 还 没有 得 到 根本 解决 ,这 些 














温 要 求 。 油 气 混 输 装置 
已 经 成 为 煤化 工 成 套装 煤化 工装 置 中 的 高 压 水 ; 
隔膜 泵 还 广泛 应 用 于 氧 
E 离 水 煤 浆 管道 输送 也 需要 目 
E 产 的 高 压 隔膜 泵 之 一 。 
家 节约 大 量 外 汇 。 = 
展 , 已 成 为 尽管 这 几 年 我 国 许多 
国内 民族 品牌 泵 是 行业 发 展 过 程 中 的 许多 
限 公司 通 过 多 年 技术 创新 、 自 主 问题 将 成 为 制 
公司 是 
E 力 供应 商 。 近 几 年 ， 泵 作为 通用 机 械 , 具 












































为 千 万 吨 级 炼油 厂 提供 数 百 台 技术 含量 较 高 的 石油 化 工 流 
程 泵 ,为 国内 首 套 100 万 t/a 乙烯 提供 许多 低温 泵 。 公 司 产 


























品 广泛 应 





名 度 ,不 仅 得 到 了 国 





























多 等 国 的 多 套 煤 头 、 气 头 化 


内 市 场 








j 于 化 工行 业 , 尤 其 是 在 煤化 工行 


上 有 较 高 的 知 








的 认可 ,还 为 巴 基 





斯 坦 、 越 南 、 缅 








务 。 该 公司 
企业 。 








是 煤化 工装 置 








国内 第 一 的 民 








JR 





工装 置 提 供 了 优质 的 产品 和 服 


族 品牌 、 领 军 


大 连 深蓝 泵 业 有 限 公 司 从 2006 年 开始 研制 低温 液体 
泵 ,经 过 5 年 的 时 间 , 已 完成 低温 液体 泵 的 技术 储备 工作 ， 











完全 具备 为 10 H m/h 以 下 空 分 装 
































置 配 套 的 实力 。2011 年 














5 月 ,中 国 机 械 工业 联合 会 在 大 连 组织 召 开 大 连 深蓝 泵 业 











INF 


AB 





公司 和 山东 华 鲁 恒 升 化 工 股份 有 限 公 司 联合 研制 的 立 








式 多 级 低温 液 氧 泵 鉴定 会 


绩 ,除了 为 客 
除 此 之 外 


修 服务 。 





,大 化 肥 装 置 





,产品 通过 了 鉴定 。 
的 低温 液体 泵 在 石化 及 煤化 工 项 目 上 已 取得 许多 应 











一 | 


该 公司 研制 




















多 ,各 企业 情况 参差 不 齐 。 





家 统计 局 统计 资料 显示 ,3 





造 企 业 近 3 000 多 家 ,其 中 


业 近 万 家 ,人 数 多 则 几 千 人 , 少 则 几 十 人 ,甚至 几 个 人 。 国 





量 大 面 广 的 特点 。 当 前 ,全 国 发 











电量 的 20% ~ 25% 用 于 驱动 各 种 水 和 泵 。 由 于 水 和 泵 种 类 繁 





初步 统计 ,全 国 各 种 水 泵 制造 企 

















FE 营业 务 收 入 在 500 万 元 的 泵 制 
主 营 业务 收入 在 2 000 万 元 以 上 


的 泵 制造 企业 有 1100 多 家 。 在 1 100 多 家 企业 中 ,生产 清 














水 泵 ( 用 于 城市 供水 、 高 楼 


家 , 占 整个 泵 生产 厂家 的 80% 左右 。 生 产 石化 
,能 够 生产 1000 万 t/a 或 以 上 主要 炼油 装 





有 200 多 家 ,其 中 





给 水 、 污 水 处 理 、 农 业 排 灌 ) 的 厂 
| HE HY lb 


























FP TAS AR IMAR R 






































300MW 火 








电机 组 





焦 泵 的 厂家 不 超过 10 家 。 生 产 





电站 ( 含 小 火电 机 组 ) 用 泵 的 有 100 多 家 ,其 中 ,能 够 生产 
上 锅炉 给 水 泵 的 厂家 只 有 6 家 ; 能 够 生 








BHR 核 二 级 、 核 三 级 ) 的 只 有 十 几 家 ,而 能 够 生产 核 











j 业 








户 提供 整 机 的 配套 外 ,还 承接 低温 液体 泵 的 维 
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FRAY 











FABE W 





油 加 氧 高 温 / 高 压 液 力 透 平 及 百 
HRD , 现 已 批量 生产 。 

















RE ARVER HE 
,研制 了 30 H t/a 磷酸 装置 
I nt A 


ay 
TH 





1 000MW 火 














EHLI A 














主要 的 特种 泵 制 






































FAS fe FS P Be Fe YR BR FR 
万 吨 乙 烯 装置 











j 急 冷水 








造 企业 , 近 两 


| LHZ1500 立 式 轴 流 泵 和 
LC900/1150 循环 泵 ,产品 均 


百代 了 进口 产品 。 当 前 ,公司 的 磷 化 工 用 泵 市 场 占有 率 











70% 左右 Ht 


沈阳 工 
研发 的 用 于 加 氧 装置 中 
油 ` 柴 油 纯度 ,替代 了 进 

除 此 之 外 ,山东 双 轮 股份 有 限 公司 研发 的 半 贫 甲 
高 温 高 压 离心 泵 也 在 煤化 工 项 目 上 替代 了 进 
科技 股份 有 限 公司 生产 的 SN 


新 产品 。 














BEAY 


因 气 脱硫 泵 市 场 占有 率 40% 左右 。 


业 泵 制造 有 限 公司 与 中 石化 洛阳 工程 公司 共同 








虽然 近 几 年 石油 化 工装 置 











化 工装 置 


























循环 加 氢 液 相 循 环 ; 
口 产 品 。 


He FN EA A 












































] 泵 取得 较 大 的 发 
E 产 ,但 是 ,我 国 许多 泵 类 


泵 ,提高 了 汽 





醇 泵 、 
口 产品 ; 博 








系列 泵 被 评 为 山东 省 科技 创 


展 ,80% 














产品 还 远 远 满足 不 了 石化 行业 快速 发 展 的 需求 ,大 量 石 化 


泵 仍 依赖 国 








外 进口 。 


石油 炼 化 装置 








] 大 功率 

















E, WER ME 











R JIE D M 


装置 大 功率 高 压 液 力 透 平 、 高 速 切 线 泵 


主 泵 的 厂家 当前 国内 只 有 





4 家 。 据 相关 专家 统计 ,2004 ~ 


2009 年 ,水 泵 行业 销售 收入 集中 度 由 2004 年 的 24.5% 下 降 





到 19.5%; 水 泵 行业 资产 集中 度 








由 23% 下降 到 18.3% ,水 








泵 行业 利润 集中 度 由 41. 7% 下 降 到 25. 2% 。 集 中 度 的 下 





























降 , 说 明 重 复制 造 、 重 复 建设 \ 同 质 化 现象 非常 严重 ,从 而 加 
剧 了 行业 内 企业 的 恶性 部 人 

















, 拉 低 了 行业 内 企业 的 租 利 能 








力 , 与 此 相反 ,许多 装置 上 的 高 技术 含量 泵 类 产品 则 需要 大 


进 





Ho 


Wi 





2. ERATZ , RER RERE. 





在 20 世纪 80 年 代 之 





术 , 行 业 技术 和 产品 开发 


立 的 研究 所 做 技术 支撑 。 
许多 新 产品 ,培养 了 一 大 护 




















前 ,我 国 没有 大 规模 引进 国外 技 
E 要 依靠 泵 行业 主导 厂 和 相对 独 
在 这 个 时 期 , 泵 行业 自主 开发 了 
优秀 的 技术 人 才 。 从 80 年 代 后 



























































期 开始 ,我 国 大 规模 引进 国外 技术 。 如 沈阳 水 泵 三 引 进 了 





德国 KSB 锅炉 给 水 泵 制造 技术 、 日 本 在 原 公司 立 式 斜 流 泵 
制造 技术 、 美 国 BJ 公司 化 工 流程 泵 制造 技术 、 英 国 M+P ZS 














司 海上 油 





化 工 泵 生产 技术 。 技 术 的 引进 











田 泵 制造 技术 ,大 耐 泵 业 有 限 公司 引 进 了 苏 尔 寿 








E 动 了 我 国 泵 行业 的 技术 发 








展 ,也 使 许多 企业 逐渐 走 上 了 以 转化 国外 技术 为 主 的 技术 





发 展 道路 。 国 家 虽然 提出 











了 “引进 、 消 化、 吸收 、 创 新 ”的 发 





展 方针 ,但 在 实际 执行 过 程 中 却 是 引进 的 多 ,真正 消化 吸收 


的 少 ,并 且 放 弃 了 自 








我 创新 。 缺 乏 自 主创 新 ,大 量 依靠 引 





21 


中 国 通用 机 械 工业 年 鉴 2012 





进 ,对 技术 人 才 培 养 和 发 展 十 分 不 利 ,技术 创新 、 技 术 领 军 
人 才 十 分 短缺 。 特 别 是 国家 职能 机 构 改革 之 后 ,行业 研究 
所 划 归 企业 管理 ,不 再 承担 行业 服务 职能 ,再 加 上 科研 经 费 
缺乏 ,人 才 严 重 流失 ,研究 所 的 研发 创新 能 力 已 大 幅 削 弱 ， 
行业 可 持续 发 展 受 阻 。 

3. 科研 经 费 投 入 不 足 , 基 础 研究 严重 滞后 

泵 的 设计 仍然 是 以 半 理 论 半 经 验 的 方法 为 主 ,因此 ,经 
验 的 积累 显得 尤为 重要 。 由 于 科研 经 费 投入 不 足 , 许 多 泵 
生产 企业 不 设 专门 的 研发 机 构 ,缺乏 原始 创新 ,水 力 模型 设 
计 、 泵 结构 设计 、 材 料 选择 等 方面 只 停留 在 相互 测绘 仿制 、 
消化 吸收 类 比 国外 水 泵 产品 ,基础 研发 严重 滞后 。 国 家 要 
求 科 研 经 费 的 投入 至 少 要 达到 销售 额 的 3% ~5% 。 当 前 ， 
每 年 科研 经 费 投 入 能 够 达到 销售 额 3% 的 只 有 很 少 的 几 家 。 
绝 大 部 分 泵 制造 企业 是 中 、 小 型 企业 甚至 微型 企业 ,由 于 各 
种 原因 ,有 些 企业 连 基 本 的 技术 人 员 都 很 缺乏 ,根本 谈 不 上 
产品 开发 ,更 谈 不 上 自主 创新 。 

4. 国家 对 泵 类 产品 进口 无 序 管理 ,在 客观 上 造成 许多 
企业 创新 能 力 下 降 
国内 许多 和 泵 制造 企业 已 经 研发 出 能 够 替代 进口 的 产 
品 ,并 通过 了 国家 相关 部 门 的 鉴定 ,但 由 于 体制 、 机 制 原因 ， 
许多 泵 的 用 户 根 本 不 用 国产 泵 产品 。 许 多 国内 能 够 生产 的 
泵 类 产品 仍 在 大 量 进口 ,这 对 泵 制造 业 的 发 展 十 分 不 利 。 

三 \ 我 国 水 泵 制造 业 的 技术 创新 和 发 展 方向 

(1) 建立 一 个 统一 为 泵 行业 服务 的 研究 机 构 ,统筹 规划 
行业 布局 ,避免 重复 、 盲 目 建设 ,加 速 产 品 升级 换代 。 在 国 
家 重大 装备 项 目 带动 下 ,有 泵 制造 企业 已 经 进入 快速 发 展 阶 
段 。 据 相关 专家 统计 ,每 年 泵 制造 企业 产值 已 达 1 000 亿 元 
左右 ,而 据 Mcllvaine 国际 咨询 分 析 , 全 世界 2011 年 泵 的 需 
求 量 为 380 亿美 元 ,我 国 市 场 泵 类 产品 销售 人 额 已 占 全 球 市 
场 的 40% 以 上 。 面 对 如 此 巨大 的 市 场 需求 ,以 及 上 万 家 水 
泵 制造 厂家 , 竞 然 没 有 一 个 可 为 行业 提供 技术 服务 的 专门 
研究 机 构 。 建 立 一 个 为 整个 泵 行业 服务 特别 是 为 中 、 小 企 
有 务 的 研究 机 构 势 在 必 行 。 
(D) 加 大 泵 行业 人 才 培 养 ,建立 一 支 集 一 流水 有 泵 设计 、 
创新 技术 开发 的 人 才 队 伍 。 建 立 完 善人 才 激 励 机 制 ,是 促 
进 技术 创新 的 原动力 。 应 大 力 加 强 科 技 人 员 队 伍 建 设 ,大 
胆 启 用 年 轻 人 到 重要 技术 岗位 任职 ,并 通过 科技 研究 和 技 
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ra 








术 攻 关 , 锯 炼 和 





设立 优秀 科技 成 果 奖 励 制 度 ,对 获得 国家 、 省 、 部 级 科技 进 
步 奖 的 项 目 应 给 予 奖励 。 男 外 ,应 该 为 科技 人 员 提 供 良好 





的 工作 、 生 活 环 


提高 队伍 的 科技 研发 和 创新 能 力 。 其 次 ,应 





























境 , 制 定 科技 管 理 . 收 入 分 配 、 职 称 晋升 、 住 





房 分 配 、 人 才 培 养 等 一 系列 配套 政策 ,充分 调动 科技 人 员 的 


积极 性 和 创造 性 。 


(3) 加 快 以 
新 是 一 个 由 创 间 











企业 为 主体 的 技术 创新 体系 建设 。 技 术 创 
有 构思 的 形成 .开发 设计 、 中 间 试验 直至 生产 


























销售 管理 等 环节 组 成 的 连续 过 程 。 它 要 求 企业 必须 按 技术 


iW 











他 
协调 、 相 互 促 进 


= 





新 的 目标 建立 既 能 充分 发 挥 各 部 门 功能 ,又 能 实现 整体 





的 快捷 、 高 效 运行 机 制 , 以 及 最 佳 配置 企业 


资源 、 最 大 限度 激励 全 体 员工 创新 积极 性 、 能 动 性 的 管理 方 


式 。 所 以 ,创新 的 机 制 和 管理 是 企业 能 否 实现 技术 创新 的 




















关键 ,是 企业 技术 创新 的 灵魂 。 


(4) 加 强 企 








业 技术 研发 投入 ,坚持 产 `, 学 \ 研 \ 用 相 结合 ， 








及 时 把 创新 成 果 转 化 为 现实 生产 力 。 针 对 水 泵 制造 企业 
90% 以 上 规模 小 、 自 有 资金 有 限 、 无 力 做 大 突破 性 开发 项 目 
等 特点 ,政府 应 鼓励 企业 合作 、 合 并 与 兼并 ,不 断 提高 企业 的 


科研 开发 规模 。 












































一 方面 ,要 组 织 同行 业 企业 通过 多 种 形式 扩 














大 合作 规模 、 多 方 合作 搞 技术 创新 ; 男 一 方面 ,坚持 产 、 学 、 
研 `\ 用 相 结合 的 创新 道路 ,积极 鼓励 高 校 `, 科 研 院 所 等 以 技术 
入 股 的 形式 与 企业 联合 开发 应 用 新 技术 ,充分 发 挥 各 自在 人 
才 ` 设 备 和 资金 上 的 优势 ,以 提高 科研 与 开发 的 规模 和 力度 。 





(5) 大 力 加 















































强 知识 产权 保护 是 自主 创新 的 一 个 重要 前 

















担 。 一 个 企业 的 创新 技术 成 果 如 果 迅 速 被 别人 抄袭 和 复 

















制 ,创新 的 精神 


力度 ,加 大 培养 






































就 会 被 打击 ,创新 的 热情 将 会 被 抑制 。 因 








此 ,必须 通过 法 制 和 经 济 手段 加 大 对 侵犯 知识 产权 的 打击 








全 民 保 护 知识 产权 意识 ,引导 企业 提高 运 











扑 管理 和 保护 知识 产权 的 能 力 ,真正 建立 一 个 行 之 有 效 的 
知识 产权 保护 机 制 。 





在 我 国 国民 经 济 快速 发 展 的 带动 下 ,水泵 制造 业 在 “十 











一 五 "期 间 取得 





了 跨越 式 发 展 “十 二 五 ”乃至 “十 三 五 ”期 














间 , 仍 然 是 我 国 水 泵 制造 业 发 展 的 黄金 时 期 。 为 此 ,要 充分 
认识 自主 创新 对 企业 发 展 的 重要 性 、 紧 迫 性 ,坚持 以 科学 发 





























展 观 为 指导 ,以 技术 创新 为 依托 ,以 参与 国际 竞争 为 目标 , 夯 




















实 基 础 , 真 抓 实干 ,推动 我 国 水 泵 制造 业 再 上 一 个 新 台阶 。 
(拟稿 人 :中国 通用 机 械 工 业 协 会 泵 业 分 会 李 树 斌 ) 














工艺 气 用 螺杆 压缩 机 市 场 发 展 趋势 


一 、 行 业 发 展 概述 
20 世纪 70 年代, 我国 石油 化 工 工业 大 发 展 之 后 , 逐 
步 开 发 了 一 批 为 石油 化 工装 置 配套 的 专用 压缩 机 ,如 大 化 
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肥 装 置 专用 压缩 机 、 乙 烯 装置 用 “三 机 ”以 及 特殊 稀有 气体 
压缩 机 等 。 这 些 压缩 机 通常 对 材料 密封 ` 工 艺 的 适应 性 有 

















特殊 的 要 求 。 





专文 








在 国内 压缩 机 行业 稳步 发 展 的 基础 上 ,国内 螺杆 压缩 
机 无 论 是 研发 设计 能 力 还 是 生产 制造 水 平 都 在 逐步 提高 ， 
下 游 应 用 领域 也 日 渐 广 泛 , 各 个 应 用 领域 对 压缩 机 的 特殊 
化 .专业 化 和 个 性 化 需求 也 日 渐 突 出 。 在 行业 技术 手段 不 
断 更 新 的 驱动 下 ,螺杆 压缩 机 行业 在 拓展 传统 应 用 领域 基 
础 上 ,其 产品 也 逐步 由 应 用 于 对 工作 介质 清洁 度 要 求 较 高 
的 传统 领域 向 对 工作 介质 清洁 度 要 求 相对 较 低 的 领域 发 
展 , 逐 步 从 最 初 的 用 于 煤气 压缩 扩展 到 石油 、 天 然 气 、 化 工 、 
化 肥 、 制 碱 等 石化 行业 的 特殊 气体 压缩 ,并 进一步 向 制药 、 
稀有 气体 分 离 等 行业 拓展 。 该 行业 已 逐步 形成 具有 独 具 特 
色 、 差 异化 的 “ 专 、 特 `\ 精 .新 等 工艺 气 用 螺杆 压缩 机 行业 。 
工艺 气 用 螺杆 压缩 机 作为 工艺 压缩 机 的 一 个 重要 组 成 
部 分 ,近年 来 ,在 强劲 需求 的 推动 下 ,持续 保持 了 快速 发 展 
态势 。 尤 其 是 伴随 国外 先进 制造 技术 和 国外 先进 设备 的 引 
进 以 及 与 国外 先进 管理 理念 的 融合 ,大 幅 提 升 了 国内 企业 
自身 的 研发 及 生产 技术 创新 能 力 ,不断 开发 出 高 附加 值 、 利 
用 新 能 源 以 及 节能 减 排 的 新 产品 。 工 艺 气 用 螺杆 压缩 机 同 
传统 工艺 气 用 压缩 机 相 比 ,具有 易 损 件 少 、 运 转 周期 长 、 耐 
液 .而 粉尘. 耐 焦油 、 输 气量 大 ,体积 小 基础 简单 、 安 装 方 
便 、 适 用 多 种 场合 .控制 调节 方便 等 优点 。 随 着 人 们 对 工艺 
气 用 螺杆 压缩 机 特点 认识 的 不 断 加 深 ,再 加 上 该 产品 国内 
市 场 价格 日 趋 平民 化 ,工艺 气 用 螺杆 压缩 机 取代 其 他 工艺 
压缩 机 ( 活塞 式 或 离心 式 工艺 压缩 机 ) 的 趋势 日 浙 明朗 。 特 
别 是 在 全 球 提倡 “节能 环保 ”和 我 国 推行 “ 低 碳 经 济 ” 的 背 
景 下 ,采用 高 效 节 能 的 工艺 气 用 螺杆 机 替代 其 他 类 型 工艺 
压缩 机 成 为 发 展 趋势 。 在 能 源 紧缺 .国家 日 益 重 视 可 用 资 
源 的 情况 下 ,人 迫切 需要 开发 一 些 特殊 工艺 气体 用 新 型 螺杆 
压缩 机 。 
当前 ,国家 已 将 煤层 气 、 天 然 气 的 采集 ` 液 化 运输 , 石 ; 



















































































































































































































































































均 价 的 迅速 提升 ,推动 了 行业 产值 的 稳步 增长 。 在 石油 、 化 
工 \ 煤层 气 天 然 气 、 制 药 以 及 其 他 稀有 气体 分 离 等 行业 对 
压缩 机 市 场 需求 日 渐 旺盛 的 情况 下 ,国内 工艺 气 用 压缩 机 
的 产量 和 销量 将 持续 稳步 增长 ,这 为 工艺 气 用 螺杆 压缩 机 
行业 的 快速 发 展 创造 了 有 利 条 件 。 

2. 工艺 气 用 螺杆 压缩 机 的 专业 化 定制 生产 模式 为 产品 
的 应 用 提供 了 质量 保证 

应 用 工艺 气 用 螺杆 压缩 机 时 ,需要 考虑 工艺 气体 的 特 
殊 化 学 性 质 和 压缩 机 的 运行 工 况 , 确 定 是 否 有 或 允许 气体 
在 压缩 过 程 中 产生 化 学 反应 ( 如 氯气 在 压缩 中 反应 会 毁坏 
压缩 机 ) 或 产生 聚合 ( 如 丁 二 烯 会 产生 橡胶 状 的 聚合 物 ) ， 
有 无 含 尘 或 固体 粒子 或 液体 ,是 否 对 压缩 机 产生 腐蚀 等 。 
以 便 选 择 压缩 机 零 部 件 的 相应 材料 ,确定 密封 方法 ,以 及 是 
否 采用 喷 入 液体 和 限 温 等 措施 。 因 此 ,工艺 气 用 螺杆 压缩 
机 属于 非 标 定制 化 单 件 小 批量 产品 ,基本 采用 一 机 一 套图 
的 定制 化 生产 模式 。 这 就 决定 了 企业 必须 具备 机 、 电 、 控 
制 、 容 器 \ 管 道 .结构 件 以 及 其 他 多 方面 的 专业 性 设计 人 才 
和 高 水 平 的 设计 制造 技术 ,同时 工艺 气 用 螺杆 压缩 机 也 不 
像 一 般 的 空气 动力 用 压缩 机 ,可 以 买 一 个 机 头 来 组 装 。 工 
艺 气 用 螺杆 压缩 机 需要 根据 不 同 的 工艺 气 参数 特性 , 选 配 
相应 的 转子 直径 以 及 相应 材料 、 转 速 和 密封 方式 等 。 

因此 ,通过 个 性 化 的 产品 设计 ,专业 化 的 定制 生产 模 
式 , 对 工 况 环境 进行 有 针对 性 地 设计 制造 ,才能 充分 发 挥 产 
品 功效 及 有 效 提高 产品 的 经 济 性 和 效益 性 , 才 可 以 更 好 地 
满足 客户 的 各 种 要 求 。 

3. 工艺 气 用 螺杆 压缩 机 对 传统 工艺 压缩 机 具有 明显 的 
替代 优势 

工艺 气 用 螺杆 压缩 机 与 传统 工艺 压缩 机 ( 如 活塞 式 和 
离心 式 工艺 压缩 机 ) 相 比 ,具有 明显 的 优势 ,凭借 其 产品 优 
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伴生 气 、 火 炬 气 、 石 化 尾气 的 回收 利用 纳入 重点 投资 建设 项 
目 , 这 对 工艺 气 用 螺杆 压缩 机 的 需求 将 迅速 增加 。 因 此 , 具 
备 经 济 高 效 、 节 能 环保 优势 的 工艺 气 用 螺杆 压缩 机 将 迎 来 
良好 的 发 展 机 遇 , 尤 其 是 在 煤层 气 的 抽 采 、 增 压 液 化 及 输送 
过 程 ,以 及 石油 伴生 气 、 火 炬 气 和 石化 尾气 等 可 燃 资 源 的 回 
收 利用 领域 ,工艺 气 用 螺杆 压缩 机 将 充分 突显 其 性 能 的 优 
越 性 和 地 位 的 重要 性 。 

= TMA RANI 

1. 压缩 机 行业 的 结构 调整 促进 了 工艺 气 用 螺杆 压缩 机 
的 快速 发 展 
根据 《中 国 通用 机 械 工业 年 鉴 》 的 统计 数据 ( 仅 限于 中 
国 通用 机 械 工业 协会 压缩 机 分 会 会 员 单位 ) 显示 ,近年 来 ， 
国内 压缩 机 行业 发 展 迅速 ,行业 产值 稳步 增长 ,年 均 增长 率 
超过 14% ,但 产品 产量 却 逐 年 下 降 , 年 均 降幅 超过 20%。 
可 见 , 压 缩 机 行业 正在 加 快 产品 结构 调整 步伐 ,逐步 由 传统 












































a 











































































































势 逐 步 替 代 了 部 分 传统 工艺 压缩 机 的 应 用 领域 ,并 有 逐步 
扩大 应 用 领域 的 趋势 。 

(1) 从 结构 上 看 ,工艺 气 用 螺杆 压缩 机 结构 简单 ,易于 
维护 ,体积 紧凑 , 零 部 件 和 旋转 件 比 较 少 ,只 是 对 转子 的 精 
度 要 求 比较 高 ; 磨损 小 ,由 于 转子 的 强度 都 比较 大 ,都 在 同 
一 临界 转速 下 运行 ,可 以 保持 转子 间 和 转子 与 过 体 间 留 有 
必要 的 间隙, 且 同 步 齿轮 间 的 间 际 小 于 转子 间 的 间 际 ,这 既 
可 以 保持 转子 具有 规定 的 适当 间隙 ,又 可 保证 不 发 生 接 触 
摩擦 ; 进 排 气 布置 比较 合理 ,气体 从 壳 体 上 部 进入 壳 体 下 部 
排出 ,有 利于 含 侍 随 气流 流出 ,不 沉积 于 转子 和 壳 体 内 部 ， 
而 且 转 子 旋转 时 ,具有 自 清理 粘 结 含 尘 的 功能 ; 壳 体 有 冷却 
夹 套 , 有 的 转子 轴 中 心 设 有 通 油 冷却 孔 ( 温度 高 于 176%C 
时 ) ,可 以 使 气体 保持 一 定 温度 不 变 。 而 传统 工艺 压缩 机 由 
于 各 零 部 件 的 加 工 都 需要 比较 大 型 加 工 设备 ,生产 成 本 较 
高 ; 受 压缩 机 列 间距 的 影响 ,维修 空间 比较 狭小 ,维修 困难 ; 
















































































































































































的 小 排 气量 压缩 机 向 大 排 气量 方向 发 展 ,由 中 低 端 产 品 向 
高 技术 含量 ` 高 附加 值 的 产品 方向 发 展 。 尤 其 在 2008 年 以 
前 ,螺杆 压缩 机 和 工艺 压缩 机 等 高 附加 值 产品 的 产量 年 均 
增长 速度 都 保持 在 20% 以 上 ,拉动 了 压缩 机 行业 单 台 产品 
































随 着 排 气量 要 求 的 增加 ,传统 的 加 压气 缸 直 径 不 断 加 大 ,这 
给 传统 的 加 压气 缸 套 的 加 工 工艺 带 来 严峻 挑战 ,如 果 没 有 
币 套 ,一 旦 向 体 镜面 发 生 磨损 ,就 只 能 更 换 整 个 气缸 体 ,经 
济 损失 较 大 ; 配 用 的 大 型 活塞 体 ,势必 加 大 其 支撑 环 的 摩擦 
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JI ,加 快 支撑 环 的 磨损 。 此 外 ,大 气 立 的 
要 工人 付出 较 大 的 劳动 强度 。 











(2) 从 设备 的 使 用 性 能 来 看 ,工艺 气 用 螺杆 压缩 机 适用 
性 强 , 对 伟人 尘 、 带 液 气 体 不 敏感 ,对 输送 的 气体 无 污染 ,可 输 

















送 分 子 量 为 14 ~90、 绝 热 指 数 为 1.2 ~1. 





安装 、 更 换 等 均 需 
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5 的 不 含水 滴 和 压 


缩 过 程 中 的 不 凝结 的 气体 ,输送 有 粘性 或 能 聚合 的 带 液 气 


体 ,允许 气体 的 含 侍 量 可 高 达 300mg/m* 














, 当 气 体 的 含 尘 粘 


结 在 转子 上 时 ,通过 齿 的 路 合 可 将 过 多 的 含 尘 除去 ,不 会 像 
传统 压缩 机 那样 粘 结 在 活塞 和 气 阀 上 ,也 不 会 粘 结 在 叶轮 
上 。 当 排出 压力 在 较 大 范围 变化 时 , 排 气 量 和 效率 变化 不 
大 ,工艺 气 用 螺杆 压缩 机 不 会 像 离心 式 压缩 机 那样 有 喘 振 



































区 ; 工艺 气 用 螺杆 压缩 机 的 使 用 


EA 
可 命 长 ， 














易 损 件 少 ,而 其 他 








矿 瓦 斯 ) 产量 将 达到 300 亿 m ,其 中 ,地 本 
井下 抽 采 达到 140 亿 m’, 








将 达到 562 














二 五 "期 间 煤 层 气 抽 


lim 








开发 160 AZ m’, 














点 矿区 规模 化 抽 采 工程 总 投资 
Z 元 ,是 “十 一 五 ”计划 目标 的 两 倍 多 。 预 计 "十 





采 量 的 年 均 增 长 速度 为 32% 左右 。 








煤层 气 抽 采 总 量 的 稳步 增长 ,为 煤 








提供 了 巨大 的 市 场 空间 。 
中 的 应 用 也 是 近 两 多 


























LZA 


FE 才 快速 发 展 起 来 














慨 气 用 螺杆 压缩 机 











螺杆 压缩 机 在 煤层 气 抽 采 
的 ,当前 还 处 于 起 步 
阶段 。 随 着 行业 的 发 展 ,保守 估计 ,到 2015 年 ,煤层 气 用 螺 
杆 压 缩 机 市 场 占有 率 将 达到 50% ,而 其 他 传统 煤层 气 用 压 
缩 机 的 市 场 占有 率 将 逐步 减少 。 























但 未 来 一 段 时 间 内 , 受 价 


格 和 气量 等 因素 制约 ,传统 压缩 机 仍 将 占有 一 定 市 场 份额 ， 





在 煤层 气 领 域 仍 将 保持 一 定 的 使 





传统 工艺 压缩 机 由 于 气 阀 \ 活 塞 环 等 都 是 易 损 件 ,特别 是 在 














气体 中 含有 煤 焦油 、 粉 人 尘 等 有 害 物质 时 ,其 使 




















寿命 更 是 大 











大 缩短 ,压缩 机 的 停机 率 大 大 增加 ,通常 要 配备 规格 复杂 、 
数量 繁多 的 备品 备件 ,并 要 求 设 有 一 个 备件 小 仓库 和 专业 














管理 人 员 。 工 艺 气 
而 传统 工艺 压缩 机 在 气体 中 
液 击 事故 。 此 外 ,在 噪声 方面 ,工艺 气 












































| 螺杆 压缩 机 的 密封 性 较 好 ,不 易 泄漏 ， 
含水 量 较 高 时 , 则 很 容易 发 生 
j 螺 杆 压缩 机 采用 全 


























封闭 隔 声 小 ,一 般 可 降 噪 20 ~25dB ,同时 对 压缩 机 内 喷 人 液 











体 也 可 达到 降 噪 的 效果 ,而 传统 工艺 压缩 机 的 噪声 则 


大 , 且 还 无 法 消除 。 


Ly bes 
Lae 











现在 , 随 着 对 螺杆 压缩 机 认识 的 不 断 加 深 ,工艺 气 用 螺 
杆 压缩 机 的 安装 、 调 试 ` 维 护 和 维修 的 技术 能 力 进 一 步 提 
升 ,其 产品 的 性 能 优势 越 加 明显 ,工艺 气 用 螺杆 压缩 机 正 日 
益 广泛 地 被 市 场所 认同 和 接受 ,在 一 些 特殊 的 工艺 流程 中 

















已 开始 采 












































层 气 用 水 环 式 压缩 机 
































压缩 机 市 场 占 有 率 为 8% 。 
三 \ 市 场 规模 及 发 展 预测 


近年 来 , 随 着 压缩 机 生产 




















国内 工艺 气 














压缩 机 发 展 迅 猛 ,2008 4 
台 ,2009 年 市 场 销 量 增 长 速度 有 所 放 缓 ,但 其 





有 比例 。 预 计 2015 年 , 煤 
5 场 占有 率 为 42% ,煤层 气 用 活塞 式 








ill tee BY AR OF AK ETT 








FE 市 场 销量 为 3 122 




















间 年 增 速 仍 





保持 在 5% 以 上 ; 2011 年 随 着 国内 经 济 的 快速 恢复 ,国内 


工艺 气 用 压缩 机 市 场 强势 

















大 关 。 随 着 工艺 气 晴 
求 的 日 益 迫 切 , 工 艺 气压 缩 机 行 汕 

















度 ,但 由 了 

















j 工 艺 气 用 螺杆 压缩 机 ,并 有 逐步 蔡 代 传统 工艺 
压缩 机 的 发 展 趋势 。 今 后 ,工艺 气 用 螺杆 压缩 机 处 理 的 工 
艺 气体 范围 将 持续 扩大 ,不 仅 包括 CO, 和 N, 等 惰性 介质 ， 
也 包括 H, He 等 轻 气体 ,同时 还 包括 一 些 化 学 性 质 比 较 活 
泼 的 气体 如 ( HCL Cl 等 ) 。 由 此 可 见 , 随 着 国内 工艺 气 用 
螺杆 压缩 机 设计 制造 技术 的 不 断 发 展 ,集中 于 少数 几 家 生 






































产 的 格局 也 将 会 被 打破 ,我 国 的 工艺 气 用 螺杆 压缩 机 行业 








迎 来 了 巨大 的 历史 发 展 机 遇 。 











4. 工 艺 气 
额 稳步 增长 
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螺杆 压缩 机 在 可 燃气 ( 煤层 气 ) 中 的 市 场 份 





在 可 燃气 方面 , 随 着 我 国 能 源 需 求 的 加 快 和 对 可 用 资 


源 的 重视 ,工艺 气 用 螺杆 压缩 机 也 将 获得 良好 的 发 展 时 机 ， 








尤其 在 煤层 气 抽 采 及 石油 伴生 气 、 火 炬 气 等 可 燃 资 源 的 回 
收 利用 领域 将 发 挥 重 大 作用 ,其 市 场 需求 将 日 益 提 升 。 特 
别 是 国家 高 度 重视 对 煤层 气 的 抽 采 ,严格 要 求 煤矿 企业 在 
































开矿 前 必须 对 煤层 气 进行 抽 采 ,煤层 气 

















的 含量 必须 达到 安 














全 标准 后 方 可 进行 采 煤 ,这 就 为 煤层 气 抽 采 用 工艺 气 用 螺 





























杆 压缩 机 提供 了 良好 的 市 场 和 发 展 前 景 。 


























“十 一 五 "期间 ,我 国 煤层 气 抽 采 量 








由 2006 年 的 32.7 





亿 m 迅速 增长 到 2010 年 的 75 亿 m ,年 : 





的 复合 增长 率 达 到 








23.1% © 








国家 能 源 局 日 前 发 布 的 《煤层 气 ( 煤矿 瓦 





斯 ) 开发 











利用 “十 二 五 ?规划 》 明 确 提 出 ,到 2015 年 ,我 国 煤层 气 ( 煤 
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回升 ,市 场 销量 突破 了 4 200 台 
E 缩 机 市 场 的 不 断 拓展 及 下 游 领 域 需 
/ 仍 将 保持 较 快 的 发 展 速 
行业 具有 和 较 高 的 进入 壁 对 ,一 般 企业 进入 面临 























一 定 难度 ,行业 还 难以 呈现 爆发 式 的 发 展 态 势 。 因 此 , 根 











据 近年 来 工艺 气 
“十 二 五 4 


























间 ,国内 工艺 气 
左右 的 年 均 增 长 速度 ,到 2015 4 
场 销量 将 达到 8 000 台 。 




















压缩 机 行业 的 发 展 趋势 ,保守 估计 在 
] 压 缩 机 市 场 仍 将 保持 15% 
FE 工 艺 气 用 压缩 机 国内 市 











工艺 气 用 螺杆 月 











组 成 部 分 ,在 工艺 气 














JH 





E 缩 机 作为 工艺 气 用 压缩 机 的 一 个 重要 
E 缩 机 强劲 需求 的 推动 下 ,其 市 场 规 























模 也 将 逐年 稳步 扩大 。2008 年 ,国内 工艺 气 用 螺杆 压缩 机 





市 场 销量 仅 有 122 台 ,2009 4 














FE 销量 达到 188 台 , 到 了 2011 


年 ,在 下 游 强烈 的 市 场 需求 带动 下 ,销量 达到 507 台 。 未 来 
几 年 , 随 着 下 游 应 用 领域 需求 的 持续 拓展 ,工艺 气 用 螺杆 压 


扩充 产能 ， 











因此 ARH A 








缩 机 市 场 仍 将 保持 较 快 的 增长 速度 , 现 有 企业 必 将 进一步 
F 来 工艺 气 用 螺杆 压缩 机 现 有 企业 
生产 规模 和 行业 发 展 趋势 ,估计 在 “十 二 五 ”期间 ,国内 工艺 








气 用 螺杆 压缩 机 市 场 规 模 将 保持 年 均 40% 以 上 的 速度 快速 








增长 ,预计 到 “十 二 五 " 末 


量 将 超过 2 000 FG. 








在 煤层 气 抽 采 


























气 抽 采 总 量 的 发 展 规划 
扩张 情况 ,以 气量 大 小 为 30m /min 的 螺杆 压缩 机 为 计量 标 














间 ) ,初步 测算 在 “十 二 五 ” 














,结合 工艺 气 

















期 ,工艺 气 


螺杆 压缩 机 的 市 场 销 


j 螺 杆 压缩 机 方面 ,根据 未 来 几 年 煤层 
用 螺杆 压缩 机 的 市 场 








准 ,全 天 候 24h 开工 ,全 年 300 天 计算 ( 扣除 其 维修 保养 时 




















期 间 ,煤层 气 用 螺杆 压缩 机 的 新 








增 市 场 销量 将 超过 1000 台 , 到 2015 年 ,其 市 场 销量 将 达到 





420 4. 








在 国内 压缩 机 行业 








出 造 技术 快速 发 展 和 国内 工艺 气 用 























专文 








压缩 机 市 场 需求 急剧 增长 的 推动 下 ,尤其 是 国家 对 煤层 气 
抽 采 的 高 度 重视 ,煤层 气 的 抽 采 量 持续 稳步 增长 ,这 些 都 为 
工艺 气 用 螺杆 压缩 机 提供 了 巨大 的 市 场 需求 ,为 国内 工艺 















































稳 中 求 进 


2011 年 ,根据 浙江 省 “加 快 块 状 经 济 向 现代 产业 集群 
的 转变 ”的 要 求 , 温 州 市 永嘉 县 泵 阀 产 业 开 在 发 展 速 度 、 做 
大 做 强 、 科 技 创新 标准 制定 、 公 共 服 务 平台 项 目 申报 和 建 
设 、 区 域 品牌 打造 等 各 方面 展 了 一 系列 卓有成效 的 工作 , 取 
得 了 不 错 的 成 绩 。 

1. 全 行业 逆 势 而 上 ,产值 和 效益 保持 快速 增长 

2011 年 ,在 全 球 经 济 低迷 和 欧 债 危机 延续 的 背景 下 , 永 
嘉 县 泵 阀 产 业 产 值 及 效益 仍 保 持 了 快速 增长 势头 。 据 永嘉 
县 泵 阀 行业 协会 不 完全 统计 ,全 县 泵 阀 企 业 完 成 工业 总 产 
值 225 亿 元 ,同比 增长 10.2% 。 男 据 永 嘉 县 泵 阀 行 业 协 会 
对 全 县 泵 阀 重点 企业 的 税收 监控 数据 显示 ,45 KR EA 
企业 净 增 上 缴 税 金 9968 万 元 ,同比 增长 39. 45% 。 这 充分 
反映 出 在 新 形势 下 永嘉 县 泵 阀 产业 仍 具 有 明显 的 优势 和 旺 
盛 的 生命 力 。 

2. 做 大 做 强 趋势 进一步 加 快 ,龙头 带动 作用 凸显 

据 永 嘉 县 泵 阀 行业 协会 统计 ,2011 年 ,45 家 泵 阀 重 点 
企业 的 上 缴 税金 约 占 全 县 800 多 家 泵 阀 企 业 上 缴 总 税金 的 
50% ; 纳税 额 1000 万 元 以 上 的 企业 有 18 家 , 比 上 年 增加 10 
家 ,其 中 ,纳税 额 2000 万 ~3 000 万 元 的 企业 2 家 、 纳 税额 
3 000 万 元 以 上 的 企业 1 家 。 全 县 22 AD ith Hey A AE 
业 占 12 家 。 

3. 科技 创新 工作 全 面 推进 ,成 效 显著 

2011 年 ,永嘉 县 根据 浙江 省 政府 有 关 “ 转 型 示范 区 ”的 
文件 精神 ,将 任务 分 别 落实 到 经 贸 、 科 技 、 质 监 泵 阀 协 会 等 
各 部 门 和 单位 ,并 加 以 认真 执行 。 

在 科技 创新 方面 ,成功 组 织 召 开 了 “全国 阀 门 标准 化 委 
员 会 年 会 “FEI TUE”. “ARR BES” M 
E TOV 公司 出 口 欧 盟 产 品 技术 要 求 培训 会 ”等 一 系列 泵 阀 
高 峰会 和 技术 对 接 会 ,吸引 了 全 国 200 多 位 专家 以 及 浙江 
大 学 等 20 多 所 高 校 的 代表 齐 聚 永嘉 ,300 LRR HB Mb FE 
计 约 600 人 次 参加 了 各 项 技术 推介 和 对 接 活动 ,现场 签订 
10 项 科技 研发 项 目 ,其 中 包括 永嘉 县 泵 立行 业 协会 与 哈 尔 
滨 工 业 大 学 西北 工业 大 学 签订 的 “ 稍 闪 产 业 特 种 材料 科技 
创新 平台 ”项 目 “有 泵 阀 产 业 特 种 材料 科技 创新 平台 ”的 成 
立 , 对 深化 产 学 研 合作 、 推 进 企业 科技 创新 提高 产品 的 技 
术 附 加 值 和 推动 泵 阀 产 业 转 型 升级 发 挥 了 积极 的 作用 。 

2011 年 ,南方 阀门 制造 有 限 公司 的 超 超 临 界 火 电机 组 
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全 面 推 进 永 











气 用 螺杆 压缩 机 行业 的 发 展 带 来 了 极 大 的 发 展 机 遇 和 
挑战 。 
(拟稿 人 : 合肥 通用 机 械 研 究 院 孙 晓 明 ) 








嘉 泵 阀 产 业 转 型 升级 

















阀门 通过 了 国家 发 展 和 改革 委员 会 的 重点 项 目 验 收 。 永 嘉 
县 又 有 2 家 泵 阀 企 业 获 得 高 新 技术 企业 称号 ,至 此 ,永嘉 县 
拥有 泵 阀 高 新 技术 企业 的 数量 达到 27 家 , 占 全 县 高 新 技术 
企业 总 数 ( 39 家 ) 的 近 70% 。 这 也 充分 显示 了 永嘉 县 泵 阀 
企业 的 科技 创新 实力 。 

4. 标准 制定 工作 成 果 丰 硕 ,标准 化 进程 进一步 加 快 

2011 年 ,永嘉 县 泵 阀 行业 协会 和 全 县 泵 阀 企 业 共 率 头 
或 参与 制定 国家 标准 31 项 、 行 业 标准 2 项、 联盟 标 准 1 项 。 
截至 2011 年 年 底 , 全 行业 共 制 定 国家 标准 26 项 、 企 业 标 准 
36 项 、 地 方 标准 2 项、 联盟 标准 5 项 ,为 进一步 争取 产品 和 
行业 的 话语 权 ,提升 企业 和 区 域 的 竞争 力 创造 了 条 件 。 

5. 项目 申报 和 公共 服务 平台 建设 力度 明显 加 大 , 进 
步 夯实 和 提升 了 产业 竞争 力 

2011 年 ,永嘉 县 在 加 快 国家 级 泵 阀 检 测 中 心 建设 .扩大 
温州 泵 阀 研 究 院 服务 功能 的 基础 上 ,积极 组 织 申报 国家 质量 
监督 检验 检疫 总 局 的 “全 国 知 名 品牌 创建 示范 区 ”浙江 省 商 
务 厅 的 “ 泵 立 产 品 出 口 基地 ”浙江 省 经 济 和 信息 化 委员 会 的 
“永嘉 泵 阀 产 业 集 群 工业 化 和 信息 化 "深度 融合 试验 区 ”和 
“浙江 省 泵 阀 产 业 特 色 工 业 设 计 基地 ”以 及 温州 市 的 “温州 市 
优质 产品 生产 示范 区 ”等 重点 项 目 。 同 时 ,为 推动 建立 产业 
总 部 经 济 , 加 快 转型 升级 ,永嘉 县 泵 阀 行业 协会 还 向 永嘉 县 
政府 提交 了 《关于 建设 泵 阀 大 厦 , 大 力 发 展 泵 阀 产 业 现代 服 
务 业 的 报告 》, 得 到 了 永嘉 县 政府 领导 的 高 度 重视 。 

另外 ,为 进一步 促进 产业 转型 升级 , 提 振 企业 信心 和 泵 
阀 产 业 在 国内 市 场 的 整体 影响 力 与 产品 的 定价 话语 权 , 在 
温州 市 人 民 银 行 和 永嘉 县 政府 的 领导 下 ,永嘉 县 泵 立行 业 
协会 组 织 行业 中 40 家 重点 企业 开展 “永嘉 * 中 国 泵 阀 指 
数 ” 市 场 监 测 工 作 , 当 前 工作 基本 完成 “永嘉 PR AE 
指数 ”的 建立 ,标志 着 永嘉 泵 闽 产 业 开 始 迈 入 指数 经 济 信息 
化 时 代 , 大 大 加 速 了 泵 阀 产 业 的 转型 升级 步伐 。 

6. 举办 第 三 届 中 国 ( 永嘉 ) 泵 阀 博 览 会 ,集中 打造 “中 
国 泵 阀 之 乡 ” 区 域 品牌 

2011 年 ,永嘉 县 政府 为 推进 泵 阀 产 业 转 型 升级 ,集中 打 
造 区 域 品 牌 ,成 功 举办 2011 第 三 届 中 国 ( 永嘉 ) 泵 阀 博 览 
会 ,展位 达 400 多 个 , 共 吸 引 国内 外 260 多 家 企业 参加 展 
是。 三 天 的 展会 累计 接待 专业 客商 12 946 人 次 ,现场 签约 
合同 6352.3 万 元 ,为 进一步 提升 永嘉 泵 阀 产 业 的 区 域 品 牌 
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中 国 通用 机 械 工业 年 鉴 2012 














知名 度 和 影响 力 发 挥 了 积极 的 作用 

Fb Ac WEBS ACK HE LITE, 今后 要 紧 紧 
围绕 和 大 力 推进 以 下 几 个 方面 的 工作 : 

(1) 要 紧 紧 围绕 “科技 ”这 一 主题 ,依靠 科技 提升 改造 
传统 产业 ,提高 产品 的 科技 含量 和 附加 值 。 要 大 力 发 展 主 
管线 球 立 、 核 电站 和 超 超 临界 火电 机 组 等 国家 重大 装备 的 
泵 阀 产 品 , 逐 步 淘汰 低 附加 值 的 通用 产品 和 落后 产能 。 

(2) 要 严格 贯彻 落实 中 央 和 浙江 省 政府 的 有 关 产 业 转 
型 升级 政策 。 通 过 联合 重组 实现 企业 做 大 做 强 ; 通过 加 强 
产业 链 各 个 环节 的 相互 协调 ,实现 分 工 协作 专业 化 生产 ; 
通过 采用 先进 技术 和 设备 等 降低 单位 国内 生产 总 值 的 
能 耗 。 

(3) 要 加 速 推进 泵 阀 产 业 总 部 经 济 建设 步伐 。 由 于 受 
土地 发 展 空间 制约 和 劳动 力 成 本 不 断 提高 的 影响 ,许多 企 
业 纷 纷 在 苏 北 、 安 徽 等 地 建立 生产 基地 , 泵 阀 企 业 外 迁 现 
象 严 重 ,整个 产业 面临 “空心 化 ”威胁 。 为 此 ,政府 部 门 要 
尽快 出 台 相关 优惠 政策 ,将 泵 立 企 业 , 特 别 是 规模 较 大 企 























































































































步伐 ,规划 和 推进 实施 泵 阀 专 业 技术 学 院 建设 等 一 系列 人 





才 政 策 措施 。 











(6) 大 力 开 拓 国 际 市 场 ,实现 “9 
“国际 先进 泵 阀 制 造 基 地 ”的 根本 性 转变 。 当 前 永嘉 的 泵 阀 




















P 国 泵 阀 生产 基地 ”向 


产品 还 是 内 销 为 主 ,出 basal 亭 留 人 ee 





真正 自主 品牌 的 出 口 还 很 少 。 
争 激烈 ,但 国际 市 场 空间 非常 大 。 




















今后 不 仅 要 建立 国 家 级 











AY Fe A EY eH, P RE R h O 





规模 ,同时 更 要 培育 一 批 

















有 自主 出 口 品 牌 的 外 向 型 龙头 企业 ,推动 整个 行业 国际 化 





进程 ,树立 永嘉 泵 阀 产 业 在 世界 的 地 位 。 


(7) 大 力 发 展 泵 阀 产 业 生 产 型 现代 服务 业 。 永 嘉 作 为 

















全 国 规模 最 大 、 最 集中 的 泵 阀 产 业 生 产 基 地 ,国内 甚至 国际 











客商 云集 葡 北 ,可 是 如 今 还 没 
举办 泵 阀 展览 会 的 场馆 ,没有 集中 
技 水 平 的 展示 中 心 , 更 没有 一 
息 服 务 中 心 。 总 之 ,整个 生产 型 服务 业 严 重 沾 后 , 跟 不 上 产 
业 发 展 的 实际 要 求 。 建 议政 府 部 门 建设 一 幢 集 研发 培训 、 











业 的 总 部 留 住 , 鼓 励 企 业 向 “研发 和 销售 "产业 链 的 两 端 
发 展 , 引 导 有 条 件 的 企业 在 永嘉 上 市 , 助 推 整个 产业 做 大 
做 强 。 

(4) 进一步 完善 泵 阀 产 业 公共 服务 平台 ,解决 产业 发 展 
过 程 中 的 共性 技术 问题 。 如 加 快 国家 级 泵 阀 检 测 中 心 的 建 
设 步 伐 ,建立 机 制 灵活 、 运 行 高 效 、 具 有 真正 能 够 集合 全 国 
泵 阀 研发 资源 的 研发 机 构 等 。 

























































































一 个 专业 的 泵 阀 市 场 ,没有 








泵 阀 产业 实力 和 科 
个 集中 的 销售 服务 中 心 和 信 














销售 、 展 览 、 展 示 和 信息 服务 于 一 体 的 泵 阀 综 合 性 大 厦 , 定 
期 举办 全 国 性 的 泵 阀 展 览 会 .采购 会 和 技术 信息 交流 会 等 ， 





为 整个 产业 朝 着 更 加 高 端 方向 发 展 服务 ,巩固 永嘉 作为 全 

















国 乃 至 全 球 泵 阀 制造 中 心 的 地 位 ; 同时 ,还 要 大 力 发 展 与 泵 
eae os Wa be o 


ERRADAS 

















温州 借贷 风波 严重 冲击 的 大 





(5) 进一步 重视 人 才 的 引进 ` 培 育 和 setae FR Me 

一 个 技术 含量 较 高 的 产业 ,不 仅 需 要 一 批 高 端的 研发 和 管 
理 人 才 , 更 需要 大 量 掌握 熟练 技术 和 工艺 的 一 线 加 工人 才 ， 
因此 不 仪 要 想方设法 引进 国内 甚至 国际 的 专业 泵 阀 高 端 人 人 
才 , 也 要 着 力 培养 一 线 专业 技术 人 才 , 提 高 他 们 的 文化 素质 
和 技能 水 平 。 政 府 部 门 要 进一步 加 快 泵 阅 人 才 公寓 的 建设 
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要 树立 信心 ,沉着 应 对 ,加 大 科技 创 
调整 步伐 ,大 力 发 展 生产 性 





兽 速 明显 放 缓 和 














ee Fe Ee 
新 力度 ,加 快 产业 结构 
,全 面 实施 品牌 战略 ,全 








We a A a E 
下 ,在 各 级 党 委 、 政 府 的 正确 领导 和 大 力 扶持 下 ,全 面 推进 





泵 阀 产 业 的 转型 升级 。 





(拟稿 人 : 浙江 永嘉 县 泵 阀 行业 协会 陈 文 荣 ) 
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行业 概况 





2011 年 泵 行业 概况 


一 、 生 产 发 展 情况 

2011 年 ,中国 通 用 机 械 工 业 协 会 人 汞 业 分 会 有 469 家 会 
员 单 位 ,其 中 ,重点 骨干 企业 47 家 、 科 人 研 院 所 和 大 专 院 校 23 
家 、 团 体会 员 3 K 永嘉 县 泵 阀 工 业 协会 、 博 山 泵 业 商 会 、 天 
津 螺杆 泵 专业 委员 会 ) 。 
2011 年 , 泵 业 分 会 上 报 统计 资料 的 162 家 会 员 企 业 完 
成 工业 总 产值 437.7 亿 元 ,同比 增长 23.3% , 增 速 同比 提高 
13.3 个 百分点 ,调整 可 比 因素 ,完成 工业 总 产值 395.5 亿 
元 ,同比 增长 14.4% ; 完成 工业 销售 产值 425.4 亿 元 ,同比 
增长 22.4% , 增 速 同比 提高 10.6 个 百分点 ,调整 可 比 因素 ， 
完成 工业 销售 产值 386.5 亿 元 ,同比 增长 14.1% ; 完成 工业 






























































百分点 ,调整 可 比 因素 ,完成 工业 增加 值 104. 9 亿 元 ,同比 
曾 长 12% 。 各 地 区 产业 结构 不 同 及 企业 间 发 展 水 平 的 不 均 
衡 使 得 各 地 区 产值 的 增长 幅度 相差 较 大 。 其 中 ,东北 地 区 
产值 增长 40.7% ,华北 地 区 产值 增长 8. 6% ,西北 地 区 产值 
增长 35.0% ,华东 地 区 产值 增长 25.2% ,中 南 地 区 产值 增 
长 12.7% ,西南 地 区 产值 增长 5.3% 。 

2011 年 , 泵 行业 47 家 重点 骨干 企业 完成 工业 总 产值 
271.0 亿 元 ,同比 增长 12. 8% , 占 泵 行业 ( 162 家 上 报 企业 ， 
下 同 ) 工业 总 产值 的 61.9% 。 在 统计 的 162 家 会 员 企 业 中 ， 
工业 总 产值 超过 亿 元 的 企业 有 83 家 ,总 计 完 成 工业 总 产值 
402.7 亿 元 , 占 泵 行业 工业 总 产值 的 92.0% 。2011 年 泵 行 























































































































































































































增加 值 116. 1 亿 元 ,同比 增长 20. 1% , 增 速 同比 提高 10 个 业 工 业 总 产值 前 20 名 企业 见 表 1 。 
表 1 2011 年 泵 行业 工业 总 产值 前 20 名 企业 
1 “| 上海 凯 泉 泵 业 ( 集团 ) ARAR] 287 026 15.0 11 | 上 海 凯 士 比 泵 有 限 公司 93 821 28.3 
2 | 上海 东方 么 业 ( 集团 ) 有 限 公司 210514 | 15.5 || 12 | 南方 泵 业 有 股份 有 限 公司 86 587 29.4 
3 | 上 海 连 成 ( 集团 ) 有 限 公司 183 849 14.2 13 | 山东 华 成 集团 有 限 公司 80 838 19.7 
4 | 上海 能 猫 机 械 ( 集团 ) 有 限 公司 151 315 23.1 14 | 湖南 湘 电 长 沙 水 泵 有 限 公司 80 008 -6.2 
5 | 丰 球 集团 有 限 公司 130 258 4.6 15 | 浙江 新 界 汞 业 有 限 公 司 77 519 58.8 
6 | 浙江 利 欧 股份 有 限 公司 119 308 15.8 16 | 大 耐 泵 业 有 限 公司 63 452 ore 
7 | 山东 博 泵 科技 股份 有 限 公司 103 487 -4.8 17 州 市 白云 泵 业 集团 有 限 公司 61 484 17.4 
8 | 安徽 三 联系 业 股份 有 限 公司 99 603 18.9 18 | 山东 长 志和 泵 业 有 限 公司 61 458 9.8 
9 | 上 海 电 力 修造 总 厂 有 限 公司 98 021 -4.6 19 ARRABA RASE] 59 559 -18.6 
10 | 广东 省 佛山 水 泵 厂 有 限 公 司 94 734 17.0 20 | RREA A RA 58 571 26.0 
2011 年 ,石家庄 强大 泵 业 集团 有 限 责 任 公司 综 合 平衡 强 企业 的 管理 模式 一 一 精益 六 西格玛 ,以 此 推动 员工 思想 
生产 各 环节 ,根据 车 间 设 备 负 荷 适当 调整 人 员 结 构 , 提 高 工 观念 的 快速 转变 ,加 速 企业 变革 创新 和 生产 规模 又 快 又 好 











序 能 力 ,保证 了 生产 进度 。 适 当 调整 安全 库存 点 ,关注 安全 
库存 量 的 保持 与 梳理 ,并 根据 工作 经 验 和 实际 运行 情况 对 
ERP 加 以 完善 ; 坚持 调度 日 报 制 ,具体 反映 项 目的 真实 执行 
情况 ,严格 对 日 报 制度 执行 情况 进行 考核 ; 重视 生产 前 准备 
工作 ,缩短 不 必要 的 生产 占用 时 间 。 以 上 措施 确保 了 公司 
按时 完成 全 年 的 生产 任务 。 

2011 年 ,大 耐 穴 业 有 限 公 司 面 对 复 杂 多 变 的 市 场 形势 ， 
克服 价格 宽 幅 震荡 、 原 料 与 辅 材 成 本 上 涨 、 利 润 空间 缩小 等 
不 利 因素 的 影响 ,以 质量 成 本 为 主线 ,进一步 加 大 各 项 工作 
力度 ,保持 了 生产 经 营 指标 稳 中 有 升 。 公 司 引 入 世界 500 











































































































地 发 展 。2011 年 ,公司 经 济 指标 再 创新 高 ,并 且 再 次 获得 中 
国 机 械 工业 500 强 、 大 连 市 100 强 企业 、 全 国 机 械 行业 文明 
单位 等 称号 。 

2011 年 ,上 海山 果 泵 业 ( 集团 ) 有 限 公 司 完成 工业 总 产 
值 28.7 亿 元 ,并 创造 多 项 集团 新 纪录 。 国 内 单机 流量 最 大 
的 潜水 轴 流 泵 一 一 平 马 沟 排 洲 泵 站 项 目 启动 ; 援 建 巴 基 斯 
坦 恰 希 玛 核电 厂 的 核 二 级 泵 项 目 正 式 开工 ; 南水北调 淮安 
二 站 改造 工程 项 目的 4. Sm 轴 流 和 泵 验收 交付 ; 1 000MW/ 
660MW 高 压 锅 炉 给 水 条 和 黄 岛国 家 石油 储备 地 下 水 封 洞 
库 潜 没 油泵 等 项 目 顺 利通 过 了 设计 评审 。 公 司 还 成 功 取得 
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中 国 通用 机 械 工业 年 鉴 2012 








民用 核 安全 机 械 设备 设计 /制造 许可 证 。 如 今 ， 凯 朱 "产品 
遍布 南水北调 工程 巴基斯坦 恰 希 玛 核电 站 、 大 庸 宝鸡 热电 
厂 、 魏 桥 长 山 电 厂 、 北 海 电厂 、 黄 岛 油 库 、 中 石化 天 津 100 万 
t/a 乙烯 项 目 \ 淮 北 矿 务 局 首钢、 酒泉 卫星 发 射 中 心 、 上 海 
世博 园 、 浦 东 国 际 机 场 、 上 海 磁悬浮 列车 及 北京 地 铁 等 重点 
工程 。 

2011 年 , 襄 攀 五 二 五 泵 业 有 限 公 司 克 难 攻坚 ,内 抓 管 
理 , 外 拓 市 场 ,生产 经 营 规 模 再 创 历史 新 高 。 公 司 在 生产 制 
造 过 程 中 主要 采取 以 下 措施 : 流程 梳理 ,分 析 瓶 贷 ,加 快 
交 货 期 。 对 生产 流程 进行 多 次 讨论 梳理 ,分 析 生 产 过 程 中 
存在 的 问题 。 通 过 流程 再 造 小 组 优化 生产 流程 ,保证 了 生 
产 流程 更 加 通畅 。@ 推 行 日 计划 管理 ,确保 各 部 门 日 计划 
不 落空 。 计 划 科 统 一 下 发 各 二 级 生产 单位 生产 计划 ,结合 
信息 化 系统 科学 排 产 ,通过 科学 管理 推动 计划 的 执行 。 
@ 加 强 计划 的 执行 和 考核 力度 。 安 排 专 人 对 各 部 门 日 计划 
进行 统计 分 析 和 汇总 ,并 报 行政 部 进行 考核 ,有 效 提高 了 各 
部 门 计划 的 执行 力 。@ 调 整 管理 职能 ,改善 管理 方法 。 通 
过 人 员 调 动 、 合 并 部 分 生产 岗位 ,完善 了 各 部 门 间 的 工作 衔 
接 , 从 而 提高 了 工作 效率 和 工作 质量 。 安 排 生产 调度 科 长 
同时 兼任 制造 一 三 装配 工段 长 ,通过 管理 上 的 改进 和 强化 ， 
改变 了 装配 工段 以 往 无 计划 执行 意识 、 前 松 后 紧 自由 粗放 
式 的 管理 模式 ,有 效 地 促进 了 公司 重点 工序 产能 的 提升 。 

2011 年 ,上 海 东 方 泵 业 ( 集团 ) 有 限 公 司 自主 设计 生产 
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的 高 压 控制 柜 和 无 功 补偿 柜 
开 了 公司 独立 设计 、 制 造 高 压 电 。 








V 高 压 电气 系列 控制 柜 产品 出 口 朝 鲜 , 男 一 型 号 


也 已 






































顺利 投 运 于 用 户 现场 , 翻 
去 产品 的 新 一 页 。 公 司 通 


过 消化 吸收 国内 外 同类 产品 的 先进 技术 而 创新 研制 的 粗 格 
栅 除 污 机 ,主要 用 于 各 类 给 排水 工程 泵 站 、 城 市 污水 处 理 











三、 食品 及 造纸 工业 废水 处 理 等 场 
草木 垃圾 和 纤维 状 物质 等 ,以 达到 











序 运行 负荷 的 目的 。 


湖北 同方 高 


科 泵 业 有 限 公司 












































生产 现场 全 面 导入 6S 管 
理 ,生产 现场 运用 IE 技术 重新 进行 了 规划 和 布局 ,减少 了 


所 清除 粗大 的 漂浮 物 ,如 
保护 水 泵 及 减轻 后 续 工 





现场 的 “七 大 浪费 ”; 生产 现场 全 面 导入 “四 书 三 表 ”( 工艺 


指导 书 、 操 作 指 导 书 、 检 验 标准 
件 检 查 记录 表 、 

















央 程 检查 记录 表 、 设 备 点 检 表 ) ; 应 用 


.设备 维修 保养 指导 书 、 首 











快速 换 








模 培 养 多 能 工 , 实 现 和 柔性 均衡 生产 ; 导入 TPM 全 员 生 产 维 
OEE 量化 管理 设备 的 效率 。 
二 ,市 场 及 销售 
2011 年 , 泵 行业 主 营业 务 收入 、 利 润 总 额 \ 利 税 总 额 继 





护 制度 ,用 


续 保 持平 稳 较 快 增长 。162 家 











会 员 企 





业 实 现 主 营 业务 收入 


419.5 亿 元 ,同比 增长 21.8% , 增 速 同比 增加 11. 2 个 百 分 





点 ; 调整 可 比 因素 ,实现 3 
长 13.6% 。47 家 重点 骨干 企业 完成 主 营业 务 收 入 257.2 亿 


元 , 占 泵 行业 主 营业 务 收入 的 61.3% 。2011 ERAT MES 








业务 收入 前 20 名 企业 见 表 2。 


表 2 2011 年 泵 行业 主 营业 务 收 入 前 20 名 企业 











E 营 业务 收入 380. 9 亿 元 ,同比 增 


































































































































































































1 | 上 海 凯 泉 泵 业 ( 集团 ) 有 限 公司 | 26814 | 18.4 || 11 | 上海 凯 士 比 么 有限 公司 ee a 
2 | 上海 东方 泵 业 ( 集团 ) ARAN 191 169 18.0 12 | 南方 泵 业 股份 有 限 公司 86097 Ne 
3 | 上 海 连 成 ( 集团) 有 限 公司 175 497 10.9 13 | 湖南 湘 电 长 沙 水 泵 有 限 公司 77 258 FORS 
4 | 上 海 熊猫 机 械 ( 集团 ) 有 限 公司 158 128 32.7 14 | 浙江 新 界 泵 业 有 限 公 司 76 451 55.0 
5 | 丰 球 集团 有 限 公司 140 398 16.7 15 | 山东 华 成 集团 有 限 公司 74 068 多 地 
6 | 浙江 利 欧 股份 有 限 公司 115 393 9.0 || 16 | 威乐 ( 中国 ) KERHA RAH] 70 109 gas 
7 | 山东 博 泵 科技 股份 有 限 公司 106 028 -3.9 17 | Kitt Fe A BRS 62 470 31.9 
8 | 安徽 三 联系 业 股 份 有 限 公司 97 611 18.9 18 | 沈 鼓 集团 核电 泵 业 有 限 公司 61 842 28.2 
9 “| 上海 电力 修造 总 厂 有 限 公司 95 496 | -10.3 || 19 | 山东 长 志 泰 业 有 限 公司 55 292 3 
10 | 广东 省 佛山 水 奈 厂 有 限 公司 91716 16.3 || 20 | s Ae Be AEA LALO AE RAS 54 860 cal 
2011 年 , 随 着 国际 经 济 环 境 的 逐步 好 转 , 泵 行业 出 口 市 SEALS 613 万 元 ,同比 增长 79.7%; 浙江 新 界 泵 业 有 限 公 司 








场 延续 了 2010 年 下 半年 向 好 的 运行 态势 ,出 口交 货 值 呈现 
高 速 增长 ,再 创 历史 新 高 。2011 年 , 泵 行业 实现 出 口交 货 值 
46.9 亿 元 ,同比 增长 71.2% 。 出 口交 货 值 增长 幅度 较 大 的 
企业 有 : 江苏 海 师 泵 业 有 限 公 司 实现 出 口交 货 值 9210 万 
元 ,同比 增长 101.1%; 上海 凯 士 比 和 泵 有 限 公 司 实现 出 口交 
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实现 出 口交 货 值 29 464 万 元 ,同比 增长 66. 9% ;湖南 湘 电 长 


沙 水 泵 有 限 公 司 实 现 出 








46.4% ; 安徽 莱恩 ! 





























口交 货 值 27 027 万 元 ,同比 增长 
电 泵 有限 公 司 实 现 出 口交 货 值 11 699 万 





元 ,同比 增长 29.6% 。2011 年 泵 行业 出 口交 货 值 前 20 名 企 





业 见 表 3。 





行业 概况 





RI 2011 年 泵 行业 出 口交 货 值 前 20 名 企业 





序号 企业 名 称 yes pg 序号 企业 和 名称 和 
1 | 浙江 利 欧 股 份 有 限 公司 104 315 5.1 11 | 南方 泵 业 股份 有 限 公司 10 835 16.3 
2 | 丰 球 集团 有 限 公 司 43 626 6.5 12 | 江苏 海 师 泵 业 制 造 有 限 公 司 9210 101.1 
3 | 君 禾 泵 业 股 份 有 限 公司 40 319 -4.1 13 | 埃 梯 梯 水 与 污水 处 理 系统 ( 沈阳 ) 有 限 公司 8 401 1.0 
4 | 浙江 新 界 泵 业 有 限 公司 29 464 66.9 14 | 安徽 三 联系 业 股 份 有 限 公司 7 984 18.9 
5 | 湖南 湘 电 长 沙 水 泵 有 限 公 司 27 027 46.4 15 | 上海 凯 泉 泵 业 ( 集团 ) 有 限 公 司 7477 15.0 
6 | 广东 凌 雷 泵 业 股 份 有 限 公 司 18 382 16.6 16 | 上 海 凯 士 比 泵 有 限 公 司 5 613 79.7 
7 | 山东 长 治 泵 业 有 限 公司 18 253 20.3 17 | 广东 省 佛山 水 泵 厂 有 限 公司 5581 | -23.4 
8 | 浙江 山河 实业 有 限 公司 16 995 1.7 18 | 大连 深蓝 泵 业 有 限 公司 5 220 20.2 
9 | 山东 博 泵 科技 股份 有 限 公 司 16 598 -7.5 19 | 山东 双 轮 股份 有 限 公司 4725 -3.2 
10 | 安徽 莱恩 电 泵 有 限 公司 11 699 29.6 20 | 沈阳 启 源 工 业 泵 制造 有 限 公司 4530 17.1 

2011 年 ,和 泵 业 分 会 会 员 企业 产品 销售 率 为 97. 19% , 同 2011 年 , 泵 行业 企业 实现 利润 总 额 31. 1 亿 元 ,同比 增 


比 减少 0. 68 个 百分点 。 其 中 ,东北 地 
96.45% ,同比 减少 4.07 个 百分点 ; 华北 地 
105. 10% ,同比 增加 1.52 个 百分点 ; 西北 1 


为 98. 
为 97. 
为 94. 
为 96. 













































































区 产 














区 产品 销售 率 为 
区 产品 销售 率 为 
地 区 产品 销售 率 
06% ,同比 减少 1.22 个 百分点 ; 华东 地 
23% ,同比 减少 





品 销售 率 


0.9 个 百分点 ; 中 南 地 区 产品 销售 率 








52% ,同比 增加 1.25 个 百分点 ; 西南 地 
23% ,同比 增加 1.37 个 百分点 。 

















区 产 





品 销售 率 




































































长 19.6% , 增 速 同比 增加 6.6 个 百分点 ; 实现 利税 总 额 49.6 


亿 元 ， 


同比 增长 21. 3% , 增 速 同比 增加 16.2 个 百分点 。 在 


162 家 会 员 企 业 中 ,和 鳃 利 企 业 有 151 家 ,亏损 企业 有 10 家 。 


AT 家 重点 骨干 企业 实现 利润 总 额 19.8 亿 元 ， 
总 额 的 63.7% 。2011 年 





表 4。 
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RITA 











占 泵 行业 利润 
业 利润 总 额 前 20 名 企业 见 


表 4 2011 年 泵 行业 利润 总 额 前 20 名 企业 























































































































































































































序号 企业 名 称 AUGER | 同比 增长 || 序号 本 HREM | 同比 增长 

(万 元 ) (%) (万 元 ) (%) 

1 | 上 海 凯 泉 泵 业 ( 集团 ) 有 限 公司 22 793 -13.9 11 | 浙江 新 界 泵 业 股 份 有 限 公司 6 967 11.5 

2 | 丰 球 集团 有 限 公 司 16 354 0.5 12 | 大 连 深蓝 泵 业 有 限 公司 6 736 40.2 

3 | 浙江 利 欧 股 份 有 限 公司 14 942 26.6 13 | KWRA RAE] 6410 37.0 

4 | 上 海 连 成 ( 集团 ) 有 限 公司 14 691 18.6 14 “| 山东 博 泵 科技 股份 有 限 公 司 6276 3.3 

5 | 上海 东 方 泵 业 ( 集团 ) ARAE 14 529 47.4 15 | 襄 攀 五 二 五 汞 业 有 限 公司 6151 2.0 

6 | 上 海 能 猫 机 械 ( 集团 ) 有 限 公司 12 469 1.5 16 | SAREE TE RL IB RAS] 5 450 120.8 

7 “| 安徽 三 联系 业 股份 有 限 公 司 11 857 18.4 17 | 山东 长 志和 泵 业 有 限 公 局 5021 -4.3 

8 | 南方 泵 业 股 份 有 限 公 司 10 703 61.4 18 | Se AIEEE A BRAS 4 802 26.6 

9 | BURC 中 国 ) 水 泵 系统 有 限 公 司 8 529 37.3 19 | 君 禾 泵 业 股 份 有 限 公司 4512 38.8 

10 | 广东 省 佛山 水 泵 厂 有 限 公司 7 809 12.8 || 20 | 上 海 阿 波 罗 机 械 股 份 有 限 公司 3 997 53.6 
2011 年 , 泵 行业 经 济 效益 综合 指数 为 195. 33% ,同比 次 ; 反映 企业 投入 的 生产 成 本 及 费用 的 经 济 效益 的 成 本 费 
增加 2.39 个 百分点 。 在 评价 和 考核 企业 盘 利 能 力 的 核心 利润 率 为 8. 07% ,同比 减少 0. 08 个 百分点 ,高 于 国家 标 
指标 中 ,总 资产 贡献 率 为 12.34% ,同比 减少 0.4 个 百分点 ， 准 值 (3.71% ) 4.36 个 百分点 ; 反映 企业 生产 效率 和 劳动 投 
高 于 国家 标准 值 ( 10.7%) 1. 64 个 百分点 ; 反映 企业 资本 完 入 的 全 员 劳 动 生产 率 为 145 735 元 /人 ,同比 增加 8 965 元 / 


整 性 和 保全 怕 











E 及 增值 情况 的 资本 保值 增值 率 为 109. 56% ， 


同比 减少 11.7 个 百分点 , 低 于 国家 标准 值 ( 120% ) 10. 44 个 
百分点 ; 反映 企业 经 营 风险 的 资产 负债 率 为 56. 59% ,同比 


增加 1.45 个 百分点 , 低 于 国家 标准 值 ( 60%) 3. 41 个 百 分 

















点 ,这 项 指标 是 逆 指 标 , 率 值 低 于 60% ,说 明 企 业 无 风险 经 





营 ; 反映 企业 经 营 状 况 、 资 金利 用 效 


1.39 次 ,同比 减少 0.03 次 , 低 于 国家 标 疹 


EA. 
AS 














的 流动 资产 周转 率 为 
E 值 (1. 52 次 ) 0. 13 














人 ;反映 企业 产品 产 、 销 衔接 状况 的 产品 销售 率 为 97. 19% , 


同比 减少 0. 68 个 百分点 ,高 于 国家 标 疹 








E {Fi ( 96% ) 的 1. 19 


个 百分点 。 从 国家 考核 的 单项 指标 来 看 ,有 5 项 指标 较 上 
BAR ,但 经 济 效益 综合 指数 
仍 实现 小 幅 提高 。2011 年 泵 行业 经 济 效益 综合 指数 前 20 


年 有 所 回落 ,经 济 运行 质量 不 够 理 


名 企 

















业 见 表 5。 











31 


中 国 通用 机 械 工业 年 鉴 2012 





表 5 2011 年 泵 行业 经 济 效益 综合 指数 前 20 名 企业 


























































































































pa kias 经 济 效益 综合 指数 序号 je a oe 经 济 效益 综合 指数 
(%) (%) 

1 | 中 国有 色 ( 沈阳 ) FARAR 414.41 11 | 南京 蓝 深 制 泵 集团 股份 有 限 公司 307. 86 
2 | 安徽 三 联系 业 股份 有 限 公司 398.37 12 | 昆明 嘉和 科技 股份 有 限 公 司 304. 85 
3 | 丰 球 集团 有 限 公司 396.70 13 | 沈阳 工业 泵 制造 有 限 公司 301.47 
4 | 沈阳 启 源 工业 泵 制造 有 限 公司 379. 26 14 | 上 海 东方 泵 业 ( 集团 ) 有 限 公司 298.81 
5 | 重庆 明珠 机 电 有 限 公司 357. 66 15 | 上 海 阿 波 罗 机 械 股份 有 限 公司 296.75 
6 | AREER AIA RAE 353.54 16 | 合肥 华 升 泵 阐 有 限 责任 公司 295. 85 
7 | 江苏 振 华 泵 业 制 造 有 限 公 司 347.49 17 | 上 海 电力 修造 总 三 有 限 公司 294. 95 
8 | 广东 省 佛山 水 泵 厂 有 限 公司 320.21 18 | 山东 博 泵 科技 股份 有 限 公司 287.52 
9 “| 埃 梯 梯 水 与 污水 处 理 系统 ( 沈阳 ) 有 限 公司 313.88 19 | 江苏 双 达 泵 阀 集团 有 限 公司 280.76 
10 | 上 海 华 联系 业 有 限 公司 311.45 20 REE ERARAS] 275.55 

石家庄 强大 人 泵 业 集 团 有 限 责 任 公 司 面 对 国内 、 国 外 复 19 700 万 元 ,同比 增长 73.1% © ZAI iY KND450 -93.5 x3 

杂 多 变 的 经 济 环境 ,加 强 对 各 类 营销 信息 的 收集 ` 整 理 和 分 型 多 级 水 平 中 开 式 输 油 泵 作为 输油管 道 并 联 工艺 输 油 的 主 











析 , 充 分 利用 CRM 系统 进行 信息 传递 .处理 和 项 目 跟踪 ,有 
力 地 支持 了 产品 订货 。2011 年 ,公司 加 大 对 河道 玻 浚 ,火电 


















































泵 ,成 功 进入 中 石油 管道 公司 市 场 ,改变 了 我 国 管道 输 油 泵 



































脱硫 、 煤 炭 、 冶 金 、 矿 山 等 领域 的 开拓 ,确保 了 公司 在 环保 、 
冶金 矿山 \ 玻 浚 等 领域 继续 保持 较 大 的 订货 量 。 在 海水 淡 
化 ` 核 电 、 煤 化 工 等 新 兴 领 域 ,加 大 了 新 产品 的 投入 与 推广 
力度 ,并 取得 突破 。2011 年 ,公司 通过 严格 落实 回 款 措施 ， 
细 化 合同 条 款 和 严格 管理 流程 ,订货 与 回 款 均 大 幅 增长 , 实 





























长 期 依赖 进口 的 局 面 。 公 司 成 功 开发 美国 .英国 等 国外 市 
场 ,产品 出 口 创汇 额 达到 360 万 美元 。 

武安 市 安泰 机 械 泵 业 有 限 公司 秉承 “ 既 有 好 产品 ,又 有 
好 人 品 , 更 有 好 朋友 ”的 经 营 理 念 ,建立 了 从 公司 到 用 户 、 从 
] 户 到 配套 厂家 、 从 公司 到 经 销 商 三 位 一 体 的 营销 模式 , 主 
导 产 品 RY 型 热 油 泵 的 市 场 占有 率 和 应 用 领域 不 断 扩大 。 


















































现 产品 订货 额 近 4 亿 元 ,充分 体现 了 企业 在 新 的 市 场 环境 
下 应 变 能 力 的 增强 。2011 年 ,公司 产品 出 口 取得 较 大 成 绩 ， 
在 加 大 与 国际 性 工程 公司 ` 设 计 院 、 研 究 院 交流 的 同时 , 继 
续 加 大 与 国际 知名 公司 的 合作 力度 ,先后 与 几 十 家 公司 进 
行 了 多 次 商务 浴 谈 ,对 公司 的 玖 浚 泵 、 脱 硫 泵 、 漆 浆 泵 以 及 
备件 大 量 进入 国际 市 场 起 到 了 积极 的 促进 作用 。 

2011 年 ,大 耐 泵 业 有 限 公 司 通过 管理 提升 和 市 场 开 拓 ， 
顺利 完成 了 各 项 销售 指标 。 公 司 实现 主 营 业务 收入 62 470 
万 元 ,同比 增长 31.9%; 完成 订货 额 78 821 万 元 ,同比 增长 
41% ; 实现 利税 9 038 万 元 ,同比 增长 20% 。 公 司 在 石化 ` 化 
工行 业 的 订货 额 及 其 占 比 大 幅 提 高 ,特别 是 越 来 越 多 大 项 
目的 整体 签订 和 大 型 供水 、 油 藏 地 面 工程 输油管 线 等 新 市 
场 的 开辟 ,进一步 拓展 了 公司 的 市 场 空间 ,促进 了 产品 的 升 
级 和 新 产品 的 诞生 。 

2011 年 ,上 海山 泉 泵 业 ( 集团 ) 有 限 公司 实现 主 营 业务 
收入 近 26.5 亿 元 ,连续 多 年 名 列 泵 行业 主 营 业务 收入 第 一 
名 。 公 司 非常 注重 服务 与 技术 、 服 务 与 业务 的 结合 ,实现 增 
值 服务 ,300 名 技术 支持 工程 师 为 客户 提供 专业 的 、 全 方位 
的 方案 支持 服务 。 运 用 先进 的 ERP 系统 和 电子 商务 系统 
快速 响应 用 户 需求 ,全 程控 制订 单 执行 流程 。 履 盖 全 国 的 
服务 网 络 一 一 32 个 销售 分 公司 、361 个 办 事 处 ,实施 “ 蓝 色 
舰队 ”服务 和 4h 快速 反应 机 制 ,随时 响应 客户 需求 。 公 司 
自 始 自 终 为 客户 着 想 , 满 足 客户 个 性 化 的 需求 ,全 力 打 造 性 
能 可 靠 的 世界 精品 。 

2011 年 ,辽宁 恒 










































































































































































星 泵 业 有 限 公司 实现 主 营 业务 收入 
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公司 当前 与 中 纺 院 、 焦 厂 院 、 化 一 院 \、 化 六 院 、 中 建 总 公司 、 
中 铁 十 局 等 单位 建立 了 长 期 稳定 的 合作 关系 ,并 与 常州 能 
源 设备 总 三、 锡 能 锅炉 、 太 湖 锅炉 、 艺 能 锅炉 、 东 方 热 油 炉 等 
国内 知名 锅炉 生产 厂家 建立 了 长 期 的 合作 关系 。 市 场 覆 盖 
包括 台湾 地 区 在 内 的 全 国 各 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 ,并 有 部 分 
产品 配套 出 口 欧 、 美 .日 、 韩 及 东南 亚 国 家 和 地 区 。 产 品 应 
领域 涉及 煤化 工 、 石 化 、 纺 织 印染 、 化 纤 、 木 材 加 工 、 食 品 、 
医药 ` 涂 料及 筑 路 养路 等 行业 。 近 年 来 ,公司 业务 又 拓展 了 
原油 远 距 离 输送 等 领域 ,如 国家 西 气 东 输 ,中 俄 . 中 哈 、 中 塔 
的 原油 输送 以 及 东海 油气 田 海 上 平台 和 太阳 能 利用 等 项 
目 。2011 年 ,公司 主导 产品 RY 热 油泵 以 其 良好 的 信誉 和 
质量 在 工程 用 泵 、 配 套用 泵 、 船 用 泵 等 项 目 中 实现 销售 收入 
3 000 多 万 元 ,销量 达 6 000 多 台 。 

2011 年 ,湖北 同方 高 科 泵 业 有 限 公 司 继续 在 火电 、 煤 
矿 、 化 工 等 目标 市 场 扩 大 市 场 份额 ,并 成 功 中 标 华润 电力 
2 x100 万 kW 空冷 机 组 合同 。 公 司 主导 产品 水 环 真 空 泵 荣 
获 “湖北 省 名 有 牌 产品 ”称号 。 公 司 在 上 海 、 北 京 、 贵 阳 三 地 新 
增 3 家 办 事 处 ,当前 公司 在 全 国 大 中 城市 已 建立 办 事 处 达 
24 家 。 

2011 年 ,石家庄 工业 硝 厂 有 限 公 司 拥有 客户 2 000 多 
家 ,其 中 2011 年 新 增 客户 220 多 家 。 针 对 国内 国际 经 济 形 
势 复 杂 多 变 的 特点 ,公司 采取 “ 因 时 而 变 、 因 势 而 变 ” 的 灵活 
营销 策略 ,从 主攻 方向 、 资 源 配 置 、 激 励 政 策 、 完 善 考核 、 队 
伍 建设 等 多 个 方面 和 人手, 以 内 、 外 因 双 向 支持 ,保证 了 促销 
政策 的 落实 执行 。 营 销 渠 道 主要 以 业务 员 直 销 为 主 ,委托 
































































































































































































































行业 概况 








代理 销售 为 辅 。 先 后 为 国内 中 煤 平 朔 煤 业 有 限 责任 公司 、 
淮北 矿业 ( 集团 ) 煤 业 有 限 责 任 公司 等 千 万 吨 级 特大 型 洗煤 
三 ,以 及 青海 省 滨 地 钾肥 股份 有 限 公司 、 国 电 双 鸭 山 发 电 有 
限 公司 等 国内 大 型 工程 项 目 提 供 配套 产品 。 公 司 产品 相继 
出 口 土耳其 、 越 南 、 印 度 等 国家 ,为 打开 国外 市 场 、 形 成 若干 
























































固定 的 用 户 群 打下 了 坚实 的 基础 。 

三 、 科 研 成 果 及 新 产品 

2011 年 , 泵 业 分 会 162 家 会 员 企 业 完成 新 产品 产值 
161.4 亿 元 ,同比 增长 35.7% 。2011 年 泵 行业 新 产品 产值 
前 20 名 企业 见 表 6。 











表 6 2011 年 泵 行业 新 产品 产值 前 20 名 企业 





































































































































































































序号 企业 名 称 Wn 序号 企业 名 称 gets 
1 | 上 海 连 成 ( 集团 ) 有 限 公司 115 836 11 | 上 海 东 方 泵 业 ( 集团 ) 有 限 公司 44 284 
2 “| 上 海 熊猫 机 械 ( 集团 ) 有 限 公司 98 355 12 | 湖南 湘 电 长 沙 水 汞 有 限 公司 39 765 
3 | 丰 球 集团 有 限 公 司 85 040 13 1 东 双 轮 股份 有 限 公司 36 329 
4 | 浙江 利 欧 股 份 有 限 公司 71 616 14 (ERKE AREAS 33 202 
5 | 山东 华 成 集团 有 限 公 司 65 479 15 | 山东 博 泵 科技 股份 有 限 公 司 32 046 
6 | 南方 泵 业 股份 有 限 公司 65 428 16 | 南京 蓝 深 制 泵 集团 股份 有 限 公司 27 975 
7 “| 上海 凯 泉 泵 业 ( 集团 ) 有 限 公 司 58 302 17 | KWRA RAH 26 225 
8 | 上 海 凯 士 比 泵 有 限 公司 56 848 18 | 浙江 新 界 泵 业 有 限 公司 25 827 
9 “| 广东 省 佛山 水 泵 厂 有 限 公 司 53 154 19 | 山东 长 志和 泵 业 有 限 公司 25 010 
10 | 沈 鼓 集团 核电 泵 业 有 限 公司 47 439 20 | 安徽 山 联系 业 股 份 有 限 公司 22 955 
2011 年 , 沈 教 集团 核电 泵 业 有 限 公 司 共有 5 个 政府 科 术 达 到 国际 先进 水 平 。(@®1 000MW 机 组 核 二 级 余热 排出 泵 









































研 项 目 获 得 立项 ,其 中 “高 参数 泵 机 械 密封 装置 关键 技术 
研究 与 应 用 ” 列 入 国家 科技 支撑 计划 项 目 ,，“ 机 械 装备 再 制 
造 的 基础 科学 问题 ? 列 人 国家 973 计划 项 目 “AP1000 核 主 
泵 研制 ” 列 入 辽宁 省 科技 计划 项 目 ,“ 百 万 千瓦 核电 机 组 核 
主 泵 研发 试验 基地 建设 ” 列 入 沈阳 市 新 兴 产 业 项 目 ， 
“1 000MW 核 电机 组 常规 岛 主 给 水 泵 研究 ” 列 入 沈阳 市 科技 
计划 项 目 。 公 司 共有 2 个 政府 科研 项 目 通过 了 验收 : 沈阳 











































































































研制。 公司 通过 与 中 广 核 工程 公司 联合 人 研发 ,攻克 了 高 汽 
蚀 性 能 、 抗 冷 冲击 ` 抗 热 冲击 等 12 项 重大 技术 难题 ,为 红 沿 
河 核 电站 、 阳 江 核 电站 、 宁 德 核电 站 、 巴 基 斯 坦 恰 希 玛 
300MW 机 组 核电 站 研制 了 余热 排出 泵 。 经 专家 鉴定 ,产品 
技术 均 达 到 国际 先进 水 平 。(@1 000MW 核电 机 组 核 二 级 电 
动 辅助 给 水 泵 研制 。 公 司 通 过 与 中 广 核 工 程 公司 联合 人 研 
发 ,完成 了 国内 首 台 电动 辅助 给 水 泵 样机 研制 任务 。 该 泵 
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鼓风机 集团 股份 有 限 公 司 技 术 中 心 创新 能 力 项 目 “ 核 二 、 三 
级 泵 及 常规 岛 用 泵 研发 平台 建设 ”于 2011 年 12 月 29 日 通 
过 了 验收 ; 2010 年 辽宁 省 企业 技术 中 心 专项 资金 项 目 
“1 000M 双 核电 常规 岛 主 给 水 泵 机 组 开发 研制 "于 2011 年 
10 月 20 日 通过 了 验收 。 公 司 围绕 我 国 能 源 行业 对 泵 组 设 



















































































通过 了 性 能 \ 耐 入、 抗震 等 试验 验证 ,满足 了 高 效 、 可 靠 的 要 
求 ,该 泵 各 项 技术 指标 均 达 到 国际 先进 水 平 。@350 兆 瓦 级 
火电 站 用 的 CHTZ4/6 型 超 临界 给 水 泵 。 该 和 泵 流量 
640m  /h, 扬 程 3 330m。 该 产品 新 材料 、 新 工艺 达 60% 以 
上 ,达到 国内 先进 水 平 。 公 司 为 广东 阳江 核电 站 1 号 机 组 






































备 的 需求 ,特别 是 60 万 ~ 170 万 kW 核电 机 组 的 泵 组 设备 
需求 ,在 流体 动力 学 、 热 力学 、 结 构 力 学 、 转 子 动力 学 、 新 材 
料及 新 工艺 等 方面 开展 了 前 沿 应 用 基础 研究 、 应 用 技术 研 
究 和 试验 ,突出 技术 创新 的 战略 性 、 关 键 性 和 集成 性 ,重点 
突破 了 一 批 核心 技术 。 开 展 了 AP1000 主 泵 异种 材料 焊接 
工艺 ,装配 工艺 和 材料 国产 化 研究 ,以 及 混凝土 蜗 壳 海水 循 
环 泵 水 力 模型 开发 .DGB 型 锅炉 给 水 泵 标准 化 设计 、 核 级 泵 
螺栓 螺母 材料 研究 ,4DG 型 锅炉 给 水 泵 降低 汽 蚀 余 量 研究 、 
单 壳 体 给 水 泵 结构 优化 .300MW 机 组 核 二 级 喷 淋 泵 和 余热 
排出 泵 样机 研制 等 新 工艺 和 新 技术 的 研发 。(D1 000MW 核 
电机 组 核 二 级 安全 充 喷 淋 有 泵 、 低 压 安 注 泵 研制 。 我 国 首 台 




































































研制 生产 的 2 台海 水 循环 泵 安装 调试 成 功 ; 为 红 沿 河 核 电 
站 3、4 号 机 组 研制 的 4 台海 水 循环 和 泵 所 有 的 加 工 制造 工序 
已 全 面 完 成 。2011 年 12 月 28 日 ,广东 阳江 核电 站 1 号 机 
组 海水 循环 泵 试 水 通车 顺利 完成 ,为 公司 后 续 核 电 项 目的 
实施 莫 定 了 坚实 的 基础 。 

2011 年 , 沈 鼓 集团 核电 泵 业 有 限 公 司 研制 的 CAP1400 
主 泵 专项 在 多 个 关键 技术 方面 均 取 得 一 定 的 进展 。 中 多 约 
束 条 件 下 的 优化 设计 。 公 司 在 消化 .吸收 AP1000 主 泵 技术 
的 基础 上 ,根据 上 海 核 工 程 研究 设计 院 提 出 的 CAP1400 主 
泵 设计 技术 规格 书 , 结 合 AP1000 EEF CAP1400 主 泵 ( 流 
量 增加 17%) 模型 的 试验 验证 对 比 , 开 展 了 CAP1400 ER 

























































































自主 研发 制造 的 安全 党 喷 淋 有 泵 和 低压 安 注 泵 于 2011 年 底 
通过 了 装配 试验 ,并 于 2012 年 初 交 付 用 户 。 该 泵 流量 
850m /h, 扬 程 131m。 公 司 通过 与 中 广 核 工 程 公司 联 合 研 
发 ,攻克 了 高 效率 、 高 寿命 水 润滑 导 轴 承 、 低 汽 蚀 、 抗 热 冲 
击 ` 抗 震 等 12 项 重大 技术 难题 。 经 专家 鉴定 ,产品 整体 技 























缩小 比例 水 力 模型 和 1:1 水 力 模型 的 试验 装置 研制 工作 。 
2011 年 6 月 ,完成 了 CAP1400 主 泵 的 初步 设计 ,包括 总 体 
结构 设计 、 水 力 部 件 设计 与 优化 等 ;7 月 18 日 ,在 上 海 核 工 
程 研 究 设 计 院 组 织 召开 的 CAP1400 示范 工程 屏蔽 主 泵 方案 
设计 专家 评审 会 上 ,建立 了 整体 设计 方案 ,确立 了 技术 路 
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线 。@) 安 全 可 靠 性 分 析 评 估 。 公 司 项 目 组 在 AP1000 主 泵 
引进 技术 的 基础 上 ,针对 CAP1400 主 泵 的 结构 特点 ,联合国 
内 外 科研 机 构 ,应 用 引进 的 专用 软件 和 第 三 方 商 业 软 件 , 初 
步 完 成 了 泵 壳 设 计 工 况 和 正常 运行 工 况 下 的 应 力 分 析 与 评 
定 ; 对 泵 过 两 种 瞬 态 工 况 ( 全 堆 热 启动 和 全 堆 冷 停 ) F 
态 温度 场 ,以 及 承 压 边界 部 件 安全 与 疲劳 性 能 进行 了 分 析 
与 评定 ,完善 了 承 压 边 界 部 件 的 瞬 态 温度 场 分 析 、 基 于 有 瞬 态 
温度 场 的 热 应 力 安 全 性 评定 及 疲劳 安全 性 评定 等 技术 。 
@ 主 泵 样机 的 先进 制造 技术 。 公 司 对 AP1000 = AE AB 
的 加 工 工艺 、 装 配 工艺 、 程 序 文件 和 验收 标准 等 进行 了 系统 
整理 、 分 析 和 总 结 ; 根据 AP1000 主 泵 泵 体 各 零 部 件 所 用 材 
料及 材料 国产 化 进展 ,初步 制定 了 CAP1400 主 泵 铸 锻 件 的 
采购 技术 规范 。 同 时 ,开展 了 快速 成 型 铸造 造型 研究 ,并 应 
用 在 CAP1400 主 泵 第 三 套 方案 的 缩小 比例 模型 加 工 制造 
中 。 利 用 快速 成 型 技术 能 自动 、 直 接 、 快 速 而 精确 地 将 水 力 
设计 方案 转变 为 具有 一 定 功 能 的 原型 零件 的 特点 ,对 产品 
设计 进行 快速 评估 修改 和 功能 试验 ,以 缩短 开发 周期 。 
@ 屏 蔽 电动 机 主 泵 的 试验 验证 。 当 前 公司 已 完成 4 套 缩小 
比例 模型 的 性 能 试验 。 实 验 结果 表明 ,对 应 工 况 点 热 态 效 
率 达到 83.7% ,经 过 数据 分 析 认 为 ,通过 优化 性 能 可 满足 原 
型 泵 的 要 求 ,试验 装置 能 够 满足 模型 试验 要 求 ; 验证 了 水 力 
原型 的 有 效 性 以 及 叶轮 导 叶 泵 壳 间 的 关联 性 。 

2011 年 ,石家庄 强大 泵 业 集 团 有 限 责任 公司 开发 完成 
119 项 新 产品 ,其 中 泵 类 产品 115 项 、 机 械 密封 4 项。 完成 
了 渣 浆 泵 换代 方案 设计 和 样机 开发 以 及 3 种 新 型 隔膜 泵 的 
设计 鉴定 工作 ; 研制 开发 的 系列 新 型 渣 浆 泵 工作 效率 大 大 
提高 ,产品 性 能 与 国外 同类 产品 相 比 更 加 稳定 可 靠 ,使 用 寿 
命 明 显 长 于 国外 同类 产品 ; 研发 的 TK1200 大 型 挖 泥 泵 各 项 
生 能 指标 均 达 到 或 超过 国外 同类 产品 技术 水 平 , 可 以 蔡 代 
O; 耐 磨 钢 及 各 种 泵 用 材料 经 过 不 断 完善 ,其 性 能 和 各 项 
术 指 标 已 趋 于 稳定 ; 大 型 琉 浚 泵 叶轮 用 材料 、 大 型 琉 滩 泵 
耐 磨 材料 的 研究 均 取 得 阶段 性 进展 ,为 下 一 步 实际 应 用 
打下 了 基础 。 

重庆 水 泵 三 有 限 责 任 公司 自主 开发 的 具有 自主 知识 产 
权 的 上 充 泵 通过 了 国家 能 源 局 \、 中 国 机 械 工 业 联 合 会 及 我 
国 三 大 核电 公司 相关 专家 的 技术 鉴定 。 国 产 化 上 充 泵 的 研 
制 成 功 , 标 志 着 我 国 离心 泵 设计 制造 技术 达到 了 世界 先进 
水 平 ,打破 了 国外 垄断 局 面 ,对 我 国 核电 事业 的 发 展 具有 重 
大 意义 。 

2011 年 ,大 耐 人 菏 业 有 限 公司 研制 成 功 的 ASD R 系列 重 
[位 石油 化 工 流程 人 汞 、HB 系列 卧 式 多 级 简 袋 汞 .LH -GGM 
RIN FAA YW 系列 长 轴 液 下 和 泵 4 个 系列 产品 获得 辽宁 
省 “ 专 精 特 新 ”产品 奖 、 大 连 市 优秀 新 产品 奖 、 创 纪录 产品 及 
金 州 新 区 高 新 技术 产品 奖 。 公 司 成 功 完 成 了 国家 节能 产品 
的 检验 和 申报 ,在 国家 第 三 批 “ 工 业 和 信息 化 部 节能 机 电 设 
备 ( 产品 ) 推荐 目录 ”中 共有 9 个 系列 的 泵 类 产品 ,其 中 大 耐 
泵 业 有 限 公司 占 4 个 系列 产品 。 公 司 申 报 的 辽宁 省 海外 研 
发 团队 项 是 一 “重大 石化 装置 高 温 塔 底 泵 的 研制 ”、 国 家 
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中 小 企业 发 展 专 项 资金 项 目 一 “第 三 代 核 电 及 大 型 石化 
成 套 关键 泵 国产 化 项 目 ”、 国 家 引进 国外 技术 管理 专家 重点 
项 目 一 -“ 核 岛 SEC 重要 厂 用 水 泵 的 研制 ”、 大 连 市 工程 实 
验 室 项 目 一 “大 连 市 高 端 石化 泵 工程 实验 室 ” 和 金 州 新 区 
信息 技术 推广 项 目 “信息 化 与 工业 化 融合 项 目 ” 等 科技 
项 目 成 功 获得 政府 批复 ,并 取得 了 政府 财政 拨款 。2011 年 ， 
公司 研制 生产 了 6 种 新 产品 。QDASD80 - 260/14M 水 平 中 
开 式 多 级 泵 。 该 产品 是 公司 有 史 以 来 研制 生产 难度 最 大 的 
离心 泵 ,也 是 当前 国内 相同 流量 下 首 台 级 数 最 多 的 泵 。 泵 
流量 65m /h, 扬 程 1000m, 功 率 350kW。 该 产品 高 效 节 能 ， 
运行 稳定 。(@ASD700 - 940 水 平 中 开 双 吸 泵 。 该 产品 创下 
了 在 相同 流量 下 国内 最 高 扬程 、 最 高 转速 的 纪录 。 该 产品 
由 加 拿 大 TOP 公司 设计 ,主要 性 能 参数 : 流量 9 375m /h, 扬 
FE 102m ,功率 3 550kW , 汽 蚀 余 量 11.2m。 该 产品 技术 达到 
国际 先进 水 平 © DN600 大 型 水 和 泵 。 当 前 已 完成 
ASD600 - 500, ASD600 - 640 两 个 规格 的 设计 , 泵 流量 3 082 
m /外 ,扬程 5m。@BB5 型 HB300 - 480 高 压 简 袋 泵 、 
HB300 - 480 卧 式 多 级 简 袋 泵 。 主 要 性 能 参数 : 流量 
908m /h, {FE 438m, AMR E 4m。 鉴 于 产品 对 高 汽 蚀 余 
量 的 要 求 ,公司 设计 了 最 大 规格 的 简 袋 和 泵 ,当前 产品 已 投放 
市 场 并 成 功 运行 。 该 产品 技术 达到 国内 先进 水 平 。@PCH 
系列 API610 OH2 W A WWE T HER RRA E 
2 600m /h, 最 高 扬程 260m。 产 品 完全 执行 API610 ,技术 达 
到 国际 先进 水 平 , 当前 产品 大 量 出 口 ,并 得 到 用 户 好 评 。 
(@VT 系 列 液 下 泵 改进 泵 过 结构 获得 成 功 ,产品 性 能 优良 , 达 
到 设计 要 求 , 彻 底 解决 了 该 泵 由 于 和 铸造 原因 导致 性 能 不 合 
格 的 问题 ,并 将 该 产品 升级 为 API610 VS2 FA. VT 系列 
轴 向 进出 API610 液 下 泵 最 大 流量 500m /h, 最 高 扬程 
200m。 泵 效率 比 原 泵 型 提高 10% 左右 ,达到 理论 曲线 的 
求 。 产 品 技术 达到 国内 先进 水 平 。 

湖南 湘 电 长 沙 水 泵 有 限 公 司 与 上 海 核 工 程 研究 设计 院 
严格 按照 ASME 规范 ,联合 研发 设计 成 功 国内 首 台 适用 于 
AP1000 的 余热 排出 泵 ( 核 三 级 泵 ) ,该 产品 于 2012 年 2 月 
顺利 通过 了 鉴定 。 鉴 定 专家 组 认为 ,该 泵 结构 设计 合理 , 自 
主 研发 的 水 力 模型 具有 高 汽 蚀 性 能 ,各 个 参数 满足 设计 任 
务 书 和 有 关 技 术 规 范 的 要 求 ,技术 达到 国际 先进 水 平 。 

上 海 凯 泉 泵 业 ( 集团 ) 有 限 公 司 承 担 的 “国产 化 AP1000 
余热 排出 泵 研制 ”和 “国产 化 AP1000 化 容 补 水 泵 研制 ”两 
项 课题 获得 2011 年 度 上 海 市 重大 技术 装备 研制 专项 项 目 
立项 ,并 获得 专项 资助 100 万 元 ; 1 000 兆 瓦 级 二 代 改 进 型 
压 水 堆 CSS850/137 型 安全 壳 喷 淋 泵 、RHR - R910/77 型 余 
热 排 出 泵 、HXBD12. 5/98 型 消防 泵 、ESW( R) 3400/33 型 重 
要 厂 用 水 泵 `CCWR3160 - 70 型 设备 冷却 水 泵 ( 单 吸 、 双 吸 
两 种 ) 和 HKNL500 - 600 x3 型 凝结 水 泵 已 完成 样机 试制 ， 
具备 样机 外 部 见证 试验 条 件 和 申请 鉴定 条 件 ; 1 000 兆 瓦 级 
二 代 改 进 型 压 水 堆 、LHSI850/100 型 低压 安 注 泵 已 完成 1:1 
模型 泵 厂 内 试验 ,与 喷 淋 泵 结构 类 似 ,具备 鉴定 条 件 。 上 充 
泵 和 主 给 水 泵 ( 二 代 加 、AP1000 两 种 型 号 ) 完成 模型 泵 制 
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E, 主 给 水 泵 于 2011 年 10 月 通过 了 中 国 机 械 工 业 联合 会 
组 织 的 技术 方案 评审 。 公 司 承 担 研 制 的 黄 岛 国家 石油 储备 
地 下 水 封 洞 库 湾 没 油泵 于 2011 年 10 月 通过 了 中 国 通用 机 
械 工业 协会 主持 的 项 目 设计 评审 。2012 年 2 月 ,国家 能 源 
局 委托 中 国 机 械 工业 联合 会 组 织 召 开 相 关 专 家 鉴定 会 , 见 
证 公司 研制 的 RNS150 - 560 型 AP1000 余热 排出 泵 样机 的 
热 态 试验 。 该 样机 得 到 与 会 专家 一 致 认可 ,并 顺利 通过 了 
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鉴定 。2011 年 ,公司 共 完 成 核电 、 火 电 、 石 化 用 泵 等 新 产 上 
工艺 设计 41 项 .工艺 文件 72 套 、 工 艺 试 验 验证 36 项 .重大 
工艺 装备 设计 3 项、 重大 工艺 改进 与 工艺 试验 5 项 ,采用 新 
工艺 、 新 技术 2 项。 作为 公司 核 二 级 泵 设计 /制造 资格 许可 
证 取证 模拟 件 而 进行 研制 开发 的 HGA75 -8 型 核 二 级 高 压 
安全 注射 泵 ,满足 了 《高 压 安全 注射 泵 设备 规范 书 》 的 要 求 ， 
产品 部 分 主要 技术 指标 优 于 国外 同类 产品 ,设计 采用 的 自 
供 油 轴承 装置 配 有 支撑 结构 的 简体 ,配置 的 蝶 形 弹 答 具有 
新 颖 性 和 自主 知识 产权 ,产品 水 力 性 能 指标 达到 国际 先进 
水 平 。 该 泵 流量 76. 83m’/h, 扬 程 818. 42m, 泵 效率 
66.44% ,必需 汽 刨 余 量 6. 18m。 

广东 省 佛山 水 泵 三 有 限 公 司 研制 生产 的 KHP 系列 卧 式 
中 开 多 级 泵 是 按照 美国 石油 学 会 ANSI/API610 -2004 《石油 、 
重 化 学 和 天 然 气 工业 用 离心 泵 ) 标 准 中 的 高 端 产 品 轴 向 剖 分 
多 级 两 端 支承 式 BB3 型 泵 的 要 求 进行 设计 的 。 选 用 高 效率 、 
低 汽 蚀 余 量 值 的 水 力 模型 ,再 利用 流体 力学 计算 工具 CFD 对 
模型 进行 计算 验证 和 优化 设计 。 除 效率 高 `. 汽 蚀 余 量 低 、 流 
量 范围 大 、 扬 程 高 外 ,由 于 采用 叶轮 对 称 布置 及 双 蜗 壳 结 构 
设计 ,尽量 降低 轴 向 力 和 径 向 力 ,提高 了 产品 的 可 靠 性 。 此 
外 ,因为 提供 多 种 材质 选择 ,使 用 户 在 选用 、 操 作 、 维 护 方面 
更 加 简单 和 方便 。 该 产品 主要 针对 石化 行业 的 油田 注水 、 原 
油 : 成 品 油管 线 输送 、 炼 油 厂 进 料 用 泵 等 用 途 设 计 ,是 石化 行 
业 不 可 或 缺 的 关键 设备 。 产 品 成 功 应 用 于 中 海 石油 ( 中 国 ) 
有 限 公司 海上 采油 平台 ,不 但 为 国家 节约 了 大 量 外 汇 ,还 打 
破 了 进口 泵 在 中 海 石 油 ( 中 国 ) 有 限 公 司 油田 注水 和 原油 外 
输 领域 一 统 天 下 的 格局 。 该 产品 已 申请 1 项 发 明 专利 .2 项 
实用 新 型 专利 ,其 中 2 项 实用 新 型 专利 已 授权 。 

丰 球 集团 有 限 公 司 研制 生产 的 高 效 高 扬程 潜水 切割 泵 
被 国家 科技 部 列 入 2011 年 第 一 批 科技 型 中 小 企业 技术 创 
新 基金 项 目 。 该 产品 主要 适用 于 市 政工 程 、 商 务 宾馆 、 饭 
店 、 中 小 医院 、 小 型 工厂 及 居民 生活 等 场合 的 污水 处 理 , 尤 
其 适用 于 为 预制 泵 站 配套 。 该 项 目 针 对 普通 切割 泵 流量 
小 ` 扬 程 低 , 以 及 起 动 困难 、 结 构 不 够 紧凑 、 流 道 容 易 堵 蹇 、 
切割 效 果 差 、 刀 具 使 用 寿命 短 等 缺陷 ,采用 自主 开发 的 带 
电子 开关 的 大 功率 单 相 油 浸 式 潜水 电动 机 ,提高 了 起 动力 
SE ,拓宽 了 电压 适用 范围 ; 采用 自主 开发 的 一 体式 成 型 两 级 
蜗 壳 ,两 级 蜗 壳 与 过 滤 段 之 间 无 需 安装 连接 ,结构 紧凑 、 安 
装 方便 、 安 全 可 靠 , 同 时 优化 了 流 道 结构 ,提高 了 有 效 扬程 ; 
采用 带 有 三 层 切 割 刀片 的 旋转 刀 体 与 带 有 1 形 槽 口 的 固定 
刀 体 的 组 合 ,实现 切割 、 据 割 与 麻 压 多 重 功 效 , 有 效 提高 了 
切割 效果 ,避免 了 细小 坚硬 颗粒 对 刀具 的 损伤 与 钝 化 ,延长 







































































































































































































































































































































































































































































































































































了 刀具 使 用 寿命 。2011 4 











FE ,公司 完成 了 4 种 新 产品 的 开发 。 


(DHS40 - 10 -2.2 泥 沙 泵 。 该 产品 在 铝 合金 表面 涂 履 一 层 





聚 四 氧 呈 喃 二 元 醇 ( PTMG) ,增加 了 耐 磨 性 ; 出 水 








口 置 于 泵 





的 中 上 部 ,有 利于 电动 机 冷却 ; 泵 的 出 水 口 与 泵 轴线 旦 45° 























角 的 结构 配置 ,方便 用 户 安装 。34 


要 性 能 参数 : 最 大 流量 











60.5lm /h, 最 高 扬程 17.8lm ,最 高 效率 43. 61% ,电动 机 功 


率 2.2kW ,介质 泥 沙 量 =< 


30% 。 该 








Fe PR PEE, Ha 














E 常 适合 








在 泥 沙 介质 极 高 的 环境 中 使 用 。 经 鉴定 ,产品 在 出 水 口 设 





计 和 表面 涂 覆 工艺 上 的 创新 技术 处 于 国内 同 > 


水 平 。@400QJB -2.2 - 























产品 的 领先 








QG 切割 型 潜水 搅拌 机 。 主 要 性 能 
参数 : 螺旋 桨 直径 200 ~ 800mm, 电 动机 功率 1.5 ~22kW , 叶 
片 转速 730 ~1470r/min, 轴 向 推力 150 ~5 000N。 该 产品 在 




















传统 潜水 搅拌 机 的 基础 上 加 装 了 切割 装置 ,切割 装置 的 旋 
转 刀 鳄 让 在 螺旋 浆 上 ,旋转 刀 的 导 引 装置 侧面 呈 抛 





曲线 方向 与 旋转 方向 一 致 ,有 利 











物 线 状 ， 


于 往外 抛 出 被 切 碎 的 污 物 ， 


减少 了 污 物 在 螺旋 桨 轮 坑 处 的 堆积 和 缠绕 ,提高 了 密封 的 


可 靠 性 ,延长 了 潜水 电动 机 的 使 用 寿命 。 该 泵 适 




















于 工矿 





企业 等 领域 的 现代 污水 处 理 。 经 鉴定 ,产品 旋转 刀 结 构 的 
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= 





1.5 不 锈 钢 潜水 排 泥 沙 有 泵 。 


新 设计 处 于 国内 同类 产品 领先 水 3 





É. ®QDX12 - 30 - 





主要 性 能 参数 : 额定 流量 


12m° 人/ ,额定 扬程 30m ,功率 1 500W, 转 速 2 850r/min. Iž 


产品 叶轮 采用 无 过 载 离 心 泵 设计 方法 

















进行 设计 ,功率 适应 





性 好 ,有 泵 环境 适应 性 强 ; 采用 上 出 水 结构 ,过 流 部 从 





于 一 些 养殖 藉 塘 ` 池 塘 中 





沙 不 是 很 多 的 农田 。 经 鉴定 ,产品 技术 处 于 
领先 水 平 。@ 图 FQG2 -21C 型 潜水 螺杆 切 逢 


含 淤泥 比 


F 采 用 球 


墨 铸铁 ,外 过 采用 铸 铝 和 不 锈 钢 , 耐 腐蚀 性 好 。 产 品 主要 用 


较 多 的 场所 ,或 者 是 含 泥 








国内 同类 产品 


|R RAT 


量 3.3m 个, 最 大 扬程 4m。 该 产品 在 螺杆 端 头 设置 不 锈 钢 





切割 刀具 ,使 螺杆 泵 同时 具有 切割 功能 ; É 



































构 的 螺杆 ,电动 机 传动 轴 通 过 中 空 结构 与 安装 在 螺杆 一 端 
的 切割 刀 相 连接 ,结构 紧凑 ; 螺杆 泵 采用 橡胶 衬 套 定 子 , 具 





























主 设计 了 中 空 结 
































有 一 定 的 柔性 ,适用 水 下 污 泥 的 切割 和 输送 。 产 品 是 集成 
式 预制 小 型 输送 泵 站 的 关键 配套 设备 ,具有 较 大 的 市 场 前 
景 。 经 鉴定 ,产品 在 螺杆 泵 集成 切割 功能 上 的 创新 技术 处 

















于 国内 同类 产品 领先 水 平 。 
































2011 年 ,上 海 阿波 罗 机 械 股 份 有 限 公 司 完 成 了 百 万 和 二 


瓦 级 压 水 堆 核 电站 上 充 泵 、 余 
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压 安 注 泵 的 设计 方案 并 成 功 举行 了 专家 研讨 会 。@D 上 充 泵 
( ARCV) : 流量 13.6 ~ 160m /h, 4H FE 500 ~ 1 860m。 该 泵 为 





卧 式 、 双 壳 体 、 多 级 离心 泵 ,外 形 尺寸 较 小 ,结构 较为 简单 ， 





加 工 难度 较 小 ,检修 方便 。@ 余 热 排出 泵 ( ARRA) : 流量 
120 ~ 1 475m /h, FE 43 ~ 9gm。 该 泵 为 卧 式 . 单 级 . 单 吸 、 


悬臂 式 离心 泵 ,结构 简单 Pe 





E, EIE OKEE 





喷 淋 泵 ( AEAS) : 流量 100 ~ 1 250m 人 ,扬程 100 ~ 180m. 
该 泵 为 立 式 简 袋 式 单 吸 多 级 有 泵 ,结构 经 典 , 拆 装 快捷 ,维护 
简单 。@ 低 压 安 注 泵 ( ARIS) : 流量 100 ~ 1 100m’ /h, 4% FE 
58 ~155m。 该 泵 为 立 式 简 袋 式 单 吸 多 级 泵 ,结构 经 典 , 拆 装 





快捷 ,维护 简单 。2011 4 


FE, 公司 采 














用 多 种 中 分 面 密封 垫 材 
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BL ,对 水 平 中 开 多 级 和 泵 中 分 面 密封 进行 多 次 试验 ,现在 已 经 
掌握 了 该 型 号 泵 在 高 压 下 的 密封 技术 。 

上 海 连 成 ( 集团 ) 有 限 公 司 经 过 多 年 的 潜心 研发 ,成 功 
研制 出 专用 于 SFOW 系列 水 厂 的 单 级 双 吸 离心 泵 。 该 产品 
采用 全 新 的 设计 方法 设计 水 力 模 型 ,效率 比 常规 的 设计 方 
法 高 3% ~5% ;采用 双 叶 轮 结构 , 相 邻 叶片 交错 布置 ,消除 
了 泵 在 运行 时 的 水 力 脉冲 ,提高 了 效率 ; 叶轮 采用 精密 铸 
造 , 泵 体 采 用 树脂 砂 造型 , 流 道 采用 特殊 加 工 工艺 等 先进 技 
术 , 大 幅度 提高 了 产品 的 运行 效率 。 

大 连 深蓝 泵 业 有 限 公 司 研制 生产 的 余热 排出 泵 ( 核 安 
全 二 级 ) 主要 性 能 参数 : 流量 120m? /h.910m? /h、1 475m? /h, 
扬程 43m、77m、95m ,温度 200% ,压力 10.0MPa。 该 泵 为 臣 
式 单 级 单 吸 悬臂 式 结构 ,适用 于 冷 热 冲击 和 含 杂 质 等 特殊 
运行 工 况 ,并 满足 地 震 状 态 下 的 完整 性 和 可 运行 性 。 设 备 
EK 核 安全 三 级 ) 主要 性 能 参数 : 流量 2 855m /h, %5 
程 63.6m ,温度 120 ,压力 2.0MPa。 该 泵 为 单 级 、 单 吸 、 悬 
辟 、 转 式 径 向 剖 分 离心 泵 , 泵 吸入 口 为 水 平 轴 向 ( 端 部 ) , 吐 
出 口 为 径 向 向 上 ( 顶部 ) ,进出 口 配 置 配 对 法 兰 ; 泵 进口 配置 
导 流 装置 ,起 到 稳 流 的 作用 ; 可 以 满足 高 汽 蚀 性 能 要 求 ,并 
满足 地 震 状 态 下 的 完整 性 和 可 运行 性 。 重 要 厂 用 水 泵 ( 核 
安全 三 级 ) 主要 性 能 参数 : 流量 3 000m /h, 扬 程 28m, 温 度 
80°C ,压力 1.6MPa。 重 要 三 用 水 泵 机 组 由 泵 、 联 轴 器 .电动 
机 、 电 动机 支架 、 底 板 ( 泵 用 ) 、 测 温 测 振 装置 和 其 他 必要 的 
辅助 系统 设备 组 成 , 泵 吸入 口 为 竖 直 轴 向 向 下 ( 端 部 ) ,吐出 
口 为 水 平 切 向 ( 侧面 ) 。 可 以 满足 高 汽 蚀 性 能 要 求 ,并 满足 
地 震 状 态 下 的 完整 性 和 可 运行 性 。 硼 酸 输送 泵 ( 核 安全 三 
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级 ) 主要 性 能 参数 : 流量 16. 6m /h, 扬 程 85m, 温 度 80°C , 压 





JI 1.6MPa。 该 泵 为 单 级 单 吸 卧 式 悬 臂 式 结构 ,吸入 口 为 水 


5 














FEF 轴 问 ( 端 部 ) ,吐出 口 为 径 向 向 上 ( 顶部 ) ; 可 以 满足 高 汽 











蚀 性 能 要 求 ,并 满足 地 震 状态 下 的 完整 性 和 可 运行 性 。 


PTR 乏 燃 料 水 池 冷 却 泵 ( 核 安全 三 级 ) 主要 性 能 参数 : 流量 
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单 级 单 吸 卧 式 悬臂 式 结构 ,吸入 口 为 水 平 轴 向 ( 端 部 ) , 吐 











21.5m°*/h, FE 47. 5m, YJE 120C ,压力 1.6MPa。 该 泵 为 




















口 为 径 向 向 上 ( 顶部 ) ; 可 以 满足 高 汽 蚀 性 能 要 求 ,并 满足 地 
震 状态 下 的 完整 性 和 可 运行 性 。SCSK 水 平 中 开 多 级 泵 主 
要 性 能 参数 : 流量 10 ~ 1 500m’ /h, 最 高 扬程 3 000m, ,温度 
-40 ~200% ,压力 10 ~35MPa。 产 品 适用 于 石油 开采 、 石 



































化 工 、 煤 化 工 、 管 线 输送 、 海 水 淡化 、 电 厂 、 高 压 液 力 能 量 
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回收 透 平 、 贫 液 泵 、 富 液 俏 、 电 厂 锅炉 给 水 、 钢 厂 除 焦 除 磷 及 











田 注 水 等 领域 。LDB 系列 立 式 多 级 简 袋 泵 主要 性 能 参 
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数 : 最 大 流量 15 000m*/h, 最 高 扬程 1 000m, 温度 - 40 ~ 
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50%C 。 适用 于 输送 各 种 清洁 或 污染 \ 低 温 或 高 温 、 化 学 中 











性 或 腐蚀 性 的 液体 ,主要 用 于 炼油 厂 ` 石 油 化 工 \ 低 温 工 程 、 
管线 调 压 或 海上 平台 、 能 源 工业 冷凝 液 抽取 等 领域 。 











2011 年 , 吉 攀 五 二 五 条 业 有 限 公 司 研 制 的 “新 型 大 功 














率 大 流量 磁力 驱动 泵 "获得 湖北 省 科技 进步 奖 三 等 奖 ， 高 
效 烟 气 脱 硫 循环 泵 "实用 新 型 专利 获得 中 国 专利 优秀 奖 ， 
“LC90071150 高 效 烟 气 脱硫 循环 条 "获得 国家 自主 创新 产 


品 称号 。2011 年 ,公司 科研 成 果 项 目 销售 收入 占 销售 总 收 
入 的 50% 以 上 。 在 狠 抓 产品 创新 的 同时 ,公司 还 大 力 开导 






























































工艺 创新 活动 。2011 年 囊 樊 五 二 五 泵 业 有 限 公司 新 产品 研 














制 情况 见 表 7。 


表 7 2011 年 囊 攀 五 二 五 泵 业 有 限 公司 新 产品 研制 情况 











产品 名 称 产品 型 号 主要 性 能 参数 技术 水 平 
石油 化 工 流程 泵 LCP250 -315 流量 700m? /h, 扬 程 28m, 转 速 1480r/min, 效 率 70% 国内 先进 
高 效 烟 气 脱硫 循环 泵 LC900/1150 流量 12 500m? /h, 扬 程 23. 82m ,转速 460r/min ,效率 87.8% 国际 先进 
ENAKE LH300 - 100 流量 1 800m? /h, FE 60m, $E 592r/min ,效率 70% 国内 先进 
EIE CLB250 -250 -500 | 流量 600m? /h, {FE 48m, FH 1 450r/min ,效率 68% 国际 先进 














2011 年 ,西安 泵 阀 总 三 有 限 公司 研制 完成 的 钳 泵 被 列 
入 陕西 省 2011 年 重大 科技 创新 项 目 计 划 。 公 司 研制 成 功 















































试制 成 功 的 KND450 - 93.5 x3 型 多 级 水 平 中 开 式 输 油 泵 
和 KSY490 -47 型 中 开 式 给 油泵 ,技术 均 达 到 国际 先进 水 























系列 猪 泵 ,结束 了 国内 错 泵 全 部 依靠 美国 进口 的 局 面 ,填补 
了 国内 空白 ,为 实现 我 国 重大 装备 国产 化 做 出 了 贡献 。 产 
品 已 在 河南 顺 达 化 工科 技 有 限 公司 的 20 万 t/a 醋酸 项 目 和 
山东 华 鲁 恒 升 化 工 有 限 公 司 的 20 万 t/a 醋酸 项 目 上 得 到 应 
用 。 经 试用 ,用 户 认为 产品 技术 达到 同类 进口 产品 水 平 ,可 
以 替代 进口 。 该 产品 为 用 户 带 来 了 显著 的 经 济 效益 , 以 
XGB150 - 100 -400 母液 循环 泵 为 例 ,每 台 进 口 价 68 万 美 
元 ,而 公司 每 台 销售 价 仅 为 187 万 元 。 该 产品 现 已 通过 中 
国 石油 和 化 学 工业 联合 会 的 投产 鉴定 。 错 泵 研发 项 目 总 投 
资 1 800 万 元 ,2011 年 年 底 之 前 完成 ,形成 年 产 错 泵 4 000 
万 元 的 目标 。 

辽宁 恒星 泵 业 有 限 公司 研制 生产 的 HPT 型 大 功率 管 
道 输 油 泵 被 列 为 辽宁 省 科技 成 果 转 化 项 目 。2011 年 ,公司 
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,可 替代 进口 产品 。 试 制 成 功 了 JY 型 前 切 式 胶体 磨 , 该 





产品 主要 用 于 建筑 防水 行业 以 及 高 等 级 公路 建设 的 改 性 、 
乳化 沥青 制备 领域 ,与 国内 同类 产品 对 比 ,效率 提高 3 倍 
以 上 。 

















2011 年 , 武安 市 宏泰 机 械 泵 业 有 限 公 司 人 研发 的 





RYS125 - 80 -250 型 离心 式 热 油泵 等 RY 热 油泵 系列 产品 
现 已 达 200 多 个 规格 和 型 号 。RYS125 - 80 - 250 型 离心 式 


热 油泵 主要 技术 参数 : 流量 160m’ /h, 扬程 80m, 转速 


2 











900r/min, 泵 效率 为 73%。 在 设计 上 继承 了 原 RY 系列 离 


心 式 热 油泵 的 结构 特点 ,吸取 借鉴 了 国外 先进 的 设计 理念 
和 经 验 ,密封 形式 采用 软 填料 + 单 端面 机 械 密 封 ,提高 了 硝 
的 运行 可 靠 性 。 该 产品 结构 简单 ,性 能 优良 ,运行 成 本 低 ， 
寿命 长 ,采用 单 端面 机 械 密封 ,长 期 使 用 无 汇 漏 ,符合 国家 
























































行业 概况 





节能 减 排 政策 ,适用 于 输送 不 含 固体 颗粒 的 高 温 导 热 油 及 
与 导热 油 物理 性 质 相似 的 石油 产品 ,可 广泛 应 用 于 石油 化 
工 、 合 成 纤维 、 纺 织 印 染 、 木 材 加 工 、 造 纸 、 有 机 硅 、 焦 化 及 塑 
料 加 工 等 多 种 行业 。RYS125 - 80 - 250 型 离心 式 热 油 泵 已 
成 功 投入 市 场 ,经 运行 跟踪 ,使 用 效果 很 好 ,市 场 前 景 广阔 。 

上 海 第 一 水 泵 三 有 限 公司 研制 开发 的 吸 程 高 .能够 避 






































装置 SS2377 超 低 碳 双 相 不 锈 钢 精密 铸件 ”在 武汉 通过 了 国 
家 级 国防 科技 成 果 鉴定 。 喷 水 推进 装置 广泛 用 于 高 速 舰 
内 ,其 材质 为 超 低 碳 双 相 不 锈 钢 。 该 材质 治 炼 、 涛 铸 、 固 熔 
热处理 技术 是 世界 公认 的 难题 , 仅 有 瑞典 \ 日 本 、 美 国 等 少 
数 国家 掌握 了 其 成 型 技术 。 公 司 从 研制 D970 型 喷 水 推进 
装置 中 的 全 部 超 低 碳 双 相 不 锈 钢 精密 铸件 人手 ,对 导 叶 体 、 










































































免 汽 蚀 发 生 的 MD( Y) 系列 高 吸 程 矿 用 卧 式 多 级 泵 ,其 结构 
比 双 吸 泵 结构 简单 ,能 够 有 效 地 提高 泵 的 吸 程 。 该 泵 对 原 
MD 系列 泵 吸入 结构 进行 了 改进 设计 ,并 在 首 级 叶轮 前 加 设 
特殊 设计 的 螺旋 形 诱导 轮 。 螺 旋 形 诱导 轮 不 易 汽 蚀 , 且 能 
产生 一 定 的 扬程 ( 压力 ) ,增加 了 下 一 级 叶轮 进口 的 压力 , 提 
高 了 泵 的 抗 汽 蚀 能 力 。 该 泵 结构 简单 ,节省 了 大 量 的 原 材 
料 和 投入 ; 比 国内 原 有 MD 泵 的 吸 上 高 度 大 , 抗 汽 蚀 性 能 
好 ,可 以 大 大 减少 矿井 的 投资 。 

南方 泵 业 股 份 有 限 公 司 研制 生产 的 VMHP 型 高 压 泵 是 
专 为 膜 法 海水 淡化 系统 配套 研发 的 具有 国际 先进 水 平 的 高 
压 泵 产品 。 该 研发 项 目 被 列 人 “浙江 省 科技 兴 海 重大 攻关 
专项 ”项 目 ,并 获得 政府 部 门 的 重点 资助 。VMHP 型 高 压 泵 
主要 技术 参数 : 流量 45m /h, 扬 程 597m, 效 率 75.5% ,转速 
2 950r/min ,消耗 功率 97kW。 该 产品 具有 如 下 特点 : 关键 水 
力 部 件 采用 不 锈 钢板 冲压 、 焊 接 , 流 道光 滑 、 形 线 准 确 ,水 力 
效率 非常 高 ; 叶轮 形 线 由 冲模 保证 ,液体 流动 光滑 ,叶轮 平 
衡 性 好 ,运转 平稳 ,振动 小 ,噪声 低 ; 叶轮 采用 背靠背 安装 ， 
自身 实现 水 力 平 衡 ,无 需 专 门 的 平衡 机 构 ,结构 简单 ,可靠 
性 好 ; 采用 两 台 串 联结 构 , 只 需 对 一 台 泵 进行 变频 即 可 满足 
SWRO 系统 要 求 , 故 变 频 器 功率 只 占 整 机 功率 的 1/2, 大 大 
降低 了 变频 器 的 投资 ; 与 海水 接触 的 所 有 有 零 部 件 全 部 采用 
非常 耐 海水 腐蚀 的 双 相 不 锈 钢 或 超级 奥 氏 体 不 锈 钢材 料 ， 
耐 腐蚀 性 能 优 ,使 用 寿命 长 ; 采用 整体 、 便 拆 式 机 械 密封 ,只 
需 拆 去 联 轴 器 即 可 完成 机 械 密封 的 更 换 ,无 需 拆 动 进出 口 
管 路 和 泵 体 。 经 用 户 实际 使 用 一 年 后 ,产品 性 能 和 质量 接 
近 、` 甚 至 超过 进口 同类 产品 , 且 有 较 强 的 价格 优势 ,是 非常 
理想 的 替代 进口 产品 
江苏 双 达 泵 阀 集 团 有 限 公司 2011 年 申报 的 “大 型 波纹 
管 式 隔膜 泵 关键 技术 研究 及 产业 化 ”项 目 被 列 为 江苏 省 科 
技 成 果 转 化 专项 资金 项 目 ,项 目 已 进入 实质 性 实施 阶段 。 
根据 我 国 原盐 开采 业 、 氧 碱 工业 和 纯碱 工业 的 需求 ,公司 开 
发 了 SDQL1400 大 型 盐 化 工 循环 泵 ,经 专家 鉴定 ,该 产品 可 
以 蔡 代 进口 ,2012 年 即 可 投放 市 场 。 该 产品 开发 成 功 后 ,将 
形成 盐 化 工 泵 口径 350 ~ 1 400mm 的 系列 产品 。 该 公司 与 
上 海 发 电 设备 成 套 设计 研究 院 合 作 研 制 开 发 了 具有 自主 知 
识 产权 的 CAP1400 核电 冷却 水 循环 泵 。 根 据 我 国 核电 站 常 
规 岛 污水 排 送 泵 的 要 求 , 公 司 设计 了 WEB 系列 部 分 规格 的 
高 效 \ 副 叶轮 密封 立 式 自 吸 泵 。 该 产品 借鉴 同类 产品 结构 
形式 和 水 动力 性 能 ,采用 独特 的 设计 方法 和 新 颖 的 结构 形 
式 , 在 同等 性 能 参数 下 ,有 泵 的 效率 提高 5% ~ 15% , 既 节 约 了 
能 源 , 又 减少 了 设备 的 运行 成 本 。 

2011 年 ,湖北 省 天 门 泵 业 有 限 公司 研制 的 “ 喷 水 推进 


































































































































































































































































































my g 
o 








































































































叶轮 和 壳 体 等 一 系列 精密 铸件 进行 了 试制 ,掌握 了 利用 精 
密 树脂 砂 型 铸造 空间 扭曲 复杂 薄 壁 经 型 导 叶 片 的 整体 成 型 
技术 ,铸造 的 叶片 无 需 机 加 工 。 利 用 和 铸造 模拟 仿真 软件 对 
铸造 工艺 进行 优化 ,开发 了 阶梯 浇铸 、 高 温 打 箱 落 砂 等 工艺 
方法 ,有 效 地 防止 了 铸件 缺陷 的 产生 ,研制 成 功 D970 型 喷 
水 推进 装置 和 国内 首 台 ( 套 ) 5 000 千瓦 级 喷 水 推 进 装置 
SS2377 的 超 低 碳 双 相 不 锈 钢 系列 精密 铸件 ; 实现 了 铸件 
y/a 两 相 相 比 和 固 深 热处理 温度 的 优化 控制 ; 其 金 相 组 织 、 
唱 间 腐蚀 力学 性 能 、 铸 件 射线 探伤 和 水 压 试 验 等 指标 均 经 
过 第 三 方 检 测 机 构 检 验 , 并 通过 了 中 国 船 级 社 认 可 。2011 
年 ,国内 首创 高 功率 船用 喷 水 推进 装置 研制 项 目 被 国家 发 
展 和 改革 委员 会 列 和 人 国家 重点 支持 重大 装备 项 目 并 获 资金 
支持 。 公 司 研 制 的 D970 型 喷 水 推进 装置 关键 部 件 总 体质 
量 达 到 了 技术 规格 书 的 要 求 , 产 品 获 得 了 中 国 船 级 社 认可 ， 
已 成 功 应 用 于 中 石油 海上 应 急救 援 响应 中 心 的 高 速 搜 救 
船 ;5 000 千 瓦 级 大 功率 喷 水 推进 装置 超 低 碳 双 相 不 锈 钢 精 
密 铸 件 的 研制 也 取得 成 功 ,产品 已 经 应 用 在 海军 高 速 三 体 
搜救 船上 。 

2011 年 ,湖北 省 天 门 泵 业 有 限 公 司 开 发 研制 的 渣 浆 压 
滤 泵 被 评 为 国家 重点 新 产品 、 湖 北 省 自主 创新 产品 。 主 要 
技术 指标 : 流量 144m /h, 扬 程 68m, 转 速 1 480r/min, 效 率 
58% , 轴 功 率 45.92kW。 该 产品 无 污染 、 节 能 显著 ,有 硝 效 率 
平均 提高 12% ,使 用 寿命 延长 30% ~50% ,年 运行 300 天 可 
减少 耗 电 约 10 万 kW。，h。 公 司 研制 的 浓 浆 有 泵 为 甲 式 单 级 
悬臂 离心 式 渣 浆 泵 ,主要 技术 指标 : 流量 119 ~ 1 920m /h， 
扬程 13.9 ~ 85m, 适 用 于 冶金 、 煤 类 矿山 、 建 材 、 化 工 等 行 
业 输 送 高 浓度 、 高 粘度 渣 浆 ( 浆 体 浓度 二 70%) ,在 允许 的 工 
作 压 力 ( <3.6MPa) 范围 内 可 多 级 串联 使 用 。 该 浓 浆 泵 过 
流 部 件 使 用 特殊 合金 制造 , 耐 磨 耐 蚀 性 好 ,传动 部 分 采用 水 
中 开 式 稀 油 润滑 托 架 , 设 有 内 外 两 套 水 冷 系统 ; 采用 “无 
载 设 计 ”, 径 向 吸入 , 稀 油 润滑 ,结构 简单 ; 应 用 CAD, 
CFD, CAPP 等 技术 ,水 力 性 能 优良 效率 高 ; 与 普通 漆 浆 泵 
相 比 较 , 该 泵 进口 直径 加 大 ,叶轮 叶片 数 减 少 ,并 加 装 诱导 
轮 , 可 确保 泵 具有 优良 的 汽 蚀 性 能 和 输送 高 粘度 、 高 浓度 漆 
浆 的 能 力 。 公 司 研制 了 泵 类 半 闭 式 叶 轮 , 与 开 式 叶轮 不 同 ， 
该 叶轮 有 部 分 前 盖 板 ; 与 闭 式 叶轮 也 不 同 ,该 叶轮 的 前 盖 板 
只 是 部 分 遮盖 叶轮 ,进口 部 分 可 见 叶 片 。 独 特 的 半 闭 式 叶 
轮 结构 ,使 配制 半 闭 式 叶 轮 的 泵 既 具 备 开 式 叶 轮 和 半 开 式 
叶轮 特点 , 当 来 料 不足 时 , 仍 能 正常 工作 ,又 具备 闭 式 叶轮 
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石家庄 工业 泵 三 有 限 公 司 2011 年 承担 了 石家庄 市 科 
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司 设计 开发 了 衬 























结 垢 \、 耐 磨损 、 耐 酸 碱 腐蚀 及 重量 轻 等 特点 ， 
150DG -48CS 双 级 侧 吸 泵 设计 试制 工作 。 该 泵 采用 托 架 式 
结构 , 泵 头 采 用 双 蜗 壳 、 双 级 叶轮 结构 ,大 幅度 提高 了 单 泵 
行 平 衡 轴 向 力 ,降低 了 轴承 载 





的 扬程 ; 叶轮 对 称 布置 可 自 
fat ,提高 了 轴承 寿命 ; 吸入 室 采 
轴 封 处 形成 负 压 ,密封 效果 理想 
成 了 DNM280 -43、DNM450 -60、DNM280 - 65 耐 磨 
多 级 有 泵 的 设计 工作 。 该 系列 泵 采用 叶轮 对 称 布置 方式 , 取 


题 。 完 


o 


研究 和 发 展 计划 “ 耐 腐 抗 磨 特种 高 合金 材料 的 研制 
课题 ,并 完成 样机 制作 , 现 已 进入 现场 工业 性 试验 阶段 。 公 
陶瓷 耐 磨 旋 流 器 系列 。 该 系列 旋 流 器 采用 
普通 钢板 内 衬 耐 磨 氧化 铝 陶瓷 材料 ,增强 了 旋 流 器 的 耐 磨 
日 寿命 ,具有 内 表面 粗糙 度 高 \ 不 易 








性 ,提高 了 旋 流 器 的 使 月 
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完成 了 



































消 了 平衡 盘 结构 l 





量 后 轴承 采用 两 盘 和 




















力 轴承 背靠背 安装 ， 











很 好 地 解决 了 轴 向 力 的 平衡 问题 。 设 计 开 发 了 250ZJL - 
A50 分 级 机 供 料 泵 ,该 泵 流量 大 , 配 带 功率 达到 200kW ,为 
方便 加 工 及 装配 ,改进 了 蜗 壳 联接 结构 及 支撑 板 方向 。 开 





发 设计 了 300SN -66 等 多 规格 耐 磨 双 吸 泵 ,填补 了 洗煤 等 





多 种 工 况 用 人 泵 的 空白 。 


环形 结构 , 侧 向 吸入 口 ,使 四 、 质 量 与 质量 管理 
,根本 解决 了 轴 封 泄漏 的 难 截至 2011 EA 





























表 8 和 泵 行业 现行 标准 目录 











公司 为 满足 尾 矿 输送 等 高 磨损 工 
况 , 研 制 了 高 抗 磨 材料 GLH - 81, 现 已 制 成 100ZJ - 50, 
3002J -56 渣 浆 泵 样 件 并 进行 了 现场 工业 性 试验 。 此 外 ,还 
进行 了 船用 泵 叶轮 材料 和 铸 态 抗 磨 GLH -8 材料 的 研制 。 











F 底 , 泵 业 分 会 会 员 企 业 中 已 有 近 200 家 企 
业 通 过 了 ISO9001 质量 管理 体系 认证 。 


经 过 修订 ,2011 EFR 








行业 共有 现行 标准 81 条 。 泵 行业 现行 标准 目录 见 表 8。 




























































































序号 标准 代号 标准 名 称 代替 标准 

1 | GB/T 3214—2007 水 泵 流量 的 测定 方法 GB/T 3214 一 1991 

2 | GB/T 3215—2007 石油 、 重 化 学 和 天 然 气 工 业 用 离心 泵 GB/T 3215—1982 

3 | GB/T 3216—2005 回转 式 动力 和 泵 “水力 性 能 验收 试验 1 级 和 2 级 GB/T 3216 一 1989 

4 | GB/T 5656—2008 离心 泵 技术 条 件 ( 下 类 ) GB/T 5656 一 1994 

5 | GB/T 5657—1995 离心 泵 技术 条 件 ( MMS) 

6 GB/T 5660—1985 轴 向 吸入 离心 泵 底座 尺寸 和 安装 尺寸 

7 | GB/T 5661—2004 轴 向 吸入 离心 泵 机 械 密封 和 软 填料 用 空 腔 尺寸 GB/T 5661 一 1985 

8 | GB/T 5662—1985 轴 向 吸入 离心 泵 ( 16ban 标记 、 性 能 和 尺寸 

9 | GB/T 7021—1986 离心 泵 名 词 术 语 

10 | GB/T 7782—2008 FER GB/T 7782—1996 

11 | GB/T 7784—2006 机 动 往复 泵 “试验 方法 GB/T 7784—1987 

12 | GB/T 7785—1987 往复 泵 分 类 和 名 词 术语 

13 | GB/T 9069—2008 往复 和 泵 噪声 声 功 率 级 的 测定 “工程 法 GB/T 9069 一 1988 

14 | GB/T 9234 一 2008 机 动 往复 泵 GB/T 9234 一 1997 

15 | GB/T 10886—2002 三 螺杆 泵 GB/T 10886—1989 GB/T 10887—1989 
16 | GB/T 13006—1991 离心 泵 、` 混 流 泵 和 轴 流 泵 ERE 

17 | GB/T 13007 一 2011 离心 泵 效率 GB/T 13007 一 1991 

18 | GB/T 13008 一 2010 混流 泵 、 轴 流 泵 ”技术 条 件 GB/T 13008 一 1991 

19 | GB/T 13364 一 2008 往复 泵 机 械 振动 测试 方法 GB/T 13364 一 1992 
20 | GB/T 13929—2010 水 环 真空 汞 和 水 环 压缩 机 ”试验 方法 GB/T 13929 一 1992 
21 | GB/T 13930 一 2010 水 环 真空 泵 和 水 环 压缩 机 “气量 测定 方法 GB/T 13930—1992 
22 | GB/T 14794—2002 RAKE GB/T 9235—1988 GB/T 14794—1993 
23 | GB/T 16907 一 1997 离心 泵 技术 条 件 ( 工 类 ) 
24 | GB/T 18149 一 2000 离心 泵 、 混 流 泵 和 轴 流 泵 ”水 力 性 能 试验 规范 精密 级 
25 | GB 19762 一 2007 清水 离心 泵 能 效 限定 值 及 节能 评价 值 GB 19762 一 2005 
26 | GB/T 19840 一 2005 回转 式 容积 泵 ”技术 要 求 
27 | GB/T 25140 一 2010 无 轴 封 回转 动力 泵 HREH IK) 
28 | GB/T 25141 一 2010 吸 式 回转 动力 泵 “型 式 与 基本 参数 
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( 28) 

序号 标准 代号 标准 名 称 代替 标准 

29 | GB/T 26115 一 2010 离心 式 MRE 

30 | GB/T 26116 一 2010 内 燃 机 共 轴 泵 ”试验 方法 

31 | GB/T 26117—2010 微型 电 泵 ”试验 方法 

32 | JB/T 1050 一 2006 单 级 双 吸 离心 泵 ”型 式 与 基本 参数 JB/T 1050—1993 

33 | JB/T 1051 一 2006 多 级 离心 泵 ”型 式 与 基本 参数 JB/T 1051 一 1993 

34 | JB/T 3564—2006 长 轴 离 心 深井 泵 ”型 式 与 基本 参数 JB/T 3564 一 1993 

35 | JB/T 3565 一 2006 长 轴 离 心 深井 泵 “效率 JB/T 3565—1993 

36 | JB/T 4297—2008 泵 产品 涂 漆 ”技术 条 件 JB/T 4297—1992 

37 | JB/T 5413—2007 混流 泵 、 轴 流 泵 开 式 叶片 ”验收 技术 条 件 JB/T 5413—1991 

38 | JB/T 5415—2000 微型 离心 泵 

39 | JB/T 6434 一 2010 输 油 齿 轮 泵 JB/T 6434 一 1992 

40 | JB/T 6435. 1—2006 小 型 多 级 离心 泵 ”型 式 与 基本 参数 JB/T 6435. 1—1992 

41 | JB/T 6534—2006 离心 式 污水 泵 。 型 式 与 基本 参数 JB/T 6534 一 1992 

42 | JB/T 6537—2006 管道 式 离心 油泵 ”型 式 与 基本 参数 JB/T 6537—1992 

43 | JB/T 6538—2008 往复 式 增 压 泵 JB/T 6538 一 1992 

44 JB/T 6878 一 2006 管道 式 离心 泵 JB/T 6878. 1 一 1993 JB/T 6878. 1—1993 

45 | JB/T 6879—2008 离心 泵 铸件 过 流 部 件 尺寸 公差 JB/T 6879 一 1993 

46 | JB/T 6880. 1—1993 泵 用 灰 铸 铁 件 

47 | JB/T 6880.2—2008 泵 用 铸 钢 件 JB/T 6880. 2 一 1993 

48 | JB/T 6880.3 一 1993 泵 用 抗 磨 白 口 铸铁 件 

49 | JB/T 6881—2006 泵 可 靠 性 测定 试验 JB/T 6881 一 1993 

50 | JB/T 6882—2006 泵 可 靠 性 验证 试验 JB/T 6882 一 1993 

51 | JB/T 6883 一 2006 大 、 中 型 立 式 轴 流 泵 ”型 式 与 基本 参数 JB/T 6883 一 1993 

52 | JB/T 6884 一 2010 液 下 式 离心 型 式 与 基本 参数 JB/T 6884 一 1993 

53 | JB/T 6912—2008 泵 产品 零件 无 损 检 测 ”磁粉 探伤 JB/T 6912 一 1993 

54 | JB/T 6913 一 2008 泵 产品 清洁 度 JB/T 6913 一 1993 

55 | JB/T 7255—2007 水 环 真空 泵 和 水 环 压 缩 机 JB/T 7255—1994 

56 | JB/T 7256—1994 吸 离心 泵 ”型式 与 基本 参数 

57 | JB/T 7742—1995 小 型 磁力 传动 离心 泵 

58 | JB/T 7743—2011 旋涡 泵 

59 | JB/T 8059 一 2008 高 压 锅炉 给 水 泵 ”技术 条 件 JB/T 8059 一 1996 

60 | JB/T 8091—1998 IRITE ”试验 方法 

61 | JB/T 8096 一 1998 离心 式 渣 浆 泵 

62 | JB/T 8097 一 1999 泵 的 振动 测量 与 评价 方法 

63 | JB/T 8098—1999 泵 的 噪声 测量 与 评价 方法 

64 | JB/T 8099—1999 油田 用 转子 式 稠 油泵 

65 | JB/T 8644 一 2007 单 螺 杆 泵 JB/T 8644—1997 

66 | JB/T 8645—2011 潜水 螺杆 泵 JB/T 8645 一 1997 

67 | JB/T 8687—1998 泵 类 产品 ”抽样 检查 

68 | JB/T 8688 一 1998 塑料 离心 泵 

69 | JB/T 8697 一 1998 隔膜 泵 














39 


中 国 通用 机 械 工业 年 鉴 2012 

































































































































































( 续 ) 

序号 标准 代号 标准 名称 代替 标准 

70 | JB/T 8857—2011 离心 式 潜 污 泵 JB/T 8857—2000 

71 | JB/T 9087—1999 油田 用 往复 式 油泵 、 注 水 泵 ZB J71005—1998 ZB J71019 一 1989 

72 | JB/T 9088—1999 往复 式 杂 质 泵 ZB J71006—1988 

73 | JB/T 9089—1999 RAR ZB J71012 ~015 一 1989 

74 | JB/T 9090—1999 容积 泵 零 部 件 液压 与 渗 漏 试验 ZB J71018 一 1990 

75 | JB/T 10378 一 2002 固定 式 消防 泵 

76 | JB/T 10459—2004 滑 片 泵 

77 | JB/T 11007—2010 BHRR AEE 

78 | JB/T 11008—2010 高 速 部 分 流 泵 

79 | JB/T 11170—2011 凝结 水 和 乏 汽 闭 式 回收 水 泵 装置 

80 | JB/T 11171—2011 省 化 锂 吸 收 式 空调 机 内 用 屏蔽 电 泵 

81 | JB/T 11172—2011 液 环 压缩 机 

2011 年 ,石家庄 强大 泵 业 集 团 有 限 责 任 公司 通过 了 华 提高 。 通 过 认真 组 织 内 审 检 查 , 查 漏 纠 缺 , 不 断 改进 ,推动 

信 技 术 检验 有 限 公 司 对 Q/E/0 管理 体系 的 监督 审核 。 公 了 公司 管理 体系 管理 日 常规 范 到 位 和 外 部 监督 审核 的 顺利 
司 组 织 并 完成 了 国 军 标 质量 管理 体系 的 现场 审核 及 换 版 审 通过 。 扩 展 “QC ”活动 范围 ,进行 动态 操作 ,不 定期 增添 项 

















审查 和 样品 抽样 























核 ; 完成 了 煤 安 认 订 


的 焊接 认证 ,为 公 





司 产品 





常 产品 船 检 认 证 上 





文件 的 培训 ,加强 





点 综合 分 析 ,并 对 


KA SE 
常 销售 。 组 织 对 相关 管理 
对 相 








E 66 种 新 申办 和 续 办 产品 的 申 





报 、 技 术 











的 出 





My PERE Inge: 完成 了 CE 认证 及 渣 浆 泵 产品 
口 创 造 了 有 利 条 件 ; 完成 了 日 














[ 作 , 确 保 了 公司 船 
EE 人 员 进 行 新 版 “四 合 一 ”管理 体系 
关 人 员 过 程 空白 点 分 析 知 识 的 培训 ; 
组 织 有 关 部 门 运用 过 程 方法 对 产品 各 过 程 的 输入 进行 空白 








J Her" m AYE 














发 现 的 空白 点 进行 补充 完善 .整改 及 纠 





正 预防 措施 的 验证 








人 员 进 行 煤 安 知识 


口 








识 的 培训 、 考 试 ; 组 








会 并 获奖 ;组织 


| 
Wo 


湖北 同方 高 科 


“质量 是 检查 出 来 





, 确 
\ 过 程控 制 理论 和 方法 、 
织 开 











展 广 大 员工 参加 的 





保 了 体系 运行 的 有 效 性 ; 组 织 对 相关 


管理 体系 基础 知 
QC 小 组 活动 , 选 











派 优秀 QC 小 组 参加 石家庄 市 组 织 的 优秀 QC 小 组 评选 大 
展 “ 质 量 月 ”活动 ,增强 了 全 体 员工 的 质量 











泵 业 有 限 公司 不 断 完善 公司 的 质量 
体系 和 标准 化 工作 ,重新 修订 了 三 合 一 管理 体系 文件 ， 
的 质量 是 购买 出 来 的 ” 














司 从 德国 西门 子 公 司 引 进 产 品 设计 
DIN 标准 ,并 根据 














大 用 户 的 了 











制造 技术 ,执行 德国 
生 场 反馈 ,结合 JB/T 7255 一 











的 质量 理念 。 公 











2007 行业 标准 ,制定 和 完善 了 更 高 要 求 的 Q/TF36 一 2008、 
Q/TF37—2008 .Q/TF38—2008 企业 内 控 标准 。 产 品 的 试验 





方法 、 气 量 测定 、 抽 








[È 

















fF 检查 、 振 动 测 量 \、 品 声 测量 分 别 采用 





























GB/T 13929—1992、GB/T 13930 一 1992、JB/T 8687 一 1998、 
JB/T 8097 一 1999、JB/T 8098—1999 等 标准 。 公 司 被 湖北 








省 质量 技术 监督 
建 企业 。 





ey F] 








为 2011 年 度 省 级 标准 化 良好 行为 创 





石家庄 工业 泵 三 有 限 公 司 以 控制 综合 管理 体系 正常 运 


行为 手段 ,不 断 加 强 月 度 体系 检查 和 例会 制度 ,强化 过 程 管 
理 , 使 管理 体系 运行 更 加 合理 ,确保 了 公司 
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产品 质量 的 稳步 


























强化 宣传 ， 


巩固 培训 效果 





目 计划 ,调动 全 员 参 与 的 积极 性 。 积 极 开展 “质量 月 ”活动 ， 








,使 质量 意识 更 加 深入 人 心 。 提 高 





产品 外 表 质 量 ,完成 了 铸造 工装 铁 木 结合 模型 的 改造 ,部 分 
投入 使 用 。 强 化 内 部 质量 把 关 ,规范 炉料 采样 制作 、` 轴 承 检 
验 、 铸 造 工 序 检验 的 方法 及 制度 ,维护 了 公司 的 利益 。 改 造 
了 试 泵 站 阀门 ,提升 了 试验 自动 化 程度 ,工作 效率 大 大 提 
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高 。 坚 持 周 质 量 
量 问题 60 余 起 。 

2011 年 12 月 , 沈 鼓 集团 核 
检验 有 限 公 司 认证 ,通过 了 ISO09001:2008 























会 制度 ,协调 解决 产品 生产 过 程 中 各 种 


























E 泵 业 有 限 公司 经 华 信 技 术 
国际 质量 管理 体 





























系 认证 ,证 书 有 效 期 至 2014 年 12 月 19 日 。 
2011 年 8 月 ,大 耐 泵 业 有 限 公司 接 受 了 北京 华 信 检 验 
有 限 公 司 对 公司 环境 /职业 健康 安全 管理 体系 的 复审 ,完成 


了 环境 管理 体系 ( ISO14001:2004) 和 

系 ( OHSAS18001:1999) 的 换 证 工作 。 
2011 年 ,上海 阿波 罗 机 械 股 份 有 限 公 司 通 

ISO9001:2008 质量 管理 体系 认证 ,有 效 





24 日 。 














只 业 健康 安全 管理 体 








过 了 
月 
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2011 年 ,辽宁 恒星 汞 业 有 限 公司 通过 了 美国 石油 学 会 
的 APIQI/ISO9001 的 复审 ,同时 通过 了 东北 认证 有 限 公 司 


的 ISO14001 环境 管理 体系 认证 。 





API610 标准 。 


武安 市 宏泰 机 械 泵 业 有 限 公 司 于 1998 年 通过 了 中 





























公司 生产 的 离心 泵 执行 









































船 级 社 ISO 质量 管理 体系 认证 ,2011 年 通过 了 换 证 复评 及 














9 监督 审核 。 











每 年 一 次 上 
五 .基本 建设 及 技术 改造 


2011 年 ,有 泵 行业 累计 完成 固定 资产 投资 205 369 万 元 ， 
同比 增长 17.8%; 重点 骨干 企业 完成 固定 资产 投资 109 725 


万 元 。 








行业 概况 








沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公 司 斥 巨 资 建造 了 拥有 精良 
设备 的 现代 化 泵 类 产品 生产 制造 基地 。 生 产 制造 基地 于 
2011 年 5 月 竣工 ,并 于 同月 顺利 完成 了 沈 鼓 集团 核电 泵 业 
有 限 公 司 的 整体 搬迁 工作 。 沈 鼓 集团 不 断 加 大 工艺 装备 投 
入 力度 ,加 速 设备 更 新 换代 ,拥有 从 欧 ` 美 .日 等 设备 制造 厂 
商 进 口 的 和 国内 品牌 厂家 制造 的 各 种 高 精 尖 设备 2 040 台 。 
其 中 ,金属 切削 机 床 979 台 ( 数控 机 床 75 台 ) ,先进 的 检验 、 
测试 设备 230 台 ( 套 ) 。 当 前 水 泵 试验 区 共有 10 个 试验 台 
位 ,试验 主 水 池 8 000m ,试验 最 大 功率 12 000kW ,试验 流量 
最 大 可 达 21 万 m /h, 最 高 压力 为 40MPa ,温度 为 330%C 。 
在 核电 产品 新 建 厂房 正在 组 建国 内 唯一 的 AP1000 ER 
试验 台 。 待 AP1000 核 主 泵 试验 台 组 建 完毕 , 沈 鼓 集团 将 拥 
有 组 装 、 试 验 第 三 代 核 主 泵 的 能 

2011 年 ,大 耐 泵 业 有 限 公司 第 三 代 核 电 及 大 型 石化 成 
套 关键 泵 国产 化 项 目 如 期 竣工 ,项 目 投资 总 额 达 6 800 余 万 
元 。 这 是 继 公 司 搬迁 至 双 D 港 以 来 又 一 规模 庞大 的 工程 。 
新 建 机 械 加 工 车 间 、 组 装 车 间 共 6 535m ,新 建 零 配件 车 间 
2 998mm? ; 增加 大 型 数控 车 床 ` 大 型 键 铣床 ` 大 型 立 式 车 床 等 
先进 机 加 工 设 备 14 台 ( 套 ) ; 新 建 先进 的 闭 式 试 泵 站 ,并 依 
托 此 试 泵 站 成 立 了 大 连 市 高 端 石化 泵 工程 实验 室 ; 为 满足 
日 益 密集 的 生产 需要 和 保障 职工 的 健康 和 安全 ,启动 了 涂 
装 室 改造 工程 ,加 装 了 吸 侍 设备 和 帅 车 等 装置 ,改造 后 作业 
面积 由 原来 的 约 50m 扩建 至 532m?。 

上 海 凯 泉 泵 业 ( 集团 ) 有 限 公司 为 了 全 面 进军 核电 和 火 
电 用 泵 领域 ,2011 年 ,投资 2 亿 元 建造 了 建筑 面积 达 !1 万 m? 
的 重型 车 间 。 同 时 ,还 投资 1 亿 元 从 国外 进口 大 批 最 先进 





















































































































































































































































技术 改造 项 目 ” 获 得 国家 发 展 和 改革 委员 会 1 259 万 元 的 资 
金 支 持 ,项目 计划 于 2012 年 底 完 成 。 该 项 目 完 成 后 将 极 大 
地 提升 公司 的 综合 配套 能 力 , 预 计 达 到 年 产 100 台 管 道 输 
泵 的 生产 能 力 ,可 实现 年 销售 收入 32 000 万 元 。 
大 连 深蓝 泵 业 有 限 公 司 核 电 用 泵 国产 化 技 改 项 目 投 资 

10 997 万 元 ,其 中 ,辅助 设施 投资 6343 万 元 ; 购置 设备 224 
台 ( 套 ) , 共 投 资 4 654 万 元 ,工程 建设 已 经 全 面 完工 。 该 项 
目 可 达到 年 产 800 台 核 电 用 泵 的 生产 能 力 , 年 生产 核电 产 
品 铸 钢 件 2 000t, 新 增 销售 收入 2.3 亿 元 。 
中 国有 色 ( 沈阳 ) 泵 业 有 限 公 司 投资 43 703 万 元 建设 
“石油 化 工 用 隔膜 泵 项 目 ” 和 “能 源 装 备用 隔膜 泵 生产 过 程 
智能 化 技术 改造 项 目 ”。 公 司 形成 年 生产 隔膜 泵 产品 100 
台 的 能 力 ,成 为 国内 唯一 的 大 型 隔膜 泵 研发 .制造 专业 企 
业 , 并 拥有 自主 知识 产权 。 

江苏 海狮 泵 业 制 造 有 限 公司 为 核电 产品 研发 工程 项 目 
新 建 厂 区 占 地 面积 10.7 万 m*( 160 W) ,建筑 面积 5 H m, 
累计 完成 固定 资产 投资 额 7 600 万 元 。 

山东 华 成 集团 有 限 公 司 为 了 开辟 新 的 发 展 空间 ,投资 
16. 8 亿 元 用 于 建造 国际 一 流 的 减速 机 基地 ,项 目 占 地 面积 
33.3 万 mm (500 Fi) ,分 三 期 实施 。2010 年 底 , 项 目 一 期 顺 
利 竣工 投产 ,2011 年 初 项 目 二 期 正式 启动 。 为 了 生产 国际 
一 流 的 产品 ,公司 引进 了 德国 霍 夫 勒 数控 磨 齿 机 、 德 国 克 林 
贝 格 齿 轮 检测 中 心 、 奥 地 利 爱 协 林 多 功能 热处理 生产 线 和 
日 本 三 菱 加 工 中 心 等 当前 世界 上 最 先进 的 设备 。 新 项 目 达 
产后 ,可 年 产 传动 设备 2 万 台 , 实 现 销售 收入 30 亿 元 ; 年 产 
曾 速 齿轮 箱 2 000 台 ,可 实现 销售 收入 15 亿 元 ; 年 产 风力 发 
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的 技术 装备 ,如 Profimill4000/100 - T 7S HK zh Jè T BEBE 
加 工 中 心 、AC46TM - 4000 重型 高 精 立 式 车 铣 中 心 和 
TRT314HS 六 轴 五 联动 加 工 中心 。 

上 海 阿 波 罗 机 械 股 份 有 限 公司 为 配合 核 泵 研发 .生产 ， 
从 2009 年 起 先后 投入 1.44 亿 元 改建 核 泵 研发 中 心 。 该 项 
目 被 列 入 “国家 产业 振兴 和 技术 改造 项 目 ” 和 “上 海 市 高 新 
技术 产业 化 项 目 ”, 并 获得 专项 资金 资助 。 现 已 完成 技术 人 研 
发 中 心 、 焊 接 中 心 的 改造 ,添置 了 大 型 数控 加 工 设备 共 10 
余 台 ( 套 ) 。 

西安 泵 阀 总 三 有 限 公 司 整体 搬迁 改造 工程 自 2011 年 3 
月 15 日 起 正式 开工 建设 。 公司 新 址 位 于 西安 市 渚 桥 区 纺 
织 产业 园 ,项 目 总 投资 5 亿 元 ,其 中 从 原 厂 区 搬迁 资金 
34 000 万 元 ,新 投入 资金 16 000 万 元 。 新 征 土地 8.3 F m? 
(125 Fa) ,新 建 建筑 面积 57 000m? ,计划 2012 年 8 月 底 前 竣 





















































































































































工 ,年 内 全 部 搬迁 完毕 。 

FEET — PIR MWA BR ZS we) 2011 年 圆满 完成 国 拨 资 金 
军 转 民 项 目 “ 大 型 烟 气 脱硫 循环 友人 研制 与 开发 项 目 ” 的 审核 
验收 , 葛 定 了 公司 承担 国家 级 科技 开发 项 目的 基础 。 按 照 




















公司 二 期 技 改建 设 总 体 进 度 安排 ,总 装 及 测试 工房 工程 建 
设 项 目 已 全 部 完成 ,各 项 设备 正在 安装 调试 ,计划 2012 年 4 


月 进行 生产 运行 。 






































已 机 组 200 套 , 可 实现 销售 收入 15 亿 元 ,届时 公司 的 年 销 
售 收入 将 达到 60 亿 元 。 

2011 年 ,江苏 双 达 泵 阀 集 团 有 限 公司 征地 13.3 万 mm 
(200 亩 ) ,用 于 建设 核电 泵 产业 园 ,园区 建成 后 可 为 核电 站 
提供 核 二 级 、 核 三 级 泵 及 氧气 复合 器 等 核电 产品 。 公 司 的 
核电 站 核 岛 余热 排出 泵 功能 性 鉴定 试验 台 架 已 建成 投产 。 

2011 年 ,上 海 东 方 泵 业 ( 集团 ) 有 限 公 司 新 添 了 ULVAC 
氨 质 谱 检 汤 仪 ,主要 用 于 省 化 锂 空调 屏蔽 泵 整 机 的 气 密 性 
检 漏 试验 ; 新 添 了 便携 式 数控 离子 切割 机 , 主要 用 于 省 化 锂 
空调 屏蔽 泵 的 泵 体 泵 壳 板 及 其 他 的 不 规则 轮廓 零 部 件 的 仿 
行 切割 下 料 。 
湖北 省 天 门 泵 业 有 限 公司 NJ 系列 浓 浆 泵 扩建 技术 改 
造 项 目 2011 年 7 月 批准 立项 ,项 目 内 容 包括 增加 必需 的 设 
备 、 仪 器 仪表, 建设 建筑 面积 6500m” 的 研发 大 楼 和 对 生产 
线 进行 调整 和 改造 ,项 目 总 投资 6 248 万 元 。 项 目 建 成 后 ， 
年 产量 将 增加 到 3 000 台 ,新 增 销售 收入 14 758 万 元 、 利 润 
2235 万 元 、 税 金 1 000 万 元 。 

2011 年 ,石家庄 工业 和 泵 三 有 限 公 司 以 “铸造 消失 模 工 
艺 试制 "为 重点 展开 技术 攻关 工作 。 消 失 模 铸造 技术 是 先 
进 的 精密 铸造 工艺 ,对 于 提高 产品 质量 ,降低 产品 成 本 具有 
积极 的 意义 。 公 司 先后 购置 了 大 型 数控 龙门 铣床 ,用 于 模 













































































































































































2011 年 ,辽宁 恒星 泵 业 有 限 公 司 “ 大 功率 管道 输 油 泵 


























具 制 作 ; 购置 了 消失 模 铸 造 设备 并 安装 投入 使 用 ; 通过 应 用 
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消失 模 铸 造 工 艺 对 部 分 ZJ 系列 渣 浆 泵 进行 了 升级 换代 的 
研制 ,为 提升 产品 品质 打下 了 坚实 的 基础 。 公 司 在 保证 正 
常生 产 的 前 提 下 ,在 防范 投资 风险 和 市 场 风险 的 基础 上 , 扎 
实 推 进 大 泵 基地 项 目 建设 。 公 司 完成 了 铸造 分 厂 造型 北 车 
间 的 改造 ,拆除 了 钢 炉 、 配 电 室 ,扩大 了 大 泵 生产 工艺 地 坑 ， 
增加 了 造型 面积 ; 改造 铸造 分 三 南车 间 熔 化 作业 区 ,实现 了 
普通 铸铁 件 向 耐 磨 铸铁 件 的 切换 ,结合 2t 中 频 炉 的 投 运 , 耐 
磨 铸件 产量 较 上 年 提高 40. 15% ,大 泵 产量 较 上 年 提高 
34.8% ; 先后 完成 了 铸造 分 厂 新 建 原 辅 材料 库 、 将 成 装 分 厂 
向 西 延伸 扩大 厂房 面积 、 配 件 公司 新 建 熔化 车 间 等 改造 工 
程 ,进一步 优化 了 公司 的 生产 布局 ,显著 增强 了 生产 能 
完成 了 铸造 分 厂 旧 原材料 库 改 模具 库 、 成 装 分 厂 涂 装 室 搬 
迁 、 配 件 公司 路 面 硬化 等 基础 工程 ,为 优化 工艺 流程 提供 了 
方便 条 件 。 

六 、 企 业 组 织 结构 和 产品 结构 调整 

沈 鼓 集团 核电 泵 业 有 限 公 司 当 前 下 设 14 个 职能 部 门 ， 
现 有 员工 640 人 。 其 中 ,研发 设计 163 人 、 工 艺 设计 40 人 。 
公司 延续 了 原 沈 阳 水 泵 股份 有 限 公司 的 经 营业 务 ,依托 沈 
阳 鼓 风机 集团 股份 有 限 公 司 雄厚 技术 力量 和 精良 设备 的 优 
势 , 不 断 完善 火电 站 超 临 界 、 超 超 临 界 机 组 给 水 泵 的 国产 化 
设计 制造 ,并 在 原来 生产 火电 站 设备 的 基础 上 ,拓展 了 核电 
站 用 有 泵 市 场 。 现 主要 经 营 锅炉 给 水 泵 、 凝 结 水 泵 、 循 环 水 
泵 、 强 制 循 环 泵 、 军 工 用 泵 、 核 电站 主 泵 、 核 二 级 /三 级 用 泵 






















































































































































































及 常规 岛 用 有 泵 、 石 化 行业 用 泵 等 51 个 系列 、579 个 品种 的 泵 
类 产品 。 产 品 服务 于 电力 、 石 油 、 化 工 、 冶 金 、 煤 炭 、 纺 织 、 国 
防 军工 、 环 保 \ 城 市 给 排水 及 造船 等 领域 。 

2011 年 ,上 海 凯 泉 泵 业 ( 集团 ) 有 限 公 司 不 断 调整 产品 
结构 ,提升 产品 能 级 ,确保 公司 产品 更 加 多 样 化 .更 加 高 端 
化 ,向 价值 链 高 端 发 展 。 通 过 集团 组 织 机 构 和 资源 配置 的 
优化 和 生产 经 营 管理 系统 的 整合 ,进一步 凸显 了 产品 竞争 
力 和 服务 的 优势 。 为 打造 生产 营运 竞争 力 , 进 一 步 完 善 了 
组 织 架构 ,重新 整合 了 资源 。 规 范 了 各 分 厂 内 部 部 门 的 名 
称 和 部 门 职责 ,增设 管理 推进 科 、 技 改 项 目 推 进 科 ,作为 推 
动 分 厂 内 部 管理 改进 的 部 门 , 并 把 各 分 厂 的 质 检 科 调整 为 
质 管 科 ,计划 科 调 整 为 生产 管理 科 。 各 分 厂 配备 技术 副 厂 
长 .生产 副 厂 长 ,成立 了 安全 生产 管理 部 ,以 此 推动 和 改进 
各 分 厂 生产 现场 的 管理 ,提高 了 生产 效率 和 安全 系数 ,改善 
了 现场 环境 。 
2011 Æ, EVAR TT Ae Mk RH) 有 限 公 司 细 化 了 生产 
组 织 机 构 ,将 制造 中 心细 分 为 7 个 事业 部 ,经 过 一 年 运行 ， 
效果 显著 。 通 过 对 生产 组 织 机 构 的 细 化 和 调整 ,充分 调动 
了 各 级 领导 和 员工 的 积极 性 ,为 做 专 、 做 精 、 做 深 、 做 透 主 
导 产 品 ,为 降低 成 本 、 提 高 合同 的 履行 力度 商定 了 坚实 的 
基础 。 

( 撰 稿 人 :中 国 通用 机 械 工业 协会 泵 业 分 会 杨 敬 兵 ” 审 
稿 人 :中国 通用 机 械 工业 协会 泵 业 分 会 胡 晓 峰 ) 
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2011 年 风机 行业 概况 


一 、 生 产 发 展 情况 

2011 年 ,中 国 通用 机 械 工 业 协 会 风机 分 会 有 162 家 会 
员 单 位 。 其 中 ,企业 会 员 151 家 ,大 学 、 研 究 院 所 等 11 家 。 
风机 分 会 151 家 企业 会 员 中 ,国有 企业 11 家 ,集体 企业 6 
家 ,股份 制 企 业 5 家 ,民营 企业 78 家 ,民营 股份 制 企业 35 
家 ,中 外 合资 企业 13 家 ,外 商 独 资 企 业 3 家 。 按 大 中 小 型 
划分 ,大 型 企业 4 家 、 中 型 企业 各 家 、 小 型 企业 105 家 。 

据 风机 分 会 对 120 家 会 员 企业 统计 ,2011 年 年 末 从 业 
人 员 人 数 50 561 人 。 其 中 ,工程 技术 人 员 7 668 人 、 管 理 人 
员 8293 人 人。 固定 资产 原价 为 1 122 321 万 元 ,固定 资产 净 
值 为 785 446 万 元 。 主 要 设备 拥有 量 17 954 台 , 其 中 ,金属 
切 前 机 床 8214 台 、 锻 压 设备 1709 台 。 

2011 年 , 风机 分 会 120 家 会 员 企业 完成 工业 总 产值 
3 763 180 万 元 , 比 上 年 增长 16. 96% 。 其 中 ,新 产品 产值 
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1475 527 万 元 , 占 工业 总 产值 的 39. 21% , 比 上 年 增长 
33.61% ,增幅 高 于 上 年 14.7 个 百分点 ,工业 销售 产值 
3 555 933 万 元 , 比 上 年 增长 23. 1%; 工业 增加 值 945 999 万 
元 , 比 上 年 增长 10.65%; 利润 总 额 307 103 万 元 , 比 上 年 增 
K 25.46% ; 全 员 劳 动 生 产 率 191 389 元 /人 , 比 上 年 增加 
10 207 元 /人 。 

2011 年 ,风机 分 会 120 家 会 员 企业 中 工业 总 产值 超 亿 
元 的 企业 有 43 家 , 比 上 年 增加 6 家 。 其 中 ,工业 总 产值 
1 亿 ~5 亿 元 (不 包括 5 亿 元 ) 的 企业 30 家 ,5 亿 ~ 10 亿 元 
(不 包括 10 亿 元 ) 的 企业 8 家 ,10 亿 ~ 20 亿 元 (不 包括 20 
亿 元 ) 的 企业 2 家 ,20 亿 ~ 50 亿 元 ( 不 包括 50 亿 元 ) 的 企业 
1 家 ,50 亿 ~ 100 亿 元 (不 包括 100 亿 元 ) 的 企业 1 家 , 超 
100 亿 元 的 企业 1 家 。2011 年 风机 行业 工业 总 产值 前 20 名 
企业 见 表 1 。 























行业 概况 





表 1 2011 年 风机 行业 工业 总 产值 前 20 名 企业 



















































































































































































序 企业 名 称 工业 总 产值 同比 增长 | 序 feo oe 工业 总 产值 同比 增长 
号 (万 元 ) (%) 号 ( 万 元 ) (%) 
1 | 沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公司 1 100 698 10. 05 11 | 山东 省 章 丘 鼓风机 股份 有 限 公司 63 078 14. 80 
2 | 陕西 鼓风机 ( 集团 ) 有 限 公司 625 038 12. 49 12 | 上虞 专用 风机 有 限 公 司 57 870 10. 90 
3 | 南阳 防爆 集团 股份 有 限 公 司 253 504 35.36 13 | 湖北 省 风机 三 有 限 公司 50 879 -2.66 
4 | 重庆 通用 工业 ( 集团 ) 有 限 责 任 公司 130 241 8.82 14 | 湘潭 平安 电气 有 限 公司 41692 | -21.18 
5 | 浙江 上 风 实 业 股份 有 限 公 司 114560 | -8.76 15 | 湖北 双 剑 鼓风机 制造 有 限 公司 39 347 19.33 
6 | 上 海 鼓风机 厂 有 限 公 司 87 158 8.89 16 | 南方 风机 股份 有 限 公司 36 410 17.98 
7 | 山东 格 瑞 德 集团 有 限 公司 85 150 4.40 17 | 成 都 电力 机 械 厂 34 546 -8.33 
8 | 江苏 金 通 灵 流 体 机 械 科技 股份 有 限 公 司 81 837 33. 67 18 | 佛山 市 南海 九 洲 普 惠 风机 有 限 公 司 34 506 38. 63 
9 | 上 海 大 速 电机 有 限 公司 66 285 1.98 19 | 四 平 鼓 风机 股份 有 限 公司 34110 -13.01 
10 | 浙江 亿 利 达 风 机 股份 有 限 公司 63 234 12. 12 20 | 长 沙 赛 尔 机 泵 有 限 公 司 32 300 24. 83 
2011 年 ,风机 产品 合计 产量 7 459 244 台 , 比 上 年 增加 ( 续 ) 
242 282 台 ; 风机 产品 产值 2 297 136 万 元 , 比 上 年 增长 a 产量 同比 增长 
23.1% ,风机 产品 产值 占 工业 总 产值 的 61.04% 。 (6) (%) 
2011 年 ,生产 离心 压缩 机 438 台 , 比 上 年 增加 243 A; BREIL 33 976 16.94 

产值 589 879 万 元 , 比 上 年 增长 81.66% ,离心 压缩 机 产值 占 离心 通风 机 6 573 525 -0.84 

全 部 风机 产值 的 25.68% 。 生 产 轴 流 压 缩 机 128 台 , 比 上 年 轴 流 通风 机 516 844 22.30 

减少 16 Fs 产值 237 470 万 元 , 比 上 年 下 降 3.6% , 轴 流 压缩 Eo Ab RUB 326 357 158.18 

机 产值 占 全 部 风机 产值 的 10. 34% 。 生 产能 量 回 收 透 平 机 

组 92 台 , 比 上 年 减少 2 台 ; 产值 85 479 万 元 , 比 上 年 下 降 二 、 重 大 技术 装备 情况 


14. 81% , 能量 回 收 透 平 机 组 产值 占 全 部 风机 产值 的 
3.72% 。 生 产 离心 鼓风机 7884 台 , 比 上 年 减少 1433 台 ; 产 
值 167 574 万 元 , 比 上 年 增长 8.77% ,离心 鼓风机 产值 占 全 
部 风机 产值 的 7.29% 。 生 产 罗 茨 鼓 风机 33 976 台 , 比 上 年 
增加 4 921 台 ; 产值 114 775 万 元 , 比 上 年 增长 2. 40% , 罗 茨 
鼓风机 产值 占 全 部 风机 产值 的 4.99% 。 生 产 离心 通风 机 
6 573 525 台 , 比 上 年 减少 55 631 A; 产值 583 966 HJG, HEE 










































































































































































2011 年 ,沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公 司 成 功 试制 了 一 
批 世界 级 新 产品 : 百 万 吨 级 乙烯 压缩 机 交付 用 户 ; 国产 化 首 
套 长 输 管 线 电 驱 压 缩 机 组 试制 成 功 ,标志 我 国 大 型 离心 压 
缩 机 设计 制造 技术 取得 重大 突破 ,其 主要 技术 指标 达到 世 
界 先 进 水 平 ,填补 了 国内 空白 ,打破 了 该 类 产品 长 期 依赖 进 
口 的 局 面 ; PA2 产品 交付 用 户 并 已 投产 ,实现 了 集团 工程 成 
套 项 目的 重大 突破 ,为 扩大 工程 成 套 能 力 积累 了 丰富 经 验 ; 










































































年 增长 11. 86% , 离心 通风 机 产值 占 全 部 风机 产值 的 
25.42% 。 生 产 轴 流通 风机 516 844 台 , 比 上 年 增加 94 248 
R: 产值 397 331 万 元 , 比 上 年 增长 19. 69% , 轴 流 通风 机 产 


























首 批 国产 化 核 二 级 泵 交付 用 户 ; 首 台 国产 化 4M125 大 推力 
往复 压缩 机 成 功 开机 投产 ; 首 台 大 型 冷凝 咒 出 产 发 运 ; 首次 
仅 用 6 个 半月 时 间 完 成 了 华 油 乌 海 项 目的 整 机 制造 任务 ， 
再 次 为 我 国 重 大 装备 国产 化 续 写 了 新 篇 章 。 
















































































值 占 全 部 风机 产值 的 17.29% 。 生 产 其 他 风机 326 357 台 ， 
比 上 年 增加 199 952 台 ; 产值 120 662 万 元 , 比 上 年 增长 
62.08% ,其 他 风机 产值 占 全 部 风机 产值 的 5.25% o MP RR 
风机 虽然 没有 明令 淘汰 ,但 近 两 年 已 经 停止 生产 。2011 年 
风机 产品 产量 见 表 2。 


表 2 2011 年 风机 产品 产量 






































产品 名 称 产量 同比 增长 
( 台 ) (%) 
合计 7 459 244 3.36 
离心 压缩 机 438 124.62 
轴 流 压缩 机 128 -11.11 
能 量 回 收 透 平 机 组 92 -2.13 
离心 鼓风机 7884 -15.38 























2011 4E, ERAU A RA E G ESE” E h h i 
式 ` 离 心 式 风 机 再 度 荣 获 "上海 名 牌 RS ETE 
有 限 公 司 为 外 高 桥 第 三 电厂 100 万 kW 火电 机 组 提供 了 全 
部 三 大 主力 风机 , 即 送 风机 、 一 次 风机 和 脱硫 增 压 风机 , 共 
计 12 台 , 均 为 动 叶 可 调式 轴 流 风机 ,叶轮 直径 分 别 为 2m、 
2.8m 和 3. 8m, 配 套 电 动机 功率 分 别 为 3300kW、3700kW 和 
4200kW。 上 海外 高 桥 第 三 电厂 从 2008 年 投产 发 电 以 来 ， 
先后 研发 实施 了 12 项 世界 首创 技术 和 6 项 国内 首创 技术 ， 
其 中 包括 “ 零 能 耗 脱硫 技术 ,使 两 台大 型 机 组 创造 了 每 干 
瓦 时 电 煤 耗 只 有 276g 的 业绩 ,成 为 世界 上 第 一 个 敲 开 每 千 
瓦 时 电 耗 煤 280g 的 最 低 煤 耗 关 口 的 火电 厂 。 当 前 ,我 国平 
均 每 千瓦 时 电 煤 耗 为 329g。 而 且 , 这 两 台 机 组 效率 已 达到 
蒸汽 温度 600Y 等 级 机 组 的 水 平 ,已 与 下 一 代 更 先进 的 
700 人 等 级 机 组 的 期 望 效率 相当 。 上 海 辟 风机 厂 有 限 公 司 
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中 国 通用 机 械 工业 年 鉴 2012 

















提供 的 三 大 主力 风机 都 达到 了 电 
三 \ 市 场 及 销售 
2011 年 ,风机 分 会 120 家 会 员 企 业 完成 工业 销售 产值 
3 555 933 万 元 , 比 上 年 增长 23.1% ; 主 营业 务 收 入 3 550 043 
万 元 , 比 上 年 增长 19. 65% ; 主 营业 务 成 本 为 2 745 626 万 
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管理 所 要 求 的 高 效率 。 
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包括 5 亿 元 ) 的 企业 28 家 ,5 亿 ~ 10 亿 元 ( 不 包括 10 亿 元 ) 
的 企业 9 家 ,10 亿 ~20 亿 元 (不 包括 20 亿 元 ) 的 企业 1 家 ， 
20 亿 ~50 亿 元 (不 包括 50 亿 元 ) 的 企业 1 家 ,50 亿 ~ 100 
亿 元 ( 不 包括 100 亿 元 ) 的 企业 1 家 , 超 100 亿 元 的 企业 1 
Feo AL 8 家 企业 因为 企业 转制 或 产品 缺乏 技术 创新 、 生 产 


























































































































































































































元 , 比 上 年 增长 19.38% 。 工艺 落后 、\ 企 业 竞 争 力 薄弱 等 原因 出 现 亏 损 。2011 年 风机 
2011 年 ,风机 行业 主 营业 务 收 入 超 亿 元 的 企业 有 41 行业 主 营业 务 收入 前 20 名 企业 见 表 3。 
家 , 比 上 年 增加 5 家 。 其 中 , 主 营 业务 收入 1 亿 ~5 亿 元 (不 
表 3 2011 年 风机 行业 主 营业 务 收入 前 20 名 企业 

序 企业 名 称 诗 党 业务 收入 同比 增长 企业 名 称 主 党 业务 收 和 同比 增长 
号 ( 万 元 ) (%) 号 ( 万 元 ) (%) 
1 | 沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公 司 1 028 877 16. 63 11 | 浙江 亿 利 达 风 机 股份 有 限 公 司 65 832 19.98 
2 | 陕西 鼓风机 ( 集团 ) 有限 公司 532 428 17. 97 12 | 山东 省 章 丘 鼓风机 股份 有 限 公司 64 727 16.04 
3 | 南阳 防爆 集团 股份 有 限 公 司 248 511 30. 67 13 | 上虞 专用 风机 有 限 公 司 56 536 18.82 
4 | 重庆 通用 工业 ( 集团 ) 有 限 责任 公司 124 675 1.26 14 | 湖北 省 风机 厂 有 限 公 司 49 147 -4.31 
5 | 浙江 上 风 实 业 股份 有 限 公司 96 741 -11.14 15 | 南方 风机 股份 有 限 公司 44 866 32.59 
6 | 上 海 鼓风机 三 有限 公司 86 436 16. 80 16 | 湖北 双 剑 鼓风机 制造 有 限 公司 37 676 33.01 
7 | 山东 格 瑞 德 集团 有 限 公司 84 731 4.53 17 | 湘潭 平安 电气 有 限 公 司 33 081 -36.57 
8 | 成 都 电力 机 械 厂 83 058 9.38 18 | 四 平 鼓风机 股份 有 限 公司 32 126 -19.78 
9 | 江苏 金 通 灵 流体 机 械 科技 股份 有 限 公司 73 700 25.38 19 | 长 沙 鼓 风机 三 有 限 责任 公司 31 145 5.60 
10 | 上 海 大 速 电 机 有 限 公 司 72 040 13.23 20 | MRL CS ERRIA PR ZS E 27 228 12.35 














2011 年 ,风机 行业 有 39 家 企业 出 口 产 品 , 比 上 年 增加 
6 家。 完成 出 口交 货 值 141 659 万 元 , 比 上 年 增长 33. 53% , 
出 口交 货 值 占 工业 销售 产值 的 4% 。 风 机 行业 出 口交 货 值 















































汇 超过 5 000 万 美元 的 企业 只 有 1 家 , 3 000 万 ~5 000 FK 
元 的 企业 有 2 家 , 500 万 ~1500 万 美元 的 企业 有 6 家 ,表明 
风机 行业 总 体 创汇 能 力 还 比较 薄弱 。2011 年 风机 行业 出 口 











虽然 比 上 年 有 较 大 幅度 的 增长 ,但 出 口 的 产品 以 及 出 口 地 
域 仍 有 一 定 的 局 限 性 。 按 现行 汇率 换算 ,风机 行业 出 口 创 














交 货 值 前 20 名 企业 见 表 4。 


表 4 2011 年 风机 行业 出 口交 货 值 前 20 名 企业 





































































































































































































序 企业 名 称 出 口交 贷 同比 增长 | 序 企业 和 名称 出 口交 货 值 同比 增长 
号 ( 万 元 ) (%) 号 (万 元 ) (%) 
1 | 沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公 司 32 129 29.42 11 | 山东 章 晃 机 械 工业 有 限 公 司 2 500 108. 33 
2 | 上海 鼓 风机 三 有 限 公司 29 821 155.21 12 | 佛山 市 南海 九 洲 普 惠风 机 有 限 公司 2 234 41.75 
3 | 南阳 防爆 集团 股份 有 限 公 司 22 811 26.59 13 | 湖北 双 剑 鼓风机 制造 有 限 公 司 2 027 54.26 
4 | 陕西 鼓风机 ( 集团 ) 有 限 公司 8 594 80.74 14 | 山东 省 章 丘 鼓 风机 股份 有 限 公 司 1 667 11.8 
5 | 江苏 金 通 灵 流体 机 械 科技 股份 有 限 公司 6556 -22.45 15 | 威海 克 莱 特 菲 尔 风 机 有 限 公 司 1442 98.35 
6 | 浙江 亿 利 达 风机 股份 有 限 公司 5 884 28.47 16 | 武汉 鼓风机 有 限 公 司 1 423 -22.37 
7 | 浙江 格 凌 实 业 有 限 公 司 5 682 12.67 17 | 四平 鼓风机 股份 有 限 公 司 1 348 -16.79 
8 | 张家港 市 英 德 利空 调 风 机 有 限 公司 4070 -5.19 18 | 长 沙 鼓 风机 三 有 限 责 任 公司 1 067 -35.61 
9 | 浙江 兴 益 风机 电器 有 限 公 司 3610 2.94 19 | 鞍山 风机 集团 有 限 公司 1047 -12.75 
10 | 重庆 通用 工业 ( 集团 ) 有 限 责任 公司 2 667 -38.11 20 | 百事 德 机 械 ( 江苏 ) 有 限 公司 818 33. 66 
2011 年 ,沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公 司 面临 严峻 的 宏 总 额 8.6 亿 元 ,同比 增长 19%; 利润 总 额 4.8 亿 元 ,同比 增 














观 经 济 环境 与 激烈 的 市 场 竞 争 , 积 极 转变 观念 ,不 县 困 难 ， 
迎接 挑战 ,从 夯实 企业 内 部 管理 和 人手, 狠 抓 精益 管理 的 推 
进 , 狠 抓 国 际 和 国内 两 个 市 场 的 开拓 , 狠 抓 创新 能 力 的 提 
高 , 狠 抓 企业 文化 的 建设 , 狠 抓 产业 链 和 管理 链 的 延伸 , 狠 
抓 利润 最 大 化 , 逆 势 而 上 ,企业 保持 了 平稳 发 展 ,主要 经 济 
技术 指标 再 创 历史 新 高 。 全 年 累计 完成 工业 总 产值 110. 1 
亿 元 ,同比 增长 10. 05% ; 工业 增加 值 23 亿 元 ,同比 增长 
4.9%; 主 营业 务 收 入 102.9 亿 元 ,同比 增长 16. 63% ; 利税 
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K 36% ;产品 订货 101 亿 元 ,同比 增长 15% 。 沈 鼓 集 团 通 过 
不 断 增强 自主 创新 能 力 ,在 新 产品 市 场 与 国际 市 场 开 发 上 
取得 了 新 成 果 : 签订 首 套 丙 烷 脱 氧 制 丙烯 国产 化 项 目 , 打 开 
了 石化 行业 高 端 产品 应 用 市 场 ; 签订 21 套 LNG 项 目 用 压缩 
机 合同 和 9 套 长 输 管线 压缩 机 有 偿 订货 合同 ,扩大 了 输送 
通道 建设 的 新 市 场 ; 完成 硝酸 四 合 一 机 组 订货 ,签订 了 3 套 
轴 流 压缩 机 ; 重 返 循环 水 泵 市 场 ; 累计 完成 4M125 大 推力 往 
复 压缩 机 机 订货 14 台 以 上 。 上 述 合同 对 企业 市 场 开发 具 
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有 重要 的 战略 意义 。 同 时 , 牢 牢 占据 石化 ` 炼油 ` 煤 化 工 等 
传统 市 场 ,中 石化 .中 石油 项 目 用 离心 压缩 机 市 场 占 有 率 超 
过 90% 以 上 ; 成 套 订 货 占 比 逐 渐 加 大 ,全 年 共 签 订 6 个 EPC 
项 目 , 占 订货 总 额 的 10% 以 上 ; 进一步 完善 服务 体系 和 呼叫 
中 心 功 能 ,产品 质量 满意 率 达 到 85. 45% ,服务 满意 度 达到 
94.76% ; 加 大 应 收 账 款 回收 力度 ,在 5 年 以 上 应 收 账 款 清 
零工 作 上 狠 下 功夫 ,全 年 回 款 累计 达 63 亿 元 ,创造 了 历史 






























































陕西 鼓风机 ( 集团 ) 根据 装备 市 场 大 型 化 的 发 展 趋势， 
以 市 场 和 客户 需求 为 目标 ,通过 持续 不 断 的 技术 创新 ,开发 
大 型 化 装备 ,拓展 新 市 场 ,不 断 满足 客户 需求 。 面 向 国内 市 
场 ,公司 为 客户 提供 的 36 万 t/a 硝酸 “四 合 一 ”装置 机 组 ， 
占领 了 当前 国内 硝酸 行业 的 市 场 制高点 ; 公司 与 客户 签订 
的 150 H t/a PTA 项 目 , 是 首 台 ( 套 ) 向 心 式 尾气 膨胀 机 以 及 
首 套 大 型 多 轴 空 压 机 ,项 目的 实施 对 公司 后 续 PTA 项 目 和 
超大 型 空 分 (8 万 ~10 H m/h 等 级 ) 多 轴 增 压 机 的 技术 开 
发 与 升级 提供 了 宝贵 经 验 。 面 向 国际 市 场 , 公 司 与 海外 客 
户 一 次 性 签约 多 套 介 质 为 丙烷 的 离心 压缩 机 ,开创 了 公司 
真实 气体 机 组 在 石化 领域 的 出 口 先 河 。 同 时 ,公司 不 断 拓 
展 行 业 边界 ,首次 进入 超大 型 煤 制 天 然 气 领域 ,具备 了 为 客 
户 提供 大 型 化 多 元 化 空 分 产品 的 能 力 ; 在 冶金 及 其 衍生 行 
业余 热 利 用 设备 市 场 上 ,公司 推广 应 用 首创 的 烧结 余热 能 
量 回收 机 组 ( SHRT) ,将 “发 电 ” 变 为 “ 拖 动 ”, 为 用 户 减少 了 
发 电机 及 并 网 系统 ,降低 了 投资 。SHRT 技术 的 推广 应 用 既 
发 挥 了 公司 的 技术 优势 ,又 增强 了 公司 为 客户 提供 冶金 流 
程 配套 项 目 解决 方案 的 能 力 。2011 年 ,公司 与 客户 签订 了 
首 个 保 运 服务 项 目 “ 全 托 式 维修 保 运 服务 ”合同 ,在 专业 化 
维修 保 运 服务 道路 上 迈 出 了 坚实 的 一 大 步 ,显著 提升 了 公 
司 为 客户 服务 的 能 力 。 公 司 还 建立 “技术 + 管理 + 服务 ”的 
一 站 式 全 方位 服务 体系 ,为 用 户 机 组 提供 从 售 前 到 售后 全 
生命 周期 的 健康 管理 。 公 司 为 客户 量 身 定 做 一 系列 机 组 健 
康 状 态 管理 档案 ,对 公司 生产 的 在 用 户 运行 的 各 类 大 型 机 
组 实施 远程 监测 ,提供 包括 预警 .咨询 ` 诊 断 及 现场 服务 等 
六 大 方面 的 20 余 项 服务 ,为 客户 解决 问题 ,创造 价值 。 

上 海 鼓 风机 三 有 限 公司 在 火电 站 新 上 项 目 减少 的 情况 
下 ,着眼 于 提高 电站 风机 的 中 标 率 ,着 眼 于 扩展 其 他 行业 。 
用 于 冶金 化 工行 业 的 钢 厂 干 法 除尘 风机 共 完 成 21 台 , 用 于 
煤炭 行业 的 主 扇 风 机 完成 21 台 。2011 年 ,公司 出 口 项 目 比 
较 多 ,时 间 紧 ,难度 大 。 公 司 积极 适应 新 变化 ,出 口 合 同 额 
创 历史 新 高 ,达到 3.5 亿 元 ,同比 增长 155% 。 为 适应 节能 
减 排 要 求 , 承 接 的 电站 风机 改造 合同 额 超过 1.1 亿 元 ,同比 
增长 79% 。 新 的 增长 点 离心 压缩 机 实际 完成 5 台 整 机 。 维 
修 服务 和 备件 完成 1.02 亿 元 。 由 于 及 时 调整 销售 结构 , 主 
营业 务 收入 完成 8.6 亿 元 ,同比 增长 16. 8% , 创 历 史 最 高 
纪录 。 

江苏 金 通 灵 流 体 机 械 科技 股份 有 限 公 司 坚持 优化 销售 
模式 ,转变 销售 思路 ,为 加 强 销售 市 场 的 细 化 管理 ,增强 与 
客户 交流 沟通 的 深度 和 广度 ,销售 市 场 按 区 域 划分 ,形成 了 
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华东 、 华 北 、 西 南 、 西 北 4 个 相对 独立 运行 的 销售 分 公司 的 
销售 管理 模式 。 在 区 域内 进行 分 行业 管理 ,满足 重点 客户 
的 就 近 、 即 时 性 服务 要 求 ,同时 也 兼顾 到 分 散 客 户 群 的 关系 
维护 与 市 场 拓展 。 全 年 通风 机 订货 69 071. 48 万 元 ,其 中 鼓 
风机 订货 14 905.03 万 元 , 轴 流 风机 订货 1019 万 元 ,压缩 机 
订货 150 万 元 。 在 稳定 发 展 成 熟 产品 的 同时 ,积极 探索 新 
的 销售 领域 和 市 场 空间 , 挖 气 新 客户 、 跟 踪 新 项 目 , 继 续 扩 
大 产品 的 市 场 占 有 率 。 在 节能 减 排 领域 ,从 技术 .服务 和 产 
品 上 引导 和 满足 客户 需求 ,成 功 与 江阴 兴 澄 特种 钢铁 有 限 
公司 签订 了 “关于 离心 压缩 机 产品 的 试用 协议 ” ,实现 了 首 
台 压 缩 机 产品 市 场 订 单 的 突破 ; 签订 了 7 个 项 目的 轴 流 鼓 
风机 、22 个 项 目的 87 台 单 级 高 速 风机 、6 个 项 目的 11 台 烧 
结 主 抽风 机 、18 个 项 目的 24 台 转 炉 煤气 风机 的 销售 合 后 
逐步 打开 了 高 新 产品 及 新 兴 行 业 的 市 场 空间 ,提升 了 企业 
的 市 场 竞争 力 和 服务 档次 。 

2011 年 ,山东 省 章 丘 鼓风机 股份 有 限 公 司 销售 主导 产 
品 罗 茨 鼓 风机 8 698 台 , 其 中 销售 量 比较 好 的 有 工 BP RS 
风机 、3H 型 低 噪 声 三 叶 罗 茨 鼓风机 、` 消 化 吸收 引进 日 本 公 
司 技术 开发 的 RR RIE RAAN EREKE) .ZR 系列 
KEL REIL TAS | BESS ARE AA ZG 高 速 高 
BCR? PREVA © ih ERMET KDE. KAE a BA 
Wis FEL FIAT FS K BE ET TRA 
分 离 行业 AVE AT LE ARE BP DRT AS RAE AY TH 
场 形 势 , 及 时 调整 营销 策略 及 措施 ,在 保证 合同 量 的 基础 上 
放宽 政策 。 经 过 努力 ,实现 了 单 级 高 速 离心 风机 订单 零 的 
突破 。 为 了 确保 2012 年 销售 收入 稳定 增长 ,公司 下 发 了 关 
于 放宽 质保 期 期 限 以 及 在 一 定时 期 延长 质保 金 免 扣 罚 的 规 
定 ,从 而 减轻 了 拿 项 目 带 来 的 欠 款 负担 ,提高 了 做 项 目的 积 
极 因素 。@) 抓 机 遇 、 强 宣传 . 铸 章 鼓 品 牌 。 公 司 参 加 了 中 国 
机 械 装备 展 , 并 在 户外 ` 杂 志 、 网 络 上 进行 宣传 ,多 渠道 获取 
在 建 重点 项 目 信 息 ,及 时 发 放 至 各 办 事 处 。@ 抓 大 项 目 和 
重点 项 目 。 公 司 对 大 项 目的 原则 是 : 向 优势 市 场 要 利润 ,向 
弱势 市 场 要 订单 。 维 尼 纶 行业 是 公司 的 重点 用 户 行业 。 
@@ 外 贸 出 口 稳步 推进 ,加 快 “走出 去 ”步伐 。2011 年 ,公司 
实现 出 口交 货 值 1667 万 元 , 比 上 年 增长 11.8% 。 出 口 地 区 
主要 分 布 在 欧洲 、 亚 洲 、 大 洋 洲 及 非洲 地 区 。 共 接待 国外 来 
访客 户 26 批 次 ,提高 了 企业 在 国际 上 的 知名 度 。 

2011 年 ,浙江 金盾 风机 股份 有 限 公司 充 分 发 挥 自 身 的 
技术 优势 ,大 力 开拓 市 场 ,通过 多 种 形式 不 断 巩 固 现 有 客 
户 ,努力 开发 新 客户 ,市场 开 拓 取 得 了 相当 的 成 效 : 地 铁 隧 
道 风机 在 国内 市 场 占 有 率 已 达 38% , 居 轨 道 交 通 领 域 首位 ; 
主 控 室 核 级 离心 风机 中 标 浙江 三 门 核电 站 、 山 东海 阳 核 电 
站 ,成 为 国内 唯一 在 建 的 两 座 AP1000 核电 站 HVAC 通风 空 
调 系统 的 中 标 单位 ; 公司 以 办 事 处 为 据点 ,合理 规划 国内 营 
销 网 络 , 开 辟 了 15 个 办 事 处 和 1 个 营销 中 心 ,并 借 力 优质 
商贸 公司 ,不断 开拓 海外 市 场 。2011 年 实现 主 营业 务 收 入 
2.3 亿 元 ,同比 增长 50% 。 

浙江 格 凌 实业 有 限 公 司 为 了 开拓 国内 外 市 场 , 成 立 了 
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国际 贸易 部 和 国内 贸易 部 。 在 国际 市 场 开拓 中 充分 利用 电 
子 商务 平台 ,进一步 打开 了 产品 在 国际 市 场 的 销路 。 公 司 
的 产品 由 于 质量 可 靠 、 稳 定性 好 ,在 国内 高 端 市 场 销售 非常 
好 ,在 同类 产品 定价 为 行业 均 价 1.5 倍 时 ,市 场 占有 率 始 终 
保持 在 70% 以 上 。 旋 涡 式 气 泵 产品 主要 以 出 口 为 主 ,产品 
已 被 美国 、 德 国 、 英 国 等 十 多 个 国家 的 厂商 采用 。 当 前 , 公 
司 的 旋涡 式 气 泵 产品 已 用 于 青藏 线 列车 车 厢 增 压 和 美国 谷 
歌 公 司 天 然 气 发 电机 组 燃气 增 压 。 

2011 年 ,武汉 鼓风机 有 限 公 司 开发 新 客户 25 家 ,产品 
覆盖 环保 、 钢 铁 \ 冶 金 、 电 力 等 9 个 行业 ,与 9 个 行业 客户 签 
约 的 合同 总 和 占 公司 全 年 整 机 合同 承接 总 额 的 49% 。 公 司 
推出 的 大 型 静 叶 可 调 轴 流风 机 具有 国内 先进 水 平 ,广泛 用 
于 电厂 、 钢 厂 的 增 压 、 脱 硫 领域 。 公 司 生产 的 大 型 动 叶 可 调 
风机 节能 性 能 处 于 世界 领先 水 平 , 广 泛 用 于 600MW 以 上 的 
火力 发 电机 组 烟 气 脱硫 、 增 压 输 送 领 域 ,为 公司 拓展 了 新 的 
经 济 增长 点 和 广阔 的 市 场 。 

长 沙 鼓风机 厂 有 限 责任 公司 在 产品 市 场 需求 缩减 、 竞 
争 加 剧 的 情况 下 ,发 挥 其 高 端 市 场 的 传统 优势 ,在 环保 、 空 
分 、 冶 金 窗 炉 、 石 化 等 诸多 行业 均 创 造 了 很 好 的 产销 业绩 ， 
实现 了 订货 和 主 营业 务 收入 的 逆 势 增长 ,全 年 主 营 业务 收 
入 达到 历史 最 高 水 平 。 通 过 开展 贴心 服务 工程 ,对 每 台 产 
品 进行 跟踪 调试 服务 ,并 主动 进行 电话 回访 ,大 大 提高 了 用 
户 满意 度 ,提升 了 品牌 声誉 。 根 据 服务 中 心 全 年 对 1 198 个 
用 户 的 满意 度 调查 结果 显示 ,顾客 满意 度 达 到 98.2% o 

2011 年 ,四 川 省 鼓风机 制造 有 限 责 任 公司 坚持 以 销售 
为 龙头 ,及 时 调整 销售 策略 ,通过 抓 市 场 、 抓 合同 质量 ,提高 
了 主 营 业务 收入 。 通 过 市 场 调研 ,加 大 对 西北 煤化 工 领域 
的 关注 力度 ,成 立 西北 ( 含 内 蒙古 ) 销售 大 片区 ,加 大 HR 系 
列 罗 茨 鼓风机 、 离 心 通风 机 的 推广 力度 ,取得 一 定 成 效 。 其 
中 ,将 年 初 制定 的 HR 系列 罗 茨 鼓风机 订货 量 占 订 货 总 量 
20% 的 目标 下 达 给 各 片区 ,已 签订 合同 额 3 000 多 万 元 。 

湖北 省 风机 厂 有 限 公司 实行 区 域 销售 制 ,设立 了 7 个 
销售 分 公司 和 25 个 办 事 处 。2011 年 ,公司 除 进 一 步 优 化 传 
统 产品 外 ,重点 推进 轴 流 通风 机 的 系列 化 和 市 场 转化 ,已 成 
功 承接 多 个 项 目的 订单 。 另 外 ,水 泥 行业 风机 用 量 很 大 ,而 
公司 产品 以 前 未 在 水 泥 行业 重点 推广 ,2011 年 已 与 国内 重 
点 设计 研究 院 和 多 家 大 型 水 泥 生 产 企 业 建立 了 良好 的 合作 
关系 ,水 泥 行 业已 成 为 公司 新 的 产品 销售 增长 点 。 一 系列 
科技 成 果 的 投入 与 应 用 为 企业 带 来 了 明显 的 经 济 效益 ,新 
产品 销售 收入 为 3.25 亿 元 , 占 主 营业 务 收入 的 66. 2% ,其 
中 2011 年 投入 的 新 产品 实现 销售 收入 1 亿 元 左右 , 占 主 营 
业务 收入 的 20% 左右 。 

2011 年 ,山东 海 福 德 机 械 有 限 公 司 面 对 诸多 不 利 因素 
及 不 断 变化 的 市 场 形势 ,开展 “市 场 营 销 年 ”活动 ,以 市 场 需 
求 为 导向 ,以 满足 客户 要 求 为 目标 ,不 断 加 强 市 场 分 析 , 深 
入 挖掘 产品 优势 ,转变 营销 思路 ,稳固 提高 办 事 处 销售 ,加 
强 电子 商务 销售 ,形成 两 条 腿 走 路 的 销售 模式 。 中 优化 办 
事 处 设置 。 新 成 立 太 原 、 无 锡 两 个 办 事 处 ,对 内 蒙古 、 贵 阳 、 
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武汉 办 事 处 业务 员 进 行 了 调整 。@ 扩 大 品牌 宣传 ,提升 企 
业 形 象 。 参 加 德州 哈尔滨 ` 深 圳 ` 济 南 ` 河 南 永 城 展览 会 ; 
成 为 慧聪 网 `, 中 国 招标 网 ,中国 水 泥 网 ` 中 国 制 粉 网 .中 国 风 
机 技术 网 等 专业 网 站 会 员 ,加 大 网 上 宣传 力度 ,促进 了 产品 
销售 。@) 提 高 低 价 销售 补助 ,增加 业务 员 收入 。 甸 调整 产 
品 价格 , 促进 产品 销售 。 其 中 , MD 系列 产品 价格 下 调 
10% ,让 利于 顾客 ,刺激 消费 增长 , MD 系列 全 年 销售 量 比 上 
年 增加 SO 多 人 台 ,销售 收入 增加 近 百 万 元 ,取得 了 明显 的 效 
果 。 名 扩大 产品 销售 领域 。 产 品 原来 主要 销售 领域 是 环保 
行业 , 占 总 销量 的 80% 以 上 ,近年 来 ,大 力 开 发 其 他 行业 市 
场 ,水 泥 、 粮 食 加 工 和 矿山 等 领域 的 销量 大 幅 提 升 ,现在 环 
保 行业 的 销量 只 占 总 销量 的 50% 。 销 售 范围 的 扩大 ,更 加 
稳定 了 企业 的 销售 形势 ,提高 了 经 济 效益 。(@ 重 视 大 项 目 
的 操作 。 公 司 成 立 了 “ 招 投标 管理 小 组 ” ,由 专人 制作 标书 ， 
营销 、 技 术 部 门 为 业务 员 提 供 全 过 程 指导 服务 ,在 价格 上 采 
取 更 加 灵活 的 政策 ,全 年 签订 大 合同 20 多 份 ,合同 合计 金 
额 达 数 百 万 元 。Q@ 提 高 售后 服务 水 平 ,加 强 品 牌 建设 。 公 
司 从 加 强 管理 和 人手 ,对 售后 服务 人 员 进行 全 过 程 监控 ,并 通 
过 电话 回访 加 强 监 督 ,服务 质量 有 了 明显 提高 。@@ 积 极 开 
展 电子 商务 业务 。 为 扩大 电子 商务 销售 ,改版 了 公司 网 站 ， 
开设 了 英文 网 站 ,建立 了 网 上 销售 平台 ,并 通过 网 络 收集 更 
多 的 用 户 信息 。 

2011 年 ,青岛 风机 三 有 限 公司 的 主导 产品 市 场 萎缩 、 订 
单 减少 。 对 此 ,公司 积极 应 对 ,做 出 了 加 快 资金 回笼 、 努 力 
开发 新 产品 ` 调 整 产 品 结构 ` 开 拓 新 市 场 的 营销 策略 。 一 方 
看 ,公司 鼓励 销售 人 员 转 变 观 念 ,多 与 客户 沟通 ,确保 现 有 
客户 不 流失 , 回 款 及 时 到 账 ,同时 积极 搜集 市 场 信息 ,努力 
开拓 新 客户 ,寻找 新 的 增长 点 。 男 一 方面 ,积极 开拓 烟 用 、 
民用 风机 市 场 , 在 危机 中 捕捉 商机 ,在 逆境 中 开拓 市 场 。 
2011 年 ,完成 销售 回 款 4347 万 元 ,同比 增长 1.45% 。2011 
年 ,公司 经 邮 船 商事 ( 上 海 ) 公司 介绍 ,与 日 本 大 西 电机 工业 
株式 会 社 经 多 方 谈判 ,并 到 日 本 大 西 电机 工业 株式 会 社 进 
行 考察 ,最 终 3 方 于 2011 年 签订 了 OEM 协议 ,开启 了 三 方 
共同 开发 国际 国内 市 场 ,拓展 全 球 化 服务 的 新 篇 章 。 
甘肃 省 白银 风机 广 有 限 责任 公司 根据 省 监狱 企业 集团 
公司 的 总 体 部 署 和 要 求 ,深入 贯彻 落实 科学 发 展 观 ,不 断 推 
进 企 业 体制 改革 、 完 善 管理 制度 `. 坚持“ 以 人 为 本 ,开拓 创 
新 ,持续 发 展 ,满足 顾客 ”的 质量 方针 , 以“ 改革、 发 展 、 效 
益 ” 为 主线 ,以 巩固 和 开拓 市 场 为 目标 ,调整 营销 思路 ,拓宽 
营销 渠道 ,继续 巩固 老 用 户 ,不 断 发 展 新 客户 ,拓展 多 元 化 
客户 ,以 DW270 系列 环保 除 侍 风机 和 4 - 72 系列 种 子 机 械 
风机 的 销售 为 导向 , 抢 抓 机 过, 突出 重点 ,产品 销 往 新 疆 、 陕 
西 、 内 和 蒙古、 四川、 云南、 山东、 山西 河南 、 黑 龙 江 等 地 的 环 
保 \、 建 材 、 化 工 、 种 子 机 械 \ 冶 金 、 矿 山 和 煤炭 等 多 个 领域 ,为 
公司 生产 经 营 注入 了 新 的 活力 。 特 别 是 4-72 系列 、4 -73 
系列 通风 机 产品 赢得 了 麦芽 及 种 子 机 械 行业 的 青睐 。2011 
年 ,公司 先后 和 宁夏 三 友 环保 设备 制造 有 限 公 司 `、 上 海 三 友 
宝 发 环保 工程 技术 有 限 公 司 、 甘 肃 酒 泉 奥 凯 种 子 机 械 有 限 
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行业 概况 








公司 青岛 青玉 机 械 有 限 公司 、 郑 州 黄河 锅炉 厂 及 焦作 神华 
重 机 有 限 公 司 等 单位 签订 供 货 合同 。 西 宁 特 殊 钢 股份 有 限 
公司 在 轧钢 三 除 尘 风机 改造 中 首选 公司 的 6 -5S1No31.SF 
风机 ,这 是 公司 迄今 为 止 生产 的 机 号 最 大 、` 单 台 价值 最 高 的 
产品 。 

四 、 科 研 成 果 及 新 产品 

2011 年 ,风机 行业 新 产品 开发 又 有 重大 突破 ,研制 完成 
新 产品 1651 种 ,共计 6330838 台 ,品种 比 上 年 减少 324 Ph, 
产量 比 上 年 增加 733 044 台 。 获 国家 及 部 省、 市 级 科技 进 
步 奖 、 优 秀 新 产品 奖 等 共计 54 项 。 

2011 年 ,沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公 司 投入 市 场 的 新 
产品 主要 有 80 万 t/a 乙烯 装置 用 “乙烯 三 机 ”( 丙烯 、 乙 烯 
和 裂解 气压 缩 机 组 ) .30 万 t/a LLDPE 装置 聚 乙烯 循环 气压 
缩 机 和 天 然 气 长 输 管 线 压 缩 机 ,投放 产品 均 具 有 自主 知识 
产权 。 其 中 ,80 万 t/a 乙烯 装置 用 “乙烯 三 机 ?是 沈 鼓 集团 
第 一 次 独立 承接 该 级 别 乙 烯 装置 整套 “乙烯 三 机 ”的 研制 任 
务 “BCL1104 + BCL1104 芳烃 联合 装置 重 整 循 环 氧 压缩 机 
组 ”项目 被 列 人 国家 火炬 计划 ; 天 然 气 长 输 管线 20 兆 瓦 级 
电 驱 压缩 机 组 通过 了 国家 能 源 局 和 中 国 机 械 工业 联合 会 共 
同 组 织 的 新 产品 鉴定 ,达到 国际 领先 水 平 。2011 年 ,大 型 芳 
烃 装 置 用 离心 压缩 机 关键 技术 开发 及 装备 研制 获得 辽宁 省 
科学 技术 奖 二 等 奖 、 中 国 机 械 工业 科学 技术 奖 一 等 奖 , 大 型 
丙烯 制冷 离心 压缩 机 组 获得 辽宁 省 科学 技术 奖 三 等 奖 、 中 
国 机 械 工业 科学 技术 奖 二 等 奖 , 新 型 煤化 工装 置 用 系列 压 
缩 机 获得 辽宁 省 科学 技术 奖 二 等 奖 。 

2011 年 ,陕西 鼓风机 ( 集团 ) 有 限 公 司 加 强 新 产品 的 研 
发 力量 ,进一步 提高 技术 开发 的 投入 , 共 投入 4.3 亿 元 , 占 
主 营业 务 收 入 的 8. 1% ,为 公司 持续 发 展 提 供 了 技术 支撑 。 
全 年 完成 24 项 科技 创新 与 产品 研发 项 目 ,完成 37 项 重大 
( 新 ) 产品 项 目 技术 准备 与 服务 ,有 力 地 支持 了 市 场 营销 工 
作 。2011 年 ,研制 生产 了 BPRT 轴 流 压缩 机 、 煤 气 透 平 同 轴 
机 组 ,AV100 抽 气 式 轴 流 压缩 机 组 ,AV71 试验 台 位 轴 流 压 
缩 机 组 ,AV90、AV80、AV63 压缩 机 组 , EIZ、EBZ、EZ 空 分 装 









































































































































TER 

























































































































































































有 高 安全 性 ,在 机 组 失 稳 、 失 水 、 控 制 棒 失 控 的 情况 下 ,也 不 
会 出 现 核电 泄漏 事故 ,是 里 程 碑 式 的 堆 型 ,国际 上 正 推荐 选 
j 这 种 核电 新 堆 型 。 我 国 主要 技术 研发 牵头 单位 是 清华 大 
学 核能 技术 设计 研究 院 及 中 核能 源 公司 ,许多 技术 研发 课 
题 具 有 自主 创新 性 ,已 走 在 世界 前 列 。 本 次 试验 回路 装置 
的 主要 关键 设备 氨 回 路 HTL 氧气 压缩 机 由 上 海 鼓 风机 厂 
有 限 公司 承 担 设计 制造 。 该 机 组 的 特点 是 “三 高 ”: 高 速 
(1.7 万 r/min) ,高 压 [7MPa) ,高 温 (250%C) 。 同 时 ,压缩 机 
的 介质 为 氨 气 ,机 组 要 进行 全 性 能 试验 。 为 了 满足 技术 要 
求 ,公司 进行 了 一 系列 探索 和 研究 ,在 清华 大 学 、 上 海 交 大 
等 单位 协助 下 ,最 终 选 定 了 三 元 流 高 效 叶 轮 \ 串 联 式 干 气 密 
封 ` 整 体 组 装 式 的 单 级 高 速 结 构 方案 ,并 采用 先进 的 可 倾 瓦 
支撑 轴承 ,确保 了 转子 在 高 速 运转 下 的 自 调 心 能 力 ,整个 机 
组 在 出 三 试验 时 实现 了 安全 稳定 高 效 。2011 年 ,公司 完成 
了 新 产品 10 种 .21 台 。 其 中 ,高 温 气 冷 堆 核电 站 燃料 球 输 
送 用 氧气 压缩 机 组 、 高 温 气 冷 堆 核电 站 氨 回 路 压缩 机 组 、 轴 
流 式 高 效 节能 风机 组 ( SAF27.5 -16 -2) RTF 型 钢铁 企业 
烧结 烟 气 脱硫 风机 ( RTF31.5 -17 -1) 、 超 临界 电站 机 组 的 
SAF 型 含 动 叶片 的 等 离子 耐 磨 引 风机 ( SAF37. 5 — 22. 4 - 
1) 、 变 频 式 冷 气 循环 鼓风机 组 ( 1788AZ/590) 、 轴 流 式 高 效 
节能 矿井 风机 组 ( GAF25 - 12.5 -1GZ) 及 乙 二 醇 工 艺 气压 
缩 机 ( MCS402) 等 均 达 到 国外 先进 水 平 。 

2011 年 ,重庆 通用 工业 ( 集团 ) 有 限 责任 公司 通过 自主 
研发 和 产 学 研 合 作 等 多 种 方式 开展 技术 创新 工作 ,完成 新 
产品 新 技术 研究 项 目 31 个 。 重 点 完成 了 低温 螺杆 机 组 系 
列 化 研究 、 核 电 用 离心 式 制冷 压缩 机 降 品 研究、.LCDS 低温 
离心 式 冷水 机 组 研发 ,以 及 全 氧 黑 氏 炉 循 环 风机 、 加 热 芷 风 
机 和 冷却 罩 风 机 研发 等 项 目 。 一 大 批 新 产品 的 开发 以 及 新 
材料 、 新 技术 的 应 用 ,为 公司 拓展 市 场 提供 了 新 的 利器 。 

2011 年 ,江苏 金 通 灵 流体 机 械 科 技 股份 有 限 公 司 认真 
贯彻 落实 年 初 制定 的 技术 研发 工作 目标 ,确定 了 压缩 机 、 汽 
轮机 产品 的 研发 进度 ,以 及 鼓风机 与 通风 机 的 技术 改造 目 
标 。 中 压缩 机 研发 试制 成 功 。 公 司 与 美国 意 泰 公司 合作 的 




































































































































































































































































E, MPG 高 炉 煤 气 透 平 机 组 以 及 硝酸 四 合 一 机 组 等 156 £o 
这 些 产品 经 陕西 省 工 信 厅 鉴定 , 均 达 到 国际 先进 水 平 。 
2011 年 , 共 申 请 专利 20 项 , 获 授权 专利 23 项 。 获 国家 、 省 、 
市 科技 进步 奖 一 等 奖 1 项 、 二 等 奖 3 项 三 等 奖 2 项。 其 
中 ,硝酸 四 合 一 透 平 机 组 系统 技术 开发 及 应 用 、 透 平 压缩 机 
组 及 能 量 回 收 机 组 远程 在 线 监测 及 故障 诊断 系统 、5 000m? 
大 型 高 炉 焊接 机 壳 TRT 制造 技术 研究 获 中 国 机 械 工 业 科学 
技术 奖 二 等 奖 ,4000m 以 上 大 型 高 炉 配 套用 轴 流 压缩 机 产 
业 化 获 西安 市 科学 技术 奖 一 等 奖 ,PTA 工艺 空气 压缩 机 组 
开发 获 陕西 省 科学 技术 奖 三 等 奖 , 透 平 叶片 表面 新 型 防护 
技术 研究 及 应 用 获 西安 市 科学 技术 奖 三 等 奖 。 

上 海 鼓 风机 三 有 限 公 司 承 担 设 计 制 造 的 国家 科技 重大 
专项 研发 课题 一 -高温 气 冷 堆 核 电站 用 大 型 氮 回 路 HTL 
氨 气 压缩 机 ,于 2011 年 9 月 28 日 通过 了 清华 大 学 核 研 院 出 
厂 验 收 。 高 温 气 冷 堆 是 世界 上 第 四 代 大 型 核电 站 技术 ,上 


















































pul 














































































































首 台 JE9000 压缩 机 在 2011 年 12 月 经 过 48h 不 间断 运行 ， 
技术 参数 达到 国际 同类 产品 水 平 ,部 分 指标 超过 国际 同类 
产品 水 平 ,这 标志 着 公司 在 美方 的 配合 下 首 台 离心 空气 压 
缩 机 的 研发 试制 工作 取得 成 功 。@) 汽 轮机 研发 取得 阶段 性 
果 。 公 司 与 中 科 院 合作 的 “新 型 薰 汽 涡轮 发 电 技术 ”项目 
举行 了 启动 仪式 ,当前 已 完成 1.5MW 新 型 汽轮机 的 主体 设 
计 , 进 入 工艺 编制 和 试制 阶段 ,预计 2012 年 6 月 出 样机 。 

完善 离心 鼓风机 设计 ,为 量 产 作 准 备 。 单 级 高 速 、 多 级 离 
心 鼓风机 的 设计 和 制造 工艺 得 到 了 完善 ,进一步 细 化 了 高 
速 鼓 风机 叶轮 设计 制造、 检验 技术 ,更 新 了 单 级 高 速 鼓 风 
机 的 检验 规范 ,增补 了 油 站 检验 规范 ; 完成 了 公司 首 项 
D210 焦 炉 煤气 高 速 多 级 鼓风机 的 设计 ,产品 成 功 通过 了 大 
风量 D850 焦 炉 煤气 鼓风机 样机 机 械 运转 试验 和 性 能 试验 。 
他 通风 机 技术 改造 取得 成 效 。 进 一 步 完 善 了 离心 通风 机 的 
设计 ,有 效 提 高 了 运行 效率 ,公司 4 649 个 规格 型 号 的 离心 
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通风 机 取得 了 2 级 能 效 标识 。 包 重视 科研 项 目 申报 ,保护 
自主 知识 产权 。2011 年 申请 专利 8 个 ,获得 授权 7 个 整 
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80 万 元 “污水 处 理 
目 列 为 国家 “十 二 五 ”科技 重大 专项 “600MW 循环 流 化 床 
风机 ”通过 了 省 、\ 市 两 级 科技 项 目 验收 “污水 处 理 用 高 压 离 
心 鼓风机 ”项 目 被 市 经 信 委 及 财政 局 批准 为 技术 改造 项 目 ， 
获得 设备 购置 补助 资金 130 万 元 。 公 司 不 断 加 大 资金 投 
入 ,用 于 开发 新 产品 和 技术 改造 ,全 年 研发 费用 投入 2 100 万 
元 , 比 上 年 增加 300 多 万 元 。 

浙江 金盾 风机 股份 有 限 公 司 始终 坚持 科技 兴 企 ,把 科 
技 创新 作为 企业 发 展 的 最 关键 要 素 。 不 断 加 大 科技 投入 ， 
积极 组 织 开 展 工艺 研究 与 新 产品 开发 工作 ,坚持 走高 端 产 
品 路 线 , 努 力 提 升 产品 的 技术 含量 ,增强 企业 竞争 力 。 公 司 
还 注重 各 项 专利 申报 工作 ,金盾 风机 获得 批准 或 授 理 专利 
计 20 项 ,其 中 ,发 明 专利 3 项 、 实 用 新 型 专利 17 项 。2011 
,设计 生产 的 JCZT -75 船用 轴 流 风机 经 浙江 省 技术 市 场 
促进 会 鉴定 ,达到 国内 先进 水 平 ; DTF( R) - 16 地 铁 隧道 智 
能 通风 系统 .HRZ - 900 主 控 室 核 级 离心 风机 经 浙江 省 技术 
市 场 促进 会 鉴定 ,达到 国外 先进 水 平 。 地 铁 隧 道 智能 通风 
系统 初评 为 浙江 省 科技 成 果 一 等 奖 , 主 控 室 核 级 离心 风机 
被 列 为 浙江 省 首 ( ZS) 产品 ,AP1000 核电 用 节能 暖 通 机 电 系 
统 被 列 人 国家 火炬 计划 项 目 。 

2011 年 ,山东 省 章 丘 鼓风机 股份 有 限 公司 研 发 设计 了 
ZZ 系列 罗 获 鼓风机 ,ZL105WD — P 型 大 流量 低压 力 罗 茨 鼓 
风机 ,特殊 密封 风机 ,维尼 给 不锈钢 风机 及 铸造 结构 多 级 离 
心 鼓风机 系列 等 。 根 据 市 场 需求 ,开发 设计 了 B100 - 2.0 
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三 叶 罗 茨 鼓风机 提 效 、 降 噪 技术 主要 在 叶轮 型 线 结构 、 消 声 
装置 、 进 气 口 结构 、 密 封 结 构 等 4 个 方面 采用 了 国内 先进 技 
术 , 其 中 第 一 ` 二 项 技术 公司 已 申请 国家 专利 。 这 些 技术 的 
运用 ,大 大 提高 了 风机 性 能 ,产品 质量 达到 国内 一 流水 平 。 
浙江 格 凌 实 业 有 限 公 司 重点 对 新 产品 和 新 工艺 两 个 方 
掉 进 行 研 究 。 根 据 公 司 整体 发 展 战略 规划 ,对 旋涡 式 气泵 
进行 优化 改进 ,主要 对 G - 400 系列 侧 风 道 风机 ( 旋涡 式 气 
R) 、 燃 气 增 压 泵 、 牙 科 医 疗 用 多 功能 专用 泵 、 双 级 高 压气 环 
泵 、 双 级 大 流量 气 环 泵 镀膜 真 空 泵 、 污 水 曝 气 旋涡 式 气泵 、 
蒸馏 隔膜 真空 泵 等 空气 流体 设备 进行 研发 。 对 高 压低 噪声 
气 环 俏 关键 设计 制造 技术 、 复 杂 压 铸件 的 压铸 工艺 、 气 环 泵 
性 能 测试 系统 、 新 型 通用 泵 盖 压 铸模 具 、 压 铸模 预 热 工艺 、 
压铸 模 部 件 藤 线 压铸 工艺 进行 了 立项 研究 。Q 则 高 压低 噪声 
气 环 泵 关键 设计 制造 技术 。 气 环 泵 的 工 况 比较 复杂 ,参数 
的 理论 计算 比较 困难 ,公司 研究 开发 了 一 种 依据 相似 原理 
的 模型 换算 法 , 即 选择 一 台 性 能 良好 的 模型 机 ,通过 性 能 
算 ,将 模型 机 放大 设计 成 实物 机 。 研 究 掌握 了 4 项 关键 技 
术 : 气 环 泵 模型 换算 法 设计 技术 ,与 气 环 人 泵 相 匹 配 的 电机 设 
计 制 造 技术 , 数 十 片 径 向 叶片 与 轮 盘 的 整体 压铸 工艺 技术 ， 
铝 合金 表面 涂 装 工艺 技术 。@ 复 杂 压 铸件 的 压铸 工艺 。 根 
据 新 型 馈 合 金 材料 的 成 分 、 金 相 组 织 \ 流 动 性 等 相关 特性 ， 
确定 了 压铸 工艺 条 件 ,提高 了 复杂 压铸 件 的 质量 和 成 品 率 ， 
降低 了 生产 成 本 。 主 要 研究 内 容 有 : 复杂 压铸 件 的 铸造 工 
艺 研 究 , 部 件 般 铸 工 艺 研 究 , 压 和 铸模 预 热 工 艺 技术 人 研究 。 
@ 气 环 泵 性 能 测试 系统 。 研 制 的 综合 测试 系统 能 准确 地 测 
试 气 环 泵 的 各 种 性 能 。 主 要 研究 成 果 : 该 系统 采用 新 型 传 
感 器 检测 各 参数 变量 ,计算 机 巡回 采集 原始 数据 ,对 数据 进 














































































































































































































































































































型 单 级 高 速 风 机 ,这 是 公司 承接 的 第 一 个 单 级 高 速 风机 记 
单 。 公 司 自主 研发 的 “C300 钢 结构 高 效 离心 鼓风机 ?获得 
济南 市 科技 进步 奖 三 等 奖 “新 型 高 效 ZG BY JL 
机 ”获得 山东 省 机 械 工 业 科技 进步 奖 二 等 奖 “QP 型 高 效 球 
破 机 ”获得 山东 省 机 械 工业 科技 进步 奖 三 等 奖 , 与 济南 大 学 
合作 的 “用 于 新 型 建材 的 工业 粉 体高 浓度 气力 输送 设备 开 
发 与 应 用 ”获得 中 国 建筑 材料 流通 协会 二 等 奖 ,与 济南 大 学 
合作 的 “ 浓 相 气力 输送 工业 粉 体 的 适应 性 研究 及 设备 开发 ” 
获得 山东 省 机 械 工 业 科技 进步 奖 二 等 奖 。 

2011 年 ,山东 海 福 德 机 械 有 限 公 司 研发 了 HSR50C、 
HSR200C、MDK100、MJ250、MD400 负 压 风机 和 HSR250V 型 
[ 空 汞 。 其 中 ,HSR50C、HSR200C 型 风机 是 现 有 系列 的 加 
密 产品 ; MJ250 型 风机 采用 密集 成 组 型 结构 ,可 满足 水 泥 生 
产 和 电厂 脱硫 要 求 ; MDK100、MD400 型 风机 属 高 压力 大 流 
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行 实 时 处 理 , 自 动 打印 与 自动 绘制 曲线 ,并 具有 操作 现场 模 
拟 显 示 和 最 终 检 测 结果 显示 等 功能 ; 能 对 整个 测试 台 试 验 
结果 进行 实时 计算 和 性 能 判别 ; 测试 系统 管 路 设计 合理 , 占 
地 面积 小 ,适用 于 企业 各 种 规格 .品种 气 环 泵 的 全 性 能 试 
验 ,运行 稳定 可 靠 。 

长 小鼓 风机 三 有 限 责任 公司 为 中 国 原 子 能 科学 研究 院 
核 废 液 处 理 项 目 研发 设计 了 ASD - 145NSE 核 废 液 用 水 蒸 
气 罗 区 压缩 机 。 产 品 主要 特点 : 选用 不 锈 钢材 质 ,四 机 械 密 
封 防 泄漏 ,循环 冷却 降温 ,三 叶 降 噪 , 耐 高 温 ,PLC 自动 系统 
监控 。 该 用 水 蒸气 处 理 核 废 液 的 罗 茨 压缩 机 适合 中 小 批量 
核 废 液 的 处 理 , 既 保持 了 传统 蒸发 法 处 理 核 废 液 的 优点 ,又 
克服 了 传统 蒸发 法 能 耗 高 的 缺点 ,经 济 和 社会 效益 明显 ,应 
j 前 景 十 分 广阔 。 产 品 可 应 用 于 国内 电力 ` 石 油 ` 化 工 、 治 
金 、 钢 铁 、 化肥、 建材 等 行业 废 液 及 核 废 液 处 理 领域 。 经 中 



























































































































































量 风 机 ; HSR250V 型 真空 泵 适用 于 废气 回收 再 处 理 , 可 以 满 
JE -30kPa 以 内 的 真空 抽 压 。 公 司 还 承担 了 章 撕 市 2011 年 
科技 创新 项 目 “ 三 叶 罗 茨 鼓风机 提 效 降 噪 技术” 项目 。12 
月 6 日 召开 鉴定 会 ,与 会 专家 经 过 听取 报告 、 现 场 考 察 、 专 
家 质询 、 技 术 答辩 现场 讨论 ,最 终 一 致 认为 ,该 技术 项 目的 
研制 是 成 功 的 ,在 三 叶 风 茨 鼓风机 的 结构 设计 和 制造 工艺 
方面 有 创新 , 主要 性 能 指标 达到 国内 同类 产品 领先 水 平 。 
















































































国 原子 能 科学 研究 院 、 湖 南 省 风机 产品 质量 监督 站 鉴定 ,为 
国内 首创 、 国 内 领先 ,并 到 达 国 际 先进 水 平 。 公 司 还 研发 设 
计 了 ARE200NE 高 温 罗 茨 鼓风机 。 该 罗 茨 鼓风机 采取 有 效 
的 隔 热 结构 ,采用 双 端 面 机 械 密封 ,特殊 的 耐 温 材 料 和 低 导 
热 材料 以 及 水 冷 降温 措施 ,使 得 进 气 温度 高 达 200Y , 排 气 
温度 可 高 达 260°C 。 该 罗 茨 鼓风机 填补 了 国内 高 温 风 机 的 
空白 ,经 湖南 省 风机 产品 质量 监督 站 鉴定 为 国内 首创 。 


















































行业 概况 





2011 年 ,湖北 省 科技 厅 在 武汉 主持 召开 了 由 湖北 省 风 
机 三 有 限 公司 研 发 的 “烧结 烟 气 余热 回收 循环 风机 ”和 “多 
级 高 效 污水 处 理 离心 鼓风机 ?项目 技术 成 果 鉴 定 会 。 鉴 定 
结果 认为 ,这 两 项 成 果 具 有 自主 知识 产权 ,产品 符合 国家 节 
能 、 降 耗 、 减 排 和 环保 政策 ,对 提升 我 国 该 类 风机 的 设计 与 
制造 技术 水 平 具有 重要 作用 ,市场 前 景 广阔 。 烧 结 烟 气 余 
热 回 收 循环 风机 整体 技术 处 于 国际 先进 水 平 , 多 级 高 效 污 
水 处 理 离心 鼓 风 整 体 技术 处 于 国内 领先 水 平 。 

2011 年 ,湖北 双 剑 鼓风机 制造 有 限 公 司 研 制 成 功 了 
D2210 - 2. 8179/0. 8179 三 元 流 制 氧 鼓风机 、C1100 型 两 级 
硫酸 风机 。 公 司 承 担 的 湖北 省 重大 科技 专项 项 目 “ 大 型 高 
效 节能 风机 开发 及 产业 化 ”、 国 家 科技 型 中 小 企业 技术 创新 
基金 重点 项 目 和 国家 重点 新 产品 计划 “S 型 烟 气 脱硫 制 酸 
高 速 风机 ”已 研制 完成 并 通过 了 验收 ,同时 产品 被 湖北 省 科 
学 技术 厅 、 发 展 和 改革 委员 会 、 财 政 厅 共 同 认定 为 湖北 省 自 
主创 新 产品 。 

2011 年 ,中 意 机 电 ( 湖北 ) 鼓风机 制造 有 限 公司 继续 加 
大 新 产品 开发 力度 ,投入 开发 资金 930 多 万 元 ,已 开发 出 多 
种 机 号 三 元 流 鼓 风机 新 产品 。 公 司 与 大 连理 工大 学 联合 开 
发 的 煤化 工 三 元 流 高 效 节能 离心 鼓风机 采用 全 新 的 三 元 流 
设计 制造 技术 ,节能 降 耗 ,效率 比 二 元 流风 机 提高 10% ,为 
客户 带 来 可 观 的 直接 和 间接 经 济 效益 , 深 受 用 户 青睐 ,并 降 
低 了 生产 成 本 ,提高 了 产品 市 场 竞 争 力 。 公 司 全 年 新 产品 
















































































































































































风机 技术 ,提高 通风 机 运行 的 稳定 性 ; 采用 高 压 变 频 调 速 技 
术 , 取 得 理想 的 节能 效果 ; 电动 机 与 叶轮 采用 锥 套 联接 结 
构 ,方便 了 维护 保养 ,降低 了 检修 劳动 强度 。 当 前 ,公司 已 
获 4 项 授权 的 实用 新 型 专利 : 矿 用 防爆 轴 流 式 通风 机 、 用 于 
对 旋 轴 流 式 通风 机 电动 机 的 轴承 装置 .防爆 轴 流 式 通 风机 
兢 油 自动 润滑 系统 、 矿 用 通风 机 远程 在 线 监测 系统 。 获 授 
权 的 发 明 专利 1 项 : 防爆 轴 流 式 通风 机 稀 油 自动 润滑 系统 。 

2011 年 ,北京 华 怡 净化 科技 研究 所 有 限 公司 进一步 完 
善 了 自主 研发 的 HY -1.46S 高 效 小 型 智能 风机 ,各 项 指标 
达到 进口 产品 水 平 , 噪 声 指标 优 于 进口 产品 , 节 电 达 60% 以 
上 ,显示 出 该 项 目 节 电 节 材 智能 化 的 显著 效果 ,为 中 小 型 风 
机 的 更 新 换代 打下 了 基础 。HY -1.46S 智能 风机 是 为 医院 
病房 .手术 室 、 洁 净 室 等 要 求 恒温 \ 恒 压 、 高 洁净 以 及 要 求 自 
动 控制 场所 研制 的 新 产品 ,经 过 反复 试验 和 改进 , 现 已 基本 
解决 了 噪声 .电磁 干扰 ,信号 干扰 等 问题 ,并 在 转速 . 风 压 、 
风量 等 方面 实现 了 智能 控制 。 已 具备 批量 生产 条 件 ,并 将 
逐步 在 大 型 医院 中 推广 使 用 。 

甘肃 省 白银 风机 厂 有 限 责 任 公司 积极 开发 新 产品 ,不 
断 满足 市 场 多 元 化 需求 。 有 针对 性 地 开发 用 于 化 工 \ 治 金 、 
建材 .环保 ,种 子 加工 等 领域 的 新 产品 ,推动 了 技术 创新 进 
程 ,为 企业 的 发 展 提供 了 良好 的 技术 支持 。 针 对 密闭 式 电 
石 炉 环 保 及 尾气 回收 利用 系统 先后 开发 了 DW140、DW160、 
D200、DW270、DW300、DW330 系列 离心 鼓风机 。2011 Æ, 













































































































































































































































































申报 国家 专利 8 项 ,其 中 2 项 发 明 专利 初审 合格 ,5 项 实用 
新 型 专利 已 授权 。 另 外 ,BI1480 - 1. 682/1. 019 煤化 工 用 
高 速 空气 离心 鼓风机 组 也 达到 国内 先进 水 平 , 列 入 国家 重 
点 新 产品 计划 项 目 , 获 国家 项 目 资助 30 万 元 ,公司 获 省 政 
府 科 技 创新 奖 。 
四 川 省 鼓风机 制造 有 限 责任 公司 依靠 科技 进步 ,新 产 
品 开发 取得 突破 。 自 主 开发 的 单机 流量 达 1 200m /min 的 
JR1000 罗 茨 鼓风机 于 2011 年 11 月 完成 了 性 能 测试 ,达到 
设计 要 求 ,技术 国内 领先 水 平 ,接近 国外 先进 水 平 。 
山西 省 运城 安 瑞 节能 风机 有 限 公 司 主导 产品 是 煤矿 地 
面 用 主 通风 机 、 井 下 用 局 部 通风 机 、 隧 道 及 其 他 通风 领域 使 
用 的 轴 流 式 通风 机 。 公 司 注 重 产 、 学 、 研 合作 开发 ,先后 与 
西北 工业 大 学 、 中 国航 天 、 煤 科 院 等 大 学 和 科研 院 所 合 
长 期 聘用 20 多 位 专家 、 教 授 担 任 企业 技术 顾问 。2010 4 
为 山西 潞 安 集团 、 五 阳 煤 矿 生 产 的 FBCDZN040/2 x 1 850kW 
的 超大 功率 高 压 变频 主 通 风机 ,经 国家 专业 检测 部 门 测试 ， 
各 项 性 能 指标 达标 ,节能 效果 在 30% 以 上 ,填补 了 国内 空 
白 ,达到 国际 领先 水 平 ,2011 年 获得 国家 煤炭 工作 科学 技术 
奖 一 等 奖 。2011 年 ,公司 承担 的 山西 省 技术 开发 项 目 “ 矿 
用 高 效 变频 节能 防爆 风机 技术 开发 ?具有 以 下 七 大 创新 : 优 
化 通风 机 的 结构 ,提高 效率 ,降低 噪声 ,实现 通风 机 平稳 运 
行 ; 改变 传统 风机 专用 电动 机 轴承 结构 ,解决 静 不 定 问 题 ; 
应 用 稀 油 自动 润滑 专利 技术 ,延长 风机 的 使 用 寿命 ; 应 用 获 
得 国家 创新 基金 扶持 的 弯 掠 组 合 正 交 型 三 维 扭曲 叶 型 技 
AR ,确保 了 理想 的 工作 效率 ; 应 用 获得 国家 专利 的 轴 流 式 通 
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随 着 密闭 式 电 石 炉 的 不 断 大 型 化 ,又 开发 了 DW550 离心 鼓 
风机 。 该 产品 充分 考虑 了 通用 性 ,结构 更 加 合理 ,根据 其 输 
送 介质 一 氧化 碳 的 特殊 性 ,设计 了 铝 制 的 氮气 密封 。 公 司 
以 Y6 -51 系列 离心 引 风 机 为 环保 除尘 风机 主导 产品 ,先后 
开发 了 Y6 -51No19D、21D 风机 ,为 连城 铝 厂 电解 净化 系统 
设计 了 Y6 -51No25D 风机 ; 为 西宁 特 钢 转炉 除尘 系统 设计 
T Y6 -51No31.5F 风机 ,该 风机 单机 重量 超过 20t, 是 公司 
设计 制造 的 大 型 离心 风机 。 为 满足 大 型 果穗 烘 干 系统 和 特 
色 农 产品 加 工 需求 ,先后 开发 设计 的 G4 -73No23.5D、25D、 
29D 等 大 型 离心 通风 机 ,已 经 投入 使 用 多 台 ,满足 了 果穗 烘 
干系 统 的 技术 性 能 要 求 。 当 前 正在 设计 的 G4 -73No27D 风 
机 是 与 酒泉 奥 凯 、 青 岛 青 玉 等 种 子 机 械 公司 的 合作 产品 , 占 
据 了 国内 果穗 烘 干系 统 大 部 分 种 子 机 械 风 机 辅 机 市 场 。 高 
温 风 机 是 以 W6 -29 和 W6 -39 系列 为 代表 的 离心 引 风 机 ， 
2011 年 ,公司 为 宁夏 吴忠 同 成 化 工 公司 石灰 窑 设 计 了 W6 - 
29No21. 5F, 为 甘肃 鸿 丰 电石 有 限 公 司 设计 了 W6 -2 x29 
No21. 5F 双 吸 入 石灰 窑 窑 尾 高 温 风 机 。 公 司 生产 的 MQ9 - 
19No14D 煤气 风机 获得 甘肃 省 机 械 工程 学 会 科学 技术 奖 二 
等 奖 。 

五 质量 及 标准 

1. 质量 及 质量 管理 

截至 2011 年 年 末 , 风 机 分 会 已 有 132 家 会 员 企业 通过 
了 ISO9000 质量 管理 体系 认证 , 占 会 员 企业 总 数 的 87.4% 。 
通过 实施 全 面 质量 管理 ,企业 产品 质量 不 断 提升 。2011 年 ， 
全 行业 风机 主要 件 主 要 项 目 抽 查 合格 率 为 94.5% , 比 上 年 
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降低 3.4 个 百分点 ; 机 械 加 工件 综合 废品 率 为 0.4% , 比 上 





升 公司 质量 管理 水 平 














年 下 降 0.4 个 百分点 。 

2011 年 ,沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公 司 以 深入 推进 精 
益生 产 、 强 化 企业 内 部 控制 为 抓 手 ,不 断 转变 管理 理念 , 创 
新 管理 方式 ,规范 管理 标准 和 制度 ,夯实 管理 基础 ,全 方位 
提高 现代 企业 管理 水 平 。 中 实施 内 控 管 理 ,提高 企业 风险 
防范 能 力 。 聘 请 专业 公司 对 企业 内 控 管理 进行 指导 ,全 
对 企业 进行 评估 和 调研 ,集中 精力 对 若干 风险 点 进行 整改 
和 防范 。 成 立项 目 推 进 工作 组 ,启动 并 着 手 全 面 推进 集团 
公司 精益 供应 链 管理 ,@ 精 益 管 理 显 成 效 ,合同 兑现 率 明显 
提高 ,集团 生产 组 织 更 加 科学 合理 ,安全 生产 得 到 进一步 保 
障 , 全 员 持 续 改 善意 识 不 断 增强 ,产品 生产 制造 瓶颈 得 到 有 
效 缓解 ,能 源 消耗 得 到 有 效 控制 。 同 时 ,完成 了 集团 部 分 工 
艺 流程 的 调整 ,核电 设备 产业 基地 搬迁 工作 全 面 完 成 ,集团 
加 工 制造 能 力 实 现 新 突破 。@ 质 量 管理 体系 日 至 完善 , 品 
牌 影 响 力 不 断 增强 。 取 得 了 美国 石油 学 会 API 质量 管理 体 
系 认 证 , 拿 到 参与 国际 竞标 的 通行 证 ; 顺利 通过 了 国家 
CNAS 检测 和 校准 实验 室 能 力 审核 ,标志 着 企业 计量 检测 具 
备 了 第 三 方 测试 认证 能 力 ; 核电 设备 公司 取得 了 ASME 认 
证 资质 ; 透 平 公司 国 军 标 质 量 管理 体系 和 ISO9001 质量 管 
理 体 系 相 继 通 过 了 年 度 审 核 。 在 完善 质量 管理 体系 基础 




















































































































































































































































































































2011 年 ， 




















工 苏 金 通 灵 流体 机 械 科 技 股份 有 限 公 司 大 力 
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推进 质量 管理 ,成 立 

















品质 部 。 通 过 日 常 检查 、 指 导 、 和 督促 、 











H 
纠正 等 方式 巩固 和 完善 全 员 质 量 管理 体系 ; 结合 生产 流程 
的 改进 ,对 多 级 `. 单 级 鼓风机 的 自 检 自 控 点 进行 了 完善 。 组 








RRR IMT 

















F 展 专项 检查 和 抽查 工作 ,对 各 分 公司 及 成 





品 库 进行 了 5 次 产品 质量 抽查 。 针 对 成 品 和 制造 过 程 中 的 
薄弱 环节 ,及 时 召开 检查 小 组 会 议 ,对 检查 中 存在 的 问题 和 
改进 事项 提出 措施 和 解决 办 法 。 以 机 加 工 质量 和 空心 主轴 
焊接 质量 为 改进 重点 ,采取 过 程控 制 ,安排 专人 不 定期 巡 
查 , 对 违反 工艺 纪律 的 事件 及 时 处 理 , 使 产品 质量 事故 频 发 








的 问题 得 到 扼 






































ill 0 2011 年 7 月 ,国家 质量 监督 检验 检疫 总 














局 ` 江 苏 省 质量 技术 监督 局 ,中国 质量 认证 中 心 \ 南 通 市 质 























量 技术 监督 局 对 公司 推行 的 “首席 质量 官制 度 进行 了 调 
























































上 ,加强 产 品质 量 过 程控 制 ,制定 关键 工序 控制 标准 和 质量 
过 程控 制 卡 , 扩 大 优质 优 奖 实施 范围 , 共 实施 各 种 质量 奖励 
63 万 元 ,全 年 主要 质量 指标 好 于 往年 ,一 次 试车 平均 合格 率 
达到 74% , 创 历史 最 好 水 平 。 产 品质 量 的 提升 推动 企业 品 
牌 影 响 力 的 不 断 增 强 , 沈 鼓 品牌 人 选中 国 装备 工业 品牌 价 
值 50 强 ”。@ 企 业经 济 效益 和 经 营 质 量 大 幅 提 高 。 初 步 实 
现 了 全 集团 资金 统一 监控 管理 ,建立 健全 了 财务 综合 分 析 













































































量 管理 水 平 ,巩固 和 提升 产品 质量 。 主 要 措施 有 : 开展 关键 
零 部 件 质量 抽查 活动 ,加 强 质量 控制 ; 采取 一 系列 措施 提升 








研 ,充分 肯定 了 公司 质量 管理 工作 取得 的 成 线 “首席 质量 
官 " 利 用 专业 优势 ,对 推进 企业 质量 管理 工作 发 挥 了 积极 作 
日, 使 质量 管理 体系 有 了 新 的 拓展 和 延伸 。 
长 沙 鼓 风机 三 有 限 责任 公司 始终 重视 并 持续 推进 全 面 
管理 ,按照 已 建立 的 质量 体系 标准 ,重点 抓 好 质量 过 程 
制 和 以 顾客 满意 为 核心 内 涵 的 质量 保证 体系 运行 ,加 强 
质量 的 预防 控制 和 外 部 质量 的 分 析 改 进 ,稳步 提高 质 
























































产品 外 观 质量 ; 针对 风机 产品 常见 的 轴承 、` 润 滑 、 噪 声 等 几 
大 问题 加 以 完善 改进 。2011 年 ,公司 顺利 通过 了 质量 管理 














体系 外 部 换 证 审核 和 省 级 名 牌 产 品 的 复评 ,并 获得 了 湖南 


省 机 械 行业 管理 办 公 室 颁 发 的 质量 管理 奖 。 








内 蒙古 天 福 风 机 有 限 公司 整 体 搬迁 ,但 公司 的 经 营 宗 





体系 ,重新 规范 了 产品 报价 管理 流程 ,对 重点 产品 实施 合同 
评审 ,全 面 开 展 招标 采购 工作 ,全 年 共 组 织 18 次 大 型 物资 
采购 会 议和 2 次 供应 商 大 会 ,价格 同比 下 降 18% ,集团 利润 
同比 增长 36% ,企业 经 济 运行 质量 和 效益 大 幅 提 升 。@@ 信 
息 化 建设 取得 新 成 果 。 完 成 了 新 编码 、PDM、CAPP、ERP、 
MES 五 大 信息 系统 的 集成 和 整合 ,初步 实现 了 业务 流程 与 
系统 功能 的 融合 ; 物流 系统 信息 化 建设 取得 新 进展 ,基本 实 
现 了 铸 锻 件 物流 管理 与 财务 对 接 ; 升级 换代 核心 工程 软件 

































































旨 不 变 ,公司 的 质量 方针 、 目 标 在 制定 时 充分 考虑 了 延续 














性 ,责任 明确 ,考核 到 位 ,保证 了 产品 质量 的 受 控 和 不 断 提 
升 。 公 司 内 部 管理 整体 线条 清晰 ,与 质量 管理 体系 相 容 紧 

















密 。 工 作 质 量 和 产品 质量 都 有 严密 的 检验 制度 和 细致 的 检 
验 条 款 , 形 成 了 互动 的 链接 ,使 公司 的 整体 管理 科学 而 规 
范 。 公 司 还 坚持 教育 与 考核 相 结 合 , 全 员 共 筑 质 量 监督 屏 ， 
并 利用 质量 方针 、 质 量 承 诺 、 质 量 目 标的 量化 实施 ,对 外 推 
出 质量 保险 的 过 硬 形象 ,对 内 以 IS09001 质量 管理 体系 有 











系统 , 较 好 地 满足 了 产品 研发 设计 需要 。 企 业 信息 化 与 工 
业 化 融合 推进 工作 也 得 到 了 国家 、 省 、 市 相关 部 门 的 高 度 认 
可 ,公司 被 评 为 “中 国企 业 信息 化 建设 优秀 实践 单位 ”。 
陕西 鼓 风机 ( 集团 ) 有 限 公 司 围绕 企业 发 展 战略 ,在 质 
量 管理 的 思路 和 方法 上 进行 创新 和 突破 ,以 提高 员工 的 质 
量 意 识 和 质量 责任 心 为 切入 点 ,引入 先进 的 质量 管理 理念 
并 取得 实效 ,推动 了 企业 质量 管理 水 平和 产品 质量 的 全 面 
提高 ,使 质量 管理 成 为 落实 企业 发 展 战略 的 有 力 支 撑 。 公 
司 还 坚持 “ 零 缺陷 "工程 ,培养 员工 认真 负责 的 工作 态度 、 良 
好 的 工作 习惯 和 执着 的 敬业 精神 。 通 过 有 针对 性 的 培训 和 
教育 ,明确 每 个 工作 环节 的 标准 和 要 求 , 让 员工 懂得 如 何 做 
才 是 对 的 ,增强 员工 第 一 次 就 把 事情 做 正确 的 能 力 ,不 断 提 
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效 运行 和 持续 改进 为 主线 ,实施 全 面 监测 和 考核 ,推进 产品 


= 








贰 量 的 稳步 提高 。 


甘肃 省 白银 风机 三 有 限 责任 公司 加 强 产品 质量 管理 ， 
严格 执行 质量 管理 制度 ,建立 与 生产 人 员 经 济 利益 紧密 结 

















合 的 产品 质量 绩效 考核 制度 ,对 一 次 交 检 合格 的 产品 进行 


奖励 ,有 效 提高 了 产品 质量 ,年 内 发 放 产 品质 量 奖 9. 8 万 


元 。 其 次 ,结合 
据 质量 管理 体系 2008 版 本 ,对 公司 “质量 手册 ”和 “程序 文 
件 ” 进 行 了 修订 ,明确 了 管理 职能 和 过 程 流程 ,有 效 提高 了 


























质量 管理 体系 认证 ,加 强 产品 过 程 监督 , 根 

















生产 管理 和 企业 运行 质量 。2011 年 ,公司 被 评 为 甘肃 省 质 
A A 级 企业 \ 质 量 管理 先进 企业 。 





行业 概况 





2. 标准 化 工作 





全 国 风 机 标准 化 委员 会 在 国家 标准 化 管理 委员 会 ( 简 
称 国家 标准 委 ) .中 国 机 械 工业 联合 会 的 直接 领导 下 ,有 效 
地 开展 了 各 项 标准 化 工作 。 

(1) 建立 和 完善 了 风机 行业 标准 体系 。Q 中 完成 了 风机 
行业 标准 体系 的 研究 项 目 。 根 据 国 家 标准 委 《关于 下 达 部 





























分 装备 制造 业 标 准 体系 研究 项 目的 通知 》 的 要 求 , 完 成 了 国 
家 质 检 总 局 科技 计划 “风机 标准 体系 研究 ”科研 项 目 。 该 研 
究 项 目 重点 开展 风机 产品 的 资源 利用 、 资 源 节 约 、 环 境 保护 


























节能 政策 的 变化 和 国际 风机 能 效 标准 的 发 展 方向 ,风机 标 
准 化 委员 会 组 织 并 起 草 了 《 均 风 机 能 效 限定 值 及 能 效 等 级 》 
国家 标准 。 该 标准 充分 考虑 我 国 鼓 风机 产品 的 实际 情况 和 
发 展 水 平 , 具 有 一 定 的 科学 性 和 可 操作 性 ,对 促进 我 国 风机 
节能 减 排 起 到 积极 作用 。 久 安全 标准 制 修订 工作 。 风 机 标 
准 化 委员 会 组 织 制定 了 《防爆 通风 机 》 国 家 标准 。 该 标准 的 
制定 规范 了 防爆 通风 机 市 场 的 秩序 ,增强 了 产品 的 安全 性 ， 
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和 重大 技术 装备 等 方面 的 标准 化 研究 工作 ,提出 我 国 风机 
标准 体系 的 基本 框架 和 标准 制 修订 重点 项 目 规划 ,提出 一 
批 行业 发 展 急需 的 重要 技术 标准 草案 。 同 时 ,针对 我 国 
机 产品 市 场 和 产业 发 展 的 需求 ,为 制定 适合 我 国 国情 的 风 
机 技术 标准 提供 依据 ,实现 标准 制 修订 的 科学 性 、 合 理性 、 
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实用 性 。 当 前 ,风机 现行 标准 共计 54 项 ,其 中 ,基础 标准 16 
项 、 通 用 标准 16 项、 产品 标准 22 项 ,可 满足 风机 产品 的 设 
计 、 制 造 、 检 验 的 需要 。@ “风机 行业 国家 标准 化 体系 建设 
工程 ”项 目的 编制 工作 。 根 据 国家 标准 委 《关于 国家 标准 实 
施 国 家 标准 化 体系 建设 工程 》 的 要 求 ,在 分 析 我 国 风机 行业 
标准 化 工作 现状 的 基础 上 ,构建 适应 我 国 经 济 社会 科学 发 
展 需要 的 风机 行业 标准 体系 ,进一步 明确 风机 行业 标准 化 



















































































工作 的 重点 领域 ,开展 风机 行业 重点 领域 关键 技术 标准 的 
研制 。 比 如 ,重点 制定 通风 机 和 鼓风机 的 能 效 标准 ,能 量 回 


























收 透 平 膨胀 机 等 自主 创新 ,节能 减 排 等 标准 。 国 家 标准 体 
系 建设 工程 的 研制 ,分 析 了 现 有 标准 的 适用 性 和 协调 性 , 研 
究 了 标准 化 技术 组 织 布局 的 系统 性 和 合理 性 ,突出 了 工作 






































重点 ,明确 了 发 展 方向 ,提高 了 我 国 风机 标准 化 总 体 水 平 ， 


有 力 地 支撑 了 风机 行业 重点 产业 的 调整 和 发 展 。@ 风 机 行 








业 标 准 体系 现状 分 析 。 根 据 中 国 机械 工 业 联合 会 关于 开展 
编制 《工业 标准 体系 现状 分 析 报 告 X( 机 械 工业 部 分 ) 的 通 
知 , 完 成 了 “风机 行业 标准 体系 现状 分 析 SB. ELS E 
地 反映 和 分 析 了 风机 行业 现行 标准 体系 的 现状 ,从 标准 的 


























填补 了 通风 机 安全 标准 在 风机 行业 国家 标准 体系 中 的 空 
白 ,提高 了 我 国防 爆 通风 机 产品 在 国际 市 场 上 的 竞争 力 。 

(3) 风机 标准 的 制 修订 工作 。 制 修订 《 透 平 压缩 机 性 
能 试验 规程 《防爆 通风 机 》 等 国家 标准 10 项 ( 制定 7 项 、 
修订 3 项 ) ; 制 修订 《工业 锅炉 用 离心 引 风 机 》、《 电 站 锅炉 
离心 式 通风 机 了》 等 行业 标准 20 项 ( 制定 6 UH MBIT 14 项 ) 。 

(4) 国际 标准 化 工作 。 风 机 标准 化 委员 会 承担 着 国际 
标准 化 组 织 ISO/TC 117、ISO/TC 118/SC1 技术 委员 会 对 口 
的 标准 化 工作 ,包括 对 国际 标准 文件 的 表态 ,审查 我 国 提案 
和 国际 标准 的 中 文 译 稿 ,以 及 提出 对 外 开展 标准 化 技术 交 
流 活动 的 建议 等 。 当 前 ,风机 行业 已 转化 7 项 国际 标准 为 
国家 标准 ,完成 对 国际 标准 意见 投票 表决 12 项 。 翻 译 校 对 
国际 标准 8 项 、 国 外 先进 标准 2 项 。 

六 、 基 本 建设 及 技术 改造 

2011 年 ,风机 行业 共 完 成 固定 资产 投资 110 436 万 元 ， 
比 上 年 增长 24.5% 。 其 中 ,设备 购置 61 244 万 元 , 比 上 年 增 
加 18 272 万 元 ; 计算 机 及 网 络 投入 3 907 万 元 , 比 上 年 增加 
288 万 元 。 

2011 年 ,沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公 司 技术 改造 工作 
取得 新 的 进展 。 二 期 技术 改造 核 泵 项 目 共 签订 合同 金额 
7.3 亿 元 ,项 目 基 本 竣工 ,其 中 ,土建 工程 签订 10714 万 元 ， 
设备 购置 50 964 万 元 ,AP1000 试验 台 建 设 21 408 万 元 。 三 
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自主 制定 、 国 际 标 准 的 采用 、 标 龄 以 及 标准 配套 等 方面 ,对 




















风机 行业 现行 的 标准 体系 总 体 情况 进行 了 阐述 和 分 析 。 对 
风机 行业 标准 的 属性 、 级 别 、 适 用 性 、 时 效 性 、 协 调 性 和 缺失 










































































性 的 分 析 , 推 进 了 风机 行业 标准 化 工作 的 可 持续 发 展 。 
(2) 开展 自主 创新 节能 减 排 技术 标准 的 制 修订 工作 。 





根据 国家 标准 委 、 国 家 发 展 和 改革 委员 会 、 工 业 和 信息 化 部 
《关于 贯彻 落实 十 大 重点 产业 调整 和 振兴 规划 ”进一步 加 




















强 标准 化 工作 的 意见 》 通 知 要 求 , 风 机 标准 化 委员 会 坚持 以 




















市 场 为 导向 ,加 大 自主 创新 技术 标准 的 研制 力度 ,加 快 重点 











产业 关键 技术 标准 的 研制 ,确保 标准 的 水 平和 质量 。Q 中 在 

















制定 重点 领域 的 相关 标准 
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P ,重点 制定 了 具有 自主 知识 产 





权 、 属 于 自主 创新 项 目的 标准 。 组 织 制定 了 《高 炉 煤 气 能 量 











回收 透 平 膨胀 机 》《 尾 气 








能 量 回收 透 平 膨胀 机 》 及 《能 量 回 














收 透 平 膨胀 机 性 能 试验 方法 》 等 标准 。 这 些 标准 的 制定 将 





为 加 快 发 展 资源 节约 型 风机 产品 发 挥 重 要 的 作用 。 外 为 使 
能 效 标识 管理 制度 及 能 源 政策 得 以 有 效 实施 ,为 适应 我 国 




















期 技术 改造 大 型 压缩 机 研发 ( 实验 ) 中 心 项 目 已 经 全 面 启 
动 ,已 完成 项 目 勘察 设计 招标 工作 和 技术 协议 及 合同 签订 ， 
设备 基础 正在 施工 中 。 当 前 ,试验 台 内 部 设计 方案 已 提交 
设计 院 , 设 计 院 根据 方案 正在 进行 项 目 初 步 设 计 。 

2011 年 ,陕西 鼓风机 ( 集团 ) 有 限 公司 固定 资产 投资 项 
H 51 项 ,计划 投资 728. 27 万 元 ,完成 51 项 ,完成 投资 690 
万 元 。 西 安 陕 鼓动 力 股份 有 限 公 司 设备 购置 ,计划 总 项 目 
35 项 ,计划 投资 651. 49 万 元 ,实际 完成 32 项 ,完成 投资 
576. 32 万 元 ; 基本 建设 计划 总 项 目 5 项 ,计划 投资 108.5 万 
元 ,实际 完成 5 项 ,完成 投资 90. 10 万 元 ; 设备 大 项 修 计 划 
总 项 目 17 项 ,计划 投资 424.2 万 元 ,实际 完成 17 项 ,完成 投 
资 313.1 万 元 ; 技术 改造 项 目 计划 投资 49 095 万 元 ,实际 完 
成 投资 32 952.23 万 元 。 

上 海 鼓风机 厂 有 限 公 司 制造 超大 型 脱硫 环保 风机 技术 
装备 改造 项 目 , 自 筹资 金 1 630 万 元 ,2011 年 底 完成 533 
万 元 。 

武汉 鼓风机 有 限 公 司 自 筹资 金 536 万 元 购置 设备 ,其 
中 ,数控 卧 式 车 床 171 万 元 、 加 工 中心 334 万 元 、 数 控 卧 式 
PEBER 31 万 元 , 均 已 完成 购置 。 
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2011 年 ,山东 省 章 于 鼓风机 股份 有 限 公 司 为 缓解 各 二 
公司 的 生产 压力 ,扩大 生产 规模 ,先后 投资 近 5 000 万 元 为 
鼓风机 厂 购买 了 东芝 匀 狗 加 工 中 心 4 台 、 双 工作 台 卧 式 加 
工 中 心 1 人 台 、TX611C Bc ib bs RE BEDE 1 台 、X2016 x 4M E 
型 龙门 铣床 1 台 、BK2016 x 6M 数控 龙门 刨床 1 台 ; 为 章 鼓 




















元 ,新 建 厂房 .职工 宿舍 等 土建 工程 投资 8 423 万 元 ,新 增设 
备 投资 8 500 万 元 ,安装 费 、 预 备 费 等 200 万 元 ,建设 期 利息 
支出 400 万 元 ,铺底 流动 资金 500 万 元 。 

长 沙 鼓 风机 厂 有 限 责任 公司 2011 年 自 筹资 金 300 万 
元 ,对 PS1000E 德国 加 工 中 心 及 HP -5 波兰 卧 式 加 工 中 心 












































重 机 购买 了 Y31630 RAN 1 台 、CQ5263 双 柱 立 式 车 床 1 
台 、W11 -100 x 3200 卷 板 机 1 台 、HCG4014 数控 等 离子 火 
焰 切 制 机 1 E; HTAR WET CQ5240 双 柱 立 式 车 床 1 
台 、TTX6113/2 Fst BER 1 台 、XQ2011 x3M 龙门 铣床 1 
台 和 一 批 通 用 车 床 ; 为 透 平公 司 购 进 了 C61160 x SM 重型 
车 床 1 台 、C5225 立 式 车 床 1 台 、TTX6113/2 FSR RE BEDE 1 
台 、YYW -20T 动 平衡 机 1 台 和 一 批 通 用 设备 ,有 效 地 缓解 
了 各 子 公司 的 生产 压力 ,更 好 地 促进 了 生产 的 有 序 进行 , 促 
进 了 企业 健康 良性 快速 发 展 。 为 发 展 “新 型 节能 罗 茨 鼓 风 
机 "项目 ,投入 3 627 万 元 用 于 建设 配套 车 间 ,并 购 入 东芝 加 
工 中 心 、 数 控 龙 门 蚀 床 、 数 控 车 床 、 动 平衡 机 等 设备 ,提高 了 
效率 ,降低 了 成 本 “离心 鼓风机 ?项 目 投入 3 336 万 元 ,用 
于 建设 厂房 , 购 入 车 床 、 卧 式 负 铣 床 、 动 平衡 机 和 一 批 通 用 
设备 ; 投资 2000 多 万 元 新 建 的 离心 鼓风机 车 间 , 占 地 面积 
12 000m ,是 集 生 产 、 检 测 、 管 理 、 仓 储 、 试 验 为 一 体 的 综合 车 
间 , 主 要 满足 焊接 结构 及 铸造 结构 离心 风机 、 单 级 高 速 风 
机 、 工 业 用 通风 机 及 压缩 机 的 生产 要 求 ,可 独立 完成 离心 风 
机 的 所 有 加 工 工序 “气力 输送 生产 ( 工程 ) 基地 ”项 目 投 
入 1259 万 元 , 购 入 数控 车 床 ` 人 刨床 等 设备 。 

浙江 格 凌 实 业 有 限 公司 2011 年 主要 技 改 项 目 : 年 产 
2 万 台 旋 涡 式 气泵 技术 改造 项 目 。 通 过 公开 挂牌 在 泽国 镇 
文昌 工业 区 ( 沈 桥 ) 新 建 标准 厂房 及 配套 设施 共 13 000m , 
新 增 数控 车 床 、 立 式 加 工 中 心 、 装 配 流水 线 生 产 设备 及 其 他 
配套 设施 30 多 台 ( 套 ) ,形成 年 产 2 万 台 旋 涡 式 气 泵 的 生产 
能 力 。 项 目 完成 后 ,预计 年 增 销 售 收 入 13 000 万 元 、 利 润 
2 000 万 元 、 税 金 1 160 万 元 。 项 目 总 投资 为 7 800 万 元 ,其 
中 ,购置 工业 用 地 投资 1 790 万 元 ,新 建 标准 厂房 及 配套 设 
施 等 土建 工程 投资 1 260 万 元 ,新 增设 备 投资 4050 万 元 , 安 


































































































































































































































































































有 控 和 机 械 部 分 进行 了 技术 改造 ,并 新 购置 了 数控 磨 齿 机 、 
喷 砂 机 ,所 有 设备 均 已 完成 项 目 验 收 。 

2011 年 ,湖北 省 风机 厂 有 限 公 司 投 建 2 万 m 大 型 总 装 
车 间 ,车 间 钢 结构 已 完成 ,设备 正在 安装 中 , 定 于 2012 年 4 
月 投入 使 用 。2011 年 ,技术 改造 项 目 2 个 ,已 经 开工 ,累计 
投资 2 000 余万元 。 其 中 , 焦 炉 煤气 高 效 增 速 鼓风机 产业 化 
项 目 投入 700 万 元 ,大 气 治理 ,污水 处 理 高 效 环保 系列 风机 
技术 改造 项 目 投入 1300 万 元 。 新 增 CNCSG5m x 12m 数控 
切割 机 1 台 、SKQ - 40 数控 切割 机 1 台 、T6216D/60 x 30 落 
HR BED 1 台 、Z3050 x 16 摇 臂 钻床 1 台 、CAK50186nj 数控 
车 床 1 台 、BZD HEERE p 1 台 、LD5T - 27. 69m EE 
机 1 台 。 

2011 年 ,湖北 省 双 剑 鼓风机 制造 有 限 公司 的 大 型 高 效 
节能 风机 开发 及 产业 化 项 目 共 投资 4120 万 元 ,其 中 ,湖北 
省 重大 科技 专项 资金 500 万 元 ,地 方 财政 配套 资金 300 万 
元 ,企业 自 筹 资金 2 820 万 元 ,申请 银行 贷款 500 万 元 。 国 
家 科技 型 中 小 企业 技术 创新 基金 重点 项 目 “S 型 烟 气 脱硫 
制 酸 高 速 风机 产业 化 ”投资 2454 万 元 ,其 中 ,项 目 申报 前 前 
期 投入 800 万 元 ,国家 创新 基金 计划 资助 91 万 元 ,省 政府 
匹配 54 万 元 ,地 方 财政 配套 资金 300 万 元 ,企业 自 筹资 金 
1 209 万 元 。 已 建成 10951m 的 新 钢 结构 车 间 及 附属 建筑 ， 
新 增 各 类 型 设备 26 台 ( 套 ) ,其 中 数控 机 床 12 台 ( 套 ) , 均 安 
装 完毕 ,产品 加 工 精 度 大 幅度 提高 ,产品 销售 收入 提高 近 2 
Z 元 。 
2011 年 ,青岛 风机 三 有 限 公 司 完成 整体 搬迁 ,对 新 车 间 
的 通风 系统 进行 了 改造 ,研制 成 功 薄 盖 式 地 面 通风 技术 ,从 
而 改善 了 环境 ,提高 了 生产 效率 。 自 行 研制 .设计 的 轴 流 风 
机 法 兰 自动 焊 机 ,填补 了 公司 自动 焊接 设备 的 空白 。 经 运 


















































































































































































































































装 费 、 预 备 费 等 150 万 元 ,建设 期 利息 支出 150 万 元 ,铺底 
流动 资金 400 万 元 。@) 年 产 3 000 台 ( 套 ) 污水 曝 气 旋涡 式 
气泵 技术 改造 项 目 。 利 用 企业 已 有 厂房 ,购置 涂 装 生产 线 
及 环保 设备 自动 化 戏 线 生产 线 、 卧 式 加 工 中 心 ( 或 数控 机 
DR) 三 坐标 测量 仪器 、 模 具 及 其 他 辅助 设备 等 国产 设备 , 形 
成 年 产 3 000 台 ( 套 ) 污水 曝 气 旋涡 式 气 泵 的 生产 能 力 。 项 
目 总 投资 为 1 800 万 元 ,其 中 ,固定 资产 投资 1 700 万 元 ( iz 
备 1 600 万 元 ,安装 及 其 他 费用 100 万 元 ) ,铺底 流动 资金 
100 万 元 。 申 请 中 央 财 政 资金 170 万 元 ,企业 自 筹 1 630 万 
元 。@) 新 增 年 产 15 万 台 齿 轮 减 速 机 技术 改造 项 目 。 公 司 
拟 通 过 公开 挂牌 在 温岭 市 东部 产业 集聚 区 新 建 厂房 以 及 科 





















































































































































行 , 验 证 效果 非常 良好 ,焊接 质量 达到 一 流水 平 ,生产 效率 
大 幅 提 高 。 公 司 投入 资金 购置 旋 压 设备 ,解决 了 公司 以 前 
无 能 力 生产 叶轮 、 进 风口 的 问题 ,提高 了 公司 的 制造 能 力 。 
2011 年 ,山西 省 运城 安 瑞 节能 风机 有 限 公 司 投资 680 
万 元 ,新 建 3 个 生产 车 间 , 总 面积 12000m ; 投资 300 万 元 对 
年 产 2 000 台 主 通风 机 生产 装备 进行 了 更 新 ,重点 生产 地 巴 
j 主 通风 机 和 井下 用 局 部 通风 机 两 个 大 类 。 通 过 产品 结构 
调整 和 技术 改造 ,大 大 提升 了 产品 的 科技 含量 与 技术 水 平 ， 
使 产品 全 面向 环保 、 节 能 、 低 噪声 、 高 效率 的 方向 发 展 。 
甘肃 省 白银 风机 三 有 限 责 任 公 司 二 次 技术 改造 项 目 ， 
自 筹资 金 360 万 元 ,贴息 贷款 840 万 元 ,已 完成 4000m 厂 
































































































































研 厂房 、 职 工 宿舍 等 配套 设施 共 60 400m ,新 增 数控 机 床 、 
实时 控制 压铸 机 、 数 控 高 速 冲 床 、 涂 装 生 产 线 、 装 配 流水 线 
等 生产 设备 ,形成 年 产 15 万 台 齿 轮 减 速 机 的 生产 能 力 。 项 
目 总 投资 为 2.1 亿 元 。 其 中 ,购置 工业 用 地 投资 2977 万 
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房 建设 和 设备 招标 竣工 。 土 建 工 程 顺利 竣工 , 钢 结构 厂房 
主体 已 经 完工 。 

山东 海 福 德 机 械 有 限 公 司 对 MDK150 型 风机 进行 了 技 
术 改 造 , 计 划 投 资 500 万 元 ,已 完成 投资 400 万 元 。 该 项 目 























行业 概况 





的 主要 技术 改造 内 容 包 括 : 四 进 、 排 风口 的 异型 设计 。 进 、 
排 风口 拟 采 用 螺旋 形状 ,使 进 、 排 风 过 程 按 螺旋 线 的 方向 循 
序 切入 ,从 而 延缓 了 进 排 风 口气 体 压 差 的 变化 ,有 助 于 削减 
周期 性 排 气 冲 击 噪声 ,保证 噪声 低 而 平稳 。@ 基 于 StarCD 
的 鼓风机 进 排 口 和 壳 体 的 形状 ` 尺 十 结构、 位 置 进 行 优化 
设计 。@@ 基 于 振动 、 品 声 分 析 优 化 软件 Sysnoise 对 低 噪 结 
构 进 行 优化 设计 。(Whispair 回流 结构 设计 。 在 机 壳 上 采 
用 内 回流 槽 及 预 进 、 排 气 结构 , 以 减少 高 压气 体 的 回流 强 
度 , 可 明显 降低 噪声 。 该 结构 使 排 风口 的 高 压气 体 有 少量 
部 分 回流 入 容 腔 , 同 时 当 叶 轮 继续 旋转 容 腔 体 积 变 小 时 , 压 
力 增加 又 可 使 得 密闭 容 腔 在 大 量 排出 气体 前 能 通过 回流 孔 
预 排 。 

七 、 企 业 组 织 结构 和 产品 结构 调整 

沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公司 产 品 结构 逐渐 向 硝酸 、 
大 型 空 分 、 低 温 冷 能 ` 大 型 LNG 等 新 市 场 、 新 领域 迈进 , 研 
发 符合 市 场 急需 的 新 产品 ,推进 产业 结构 升级 ,逐步 淘汰 低 
端 产 品 与 产能 。 开 发 风机 行业 的 高 端 产 品 , 不 断 与 外 商 产 
品 竞争 ,将 为 企业 带 来 新 的 经 济 增长 点 ,创造 巨大 的 经 济 效 
益 和 社会 效益 。2011 年 ,公司 完成 了 股权 改造 ,实行 部 分 干 
部 岗位 招聘 制度 ,改革 企业 收入 分 配 办 法 ,上 市 工作 取得 实 
质 性 突破 。 引 入 11 家 战略 投资 者 ,完成 了 136 名 经 营 团 队 
及 核心 人 才 的 持 股 工作 ,彻底 改变 了 国有 产权 “一 股 独 大 ” 
的 局 面 ,形成 了 以 国有 产权 为 主 的 多 元 化 股权 结构 和 相互 
制衡 的 法 人 治理 结构 ,为 壮大 企业 资本 实力 、 推 进 现代 企业 
制度 建设 ` 尽快 实 现 集团 整体 上 市 迈 出 了 坚实 一 步 。 同 时 ， 
解决 了 十 余 项 影响 企业 上 市 的 遗留 问题 ,上 市 前 期 的 各 项 
准备 工作 已 经 就 绪 。 实 行 部 分 干部 岗位 的 招聘 、` 选 聘 制 度 ， 
通过 对 应 聘 人 员 综 合 能 力 素质 的 专业 评价 ,进一步 完善 了 
选 人 用 人 机 制 。 坚 持 绩效 考核 量化 原则 ,有 效 推动 了 集团 
绩效 的 不 断 提 升 。 改 革 收 入 分 配制 度 ,出台 了 沈 鼓 集团 绩 
效 奖金 分 配 办 法 。 按 照 按 劳 分 配 与 按 贡献 分 配 相 结合 的 
原则 ,建立 工资 分 配 总 量 与 企业 经 济 挂 钧 、 职 工 收 入 与 个 人 
业绩 贡献 紧密 联系 的 动态 分 配 机 制 ,使 分 配制 度 更 好 地 适 
应 企业 发 展 和 员工 要 求 。 

上 海 鼓 风机 三 有 限 公 司 坚 持 创新 ,不 断 提 升 企业 的 核 
心 苑 争 力 。 在 技术 创新 方面 ,提出 依托 技术 创新 和 市 场 开 
发 相 结合 ,逐步 调整 企业 产业 结构 ,开发 具有 市 场 前 景 的 产 
品 ,积极 推进 压缩 机 二 次 创业 。 公 司 依 靠 自主 创新 和 通过 
“ 产 学 研 "等 方式 ,在 核电 高 温 堆 领域 和 石化 领域 实现 了 突 
破 ,风机 改造 和 干 法 除尘 风机 在 市 场 上 的 反响 不 错 。 当 前 ， 
正在 研发 的 电厂 脱硫 回收 硫酸 压缩 机 也 属于 国内 首创 。 开 
发 的 干 法 除尘 风机 是 用 于 钢 厂 除尘 的 新 型 风机 ,与 原来 传 
统 的 湿 法 除尘 相 比 ,节约 了 大 量 宝贵 的 水 资源 ,能 耗 仅 为 湿 
法 除尘 的 1/3 ,属于 低 碳 环保 型 设备 ,未 来 市 场 前 景 看 好 。 
为 了 将 好 的 产品 尽快 推 入 市 场 ,公司 在 上 海 举 办 了 一 次 产 
品 推介 会 ,邀请 数 十 家 单位 和 设计 院 到 会 ,并 取得 了 很 好 的 
效果 ,已 承接 干 法 除尘 风机 23 台 , 预 计 今 后 在 这 个 领域 销 




























































































































































































































































































































































































量 将 会 有 较 大 幅度 的 增长 。 

2011 年 ,重庆 通用 工业 ( 集团 ) 有 限 责 任 公司 产业 结构 
调整 取得 重大 突破 “ 兆 瓦 级 风电 叶片 产业 化 项 目 ” 获 得 实 
施 ,在 重庆 机 电 股份 有 限 公 司 12 000 万 元 资本 金 的 支持 下 
迅速 完成 了 风电 产业 布局 ,顺利 实现 了 对 大 安 晨 飞 风电 设 
备 有 限 公司 股权 的 收购 ,成 功 引 入 战略 合作 伙伴 ,完成 了 对 
安 晨 飞 的 增资 ,锡林浩特 基地 建设 也 正式 启动 。 公 司 还 
西安 久 和 能 源 公司 签订 了 战略 合作 协议 和 租赁 协议 , 落 
了 鄂尔多斯 生产 基地 工程 项 目 。 三 个 风电 叶片 北方 生产 
由 的 成 功 建立 ,使 公司 形成 了 覆盖 蒙 中 、 莹 东 及 整个 东 三 
的 风电 设备 产业 布局 ,建立 了 重 通 集团 风电 产品 在 上 述 
地 区 的 区 域 联动 优势 ,竞争 力 凸 显 。 公 司 进一步 加 强 同 重 
庆 海 装 、 德 阳 东 汽 \ 西 安 久 和 等 风电 主机 企业 的 战略 合作 关 
系 ,为 2015 年 风电 叶片 产销 进入 国内 前 五 强 黄 定 了 坚实 的 
基础 。 在 开展 产业 布局 的 同时 ,通过 技术 引进 和 股权 收购 ， 
公司 还 形成 了 包括 850kW、1250kW、1500kW、2000kW 在 内 
的 全 系列 陆 上 主力 机 型 风电 叶片 生产 能 力 ,2 500kW 叶片 
的 开发 也 已 提 上 议事 日 程 。 公司 已 成 为 当前 国内 陆 上 风电 
叶片 规格 最 齐 \ 覆 盖 范 围 最 广 的 叶片 生产 企业 。 

2011 年 ,山东 省 章 丘 鼓风机 股份 有 限 公司 进一步 深化 
改制 ,以 上 市 为 依托 做 大 做 强 。7 月 7 日 ,公司 成 功 在 深交 
所 挂牌 上 市 ,成 为 章 丘 市 第 一 家 上 市 公司 ,同时 也 是 济南 市 
县 域 经 济 第 一 家 上 市 企业 。 公 司 以 此 为 契机 ,加 快 产品 结 
构 调 整 ,提高 资源 利用 率 , 提 高 产品 质量 和 生产 效率 。 在 转 
变 经 济 增长 方式 上 ,把 着 眼 点 由 过 去 的 上 规模 、 上 产量 的 粗 
放 式 发 展 逐 步 转变 为 集约 式 发 展 ,通过 技术 创新 ,扩大 服务 
领域 ; 从 单一 的 产品 扩大 为 工程 总 承包 ,以 至 交 钥 是 工程 ， 
逐渐 走出 传统 产品 加 工 制造 的 老路 ; 围绕 系统 工程 集成 , 强 
化 科技 创新 与 系统 服务 ,实施 专业 化 协作 的 大 市 场 开 发 、 品 
有 牌 建设 发 展 之 路 ,实现 公司 跨越 式 大 发 展 。 在 产品 结构 调 
整 方面 ,继续 开发 市 场 需求 的 新 产品 ,重点 开发 高 效 节 能 的 
新 产品 。 对 已 经 开发 的 罗 菊 鼓风机、 离心 风机 、 重 型 机 械 、 
泵 产品 形成 系列 化 、 成 套 化 , 拉 长 做 大 。 公 司 的 气力 输送 产 
品 是 公司 的 朝阳 产品 ,在 实现 单机 生产 的 基础 上 ,已 成 功 转 
向 承接 气力 输送 系统 的 交 钥 匙 工程 。 开 发 具有 国际 先进 水 
平 的 罗 获 发 风机 和 离心 长 风机 ,并 继续 向 其 他 行业 扩展 ,在 
开拓 新 的 经 济 增长 点 的 同时 ,增强 企业 自身 抵抗 市 场 风险 
的 能 力 。 同 时 加 快 引进 美国 高 速 高 效 罗 茨 鼓 风机 系列 产品 
的 进度 ,加 快 实现 批量 生产 。 对 国内 外 新 产品 、 新 技术 , 采 
取 小 课题 购买 、 联 合 攻 关 方 式 一 次 性 购买 ,大 课题 采取 合作 
办 公司 的 方式 ,加 强 产 学 研 联 合 ,引进 国内 领先 国际 先进 
的 新 产品 、 新 技术 ,加 快 推进 公司 的 技术 创新 进程 。 为 进 一 
步 扩大 风机 配件 及 离心 鼓风机 的 生产 规模 ,成 立 了 山东 章 
鼓风机 配件 三 、 山 东 童 鼓 透 平 机 械 有 限 公司 。 至 此 ,山东 省 
章 丘 鼓风机 股份 有 限 公司 已 经 拥有 8 家 子 公司 。 

GEA: 中 国 通用 机 械 工业 协会 风机 分 会 郭 绍 华 

审 稿 人 : 中 国 通用 机 械 工业 协会 风机 分 会 陈 凤 义 ) 



















































































七 pe lt 
































i 





































































































































































































































































































53 


中 国 通用 机 械 工业 年 鉴 2012 





2011 年 阀门 行业 概况 


一 、 生 产 发 展 情况 


据 统计 ,2011 年 全 国 阔 门 企业 生产 和 销售 稳步 增长 , 规 
模 以 上 企业 ( 年 销售 收入 在 2 000 万 元 以 上 的 企业 ) 共计 
1 400 多 家 ,从 业 人 员 29 万 人 ,生产 阀门 595. 87 万 t, 完 成 工 
业 总 产值 1 895. 56 亿 元 ,实现 出 口交 货 

















现 利润 总 额 137 亿 元 。 





值 290. 78 亿 元 , 实 














据 中 国 通用 机 械 工 业 协 会 阀门 分 会 统计 ,2011 年 ,参加 
统计 的 140 家 会 员 企业 完成 工业 总 产值 325.4 亿 元 , 比 上 年 
增长 19% 。 其 中 新 产品 产值 达 103. 6 亿 元 , 比 上 年 增长 
18.4% 。 完 成 工业 销售 产值 312. 8 亿 元 , 比 上 年 增长 18.8% 。 
在 140 家 会 员 企业 中 ,工业 总 产值 超过 2 亿 元 的 企业 有 52 
家 。2011 年 阀门 行业 工业 总 产值 前 20 名 企业 见 表 1 。 














表 1 2011 年 阀门 行业 工业 总 产值 前 20 名 企业 

























































































































































































序号 企业 和 名称 cee flies 企业 名 称 es 5 
1 | 苏州 纽 威 阀门 股份 有 限 公司 231 141 11 | 河南 省 高 山 阀门 有 限 公 司 59 202 
2 | 河南 开封 高 压 阅 门 有 限 公司 147 053 12 | 上 海 开 维 喜 阀门 集团 有 限 公司 58 198 
3 江南 阀门 有 限 公 司 82 114 13 江 石 化 阀门 有 限 公司 58 108 
4 | 远大 阀门 集团 有 限 公司 72 496 14 | 大 连 大 高 阀门 股份 有 限 公司 57 500 
5 | 中 核 苏 阀 科 技 实业 股份 有 限 公司 71 350 15 | 承德 高 中 压 阀门 管件 集团 有 限 公司 53 412 
6 山东 益 都 阀门 集团 股份 有 限 公司 71 066 16 | 江苏 神通 阀门 股份 有 限 公司 51776 
7 | 浙江 盾 安 阀门 有 限 公 司 65 580 17 | 潍坊 裕 川 内 燃 机 配件 有 限 公司 46 387 
8 | 上 海 凯 科 阀门 制造 有 限 公司 63 552 18 | 扬州 电力 设备 修造 厂 45 444 
9 | 北京 市 阀门 总 厂 ( 集团 ) 有 限 公司 60 182 19 | 北京 航天 石化 技术 装备 工程 公司 45 252 
10 | 伯 特 利 阀门 集团 有 限 公 司 59 671 20 | 五 洲 阀门 有 限 公 司 45 215 
二 .市场 及 销售 上 年 增长 24.3% 。2011 年 阀门 行业 主 营 业务 收入 前 20 名 








2011 年 ,阀门 分 会 140 家 会 员 企 业 实 现 主 营业 务 收入 


318.5 亿 元 , 比 上 年 增长 21%; 实现 利润 总 额 30.7 亿 元 , 比 








企业 见 表 2。2011 年 阀门 行业 利润 总 额 前 20 名 企业 见 
表 3。 


表 2 2011 年 阀门 行业 主 营 业务 收入 前 20 名 企业 



























































































































































序号 企业 和 名称 人 Iga 企业 名 称 ee 

(万 元 ) (万 元 ) 
1 | 苏州 纽 威 阀门 股份 有 限 公司 193 452 11 | 北京 市 阀门 总 厂 ( 集团 ) 有 限 公司 57 362 
2 | 河南 开封 高 压 阅 门 有 限 公司 143 840 12 | 河南 省 高 山 阀 门 有 限 公 司 56 838 
3 | 远大 阀门 集团 有 限 公 司 95 387 13 | 浙江 石化 阀门 有 限 公 司 51 035 
4 | 江南 阀门 有 限 公司 81 021 14 | 承德 高 中 压 阀 门 管件 集团 有 限 公 司 50 869 
5 | 中 核 苏 阀 科 技 实业 股份 有 限 公司 70 520 15 | 北 阀 科技 集团 股份 有 限 公司 46 112 
6 | 山东 益 都 阀门 集团 股份 有 限 公司 70 268 16 | 潍坊 裕 咱 内燃机 配件 有 限 公司 46 069 
7 | 浙江 盾 安 阀门 有 限 公司 65 243 17 | 扬州 电力 设备 修造 厂 45 567 
8 | 上 海 凯 科 阀门 制造 有 限 公司 60 725 18 | 环球 阀门 集团 有 限 公 司 44 628 
9 | 大 连 大 高 阀门 股份 有 限 公司 58 925 19 | 上 海 双 高 阀门 ( 集团 ) 有 限 公司 44 273 
10 上 海 开 维 喜 阀门 集团 有 限 公司 57 812 20 | FATT ABR ZS a] 43 216 
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行业 概况 





表 3 2011 年 阀门 行业 利润 总 额 前 20 名 企业 








































































































































































































序号 企业 名 称 We 序号 企业 名 称 
1 YAN a FP EY SS Ae PL A BS E 35 838 11 | 江南 阀门 有 限 公司 5 806 
2 | 远大 阀门 集团 有 限 公司 33 730 12 | 青岛 伟 隆 阀门 有 限 公 司 5501 
3 苏州 纽 威 阀门 股份 有 限 公司 24 995 13 | 成 都 乘 风 阀 门 控股 集团 有 限 公 司 5 490 
4 | 郑州 市 郑 蝶阀 门 有 限 公 司 9 689 14 | 中 核 苏 阀 科技 实业 股份 有 限 公司 5352 
5 | 大 连 大 高 阀门 股份 有 限 公司 8 028 15 | 天 胜 阀 门 集团 有 限 公 守 5 136 
6 | 五 洲 阀门 有 限 公 局 7 962 16 | 潍坊 裕 川 内 燃 机 配件 有 限 公 司 5 098 
7 上 海 浦东 汉 威 阀门 有 限 公司 7517 17 | 山东 益 都 阀门 集团 股份 有 限 公司 5015 
8 | 上 海 凯 科 阀门 制造 有 限 公 司 7455 18 | 河南 省 高 山 阀门 有 限 公司 4741 
9 | 北京 航天 石化 技术 装备 工程 公司 6725 19 | 浙江 石化 阀门 有 限 公 司 4718 
10 | 江苏 神通 阀门 股份 有 限 公司 5 922 20 | 承德 高 中 压 阀 门 管件 集团 有 限 公司 4 604 

2011 年 ,阀门 分 会 统计 的 会 员 企业 实现 出 口交 货 值 达 值 前 20 名 企业 见 表 4。 


66.6 亿 元 , 比 上 年 增长 66. 1%。2011 








大 
年 阀门 行业 出 口交 货 





表 4 2011 年 阀门 行业 出 口交 货 值 前 20 名 企业 



































































































































序号 企业 名 称 pian 序号 企业 和 名称 a ace 
( 万 元 ) ( 万 元 ) 

1 | 苏州 纽 威 阀门 股份 有 限 公司 110 801 11 | 浙江 盾 安 阀门 有 限 公司 11 177 
2 | 河南 开封 高 压 阅 门 有 限 公司 58 725 12 | 天 津 汇 华 阀 业 有 限 公 司 10 080 
3 山东 益 都 阀门 集团 股份 有 限 公司 48 000 13 | 远大 阀门 集团 有 限 公 司 8 623 
4 | RAR TARAS E] 24 601 14 | SESE OF IRA RAE 7610 
5 | FSRERTARAK 24 281 15 | 慎 江 阀门 有 限 公司 7210 
6 | 安徽 方 兴 实业 有 限 公司 17 432 16 | 铁岭 阀门 ( 集团 ) 特种 阀门 有 限 责任 公司 7 126 
7 | 滩 坊 裕 川 内 燃 机 配件 有 限 公 司 15 676 17 | 河南 省 高 山 阀 门 有 限 公 司 6 936 
8 | 五 洲 阀门 有 限 公司 15 265 18 | 四 川 精 控 阀门 制造 有 限 公司 6 891 
9 | AEE ATT AIA RAE 14 272 19 | 天 胜 阀 门 集团 有 限 公司 6 529 
10 | 郑州 市 郑 蝶 阀门 有 限 公 司 13 854 20 | 河北 光 德 不 锈 钢 阀 业 有 限 公司 6170 

三 、 科 研 成 果 及 新 产品 中 核 苏 阀 科 技 实业 股份 有 限 公司 研发 的 耐 压 真 空调 节 


2011 年 ,阀门 行业 各 重点 企业 加 大 科技 创新 力度 ,通过 
技术 引进 、 技 术 改 造 、 技 术 攻关 和 消化 吸收 等 方式 ,在 技术 














创新 和 新 产品 开发 方 
阀门 行业 的 发 展 。 























大 连 大 高 阀门 股份 有 限 公司 研发 的 二 级 过 热 器 ! 











下 取得 了 丰硕 的 成 果 , 极 大 地 推动 了 
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水 阀 ( 电动 ) ,公称 通 径 65mm ,公称 压力 30.0MPa ,设计 温度 
590°C , 阀 体 材料 A182 F91; WE HI ERARE E ik R A 
动 ) ,公称 通 径 80mm, 公 称 压 力 29.67MPa ,设计 温度 610°C , 


























阀 体 材料 A182 F92; 研发 的 电动 高 加 入 口 三 通 阀 ,公称 通 径 
450mm, 公 称 压 力 35. 9MPa, 设计 温度 300°C , PRJ HAS Bt #8 


15NiCuMoNb5 -6 -4; 研发 的 高 加 入 








Hy HY O =i AY, ZR 


通 径 330mm, 公 称 压力 39.0MPa, 设 计 温 度 300°C. , 阀 体 材料 
15NiCuMoNb5 -6 -4; 研发 的 一 段 抽 汽 逆 止 阀 , 公 称 通 径 





250mm, 设 计 压 力 9. 5MPa, 设 计 温 


BE 445°C ,管道 材料 





12Cr1 MoVG; 研发 的 高 排 逆 止 阀 ,公称 通 径 1 000mm ,公称 压 
FA Class600 ,设计 温度 375°C ,工作 介质 为 蒸汽 。 











阀 ,公称 通 径 65mm; 研发 的 电动 、 手 动 鱼雷 真空 闪 , 公 称 通 









































径 100mm; 人 研发 的 耐 压 真 空调 节 阀 ,公称 通 径 100mm; 研发 


的 电动 、 手 动 转 简 真空 


























阀 ,公称 通 径 250 ~ 300mm; 研发 的 超 





( 超 ) 临界 火电 机 组 阀门 ,公称 通 径 50 ~ 100mm, ,可 实现 年 销 


售 收入 1000 万 元 ; 研发 的 百 万 吨 乙烯 装置 





























j 高 温 高 压 了 型 


























截止 阀 ,公称 通 径 50 ~ 100mm, ,可 实现 年 销售 收入 1 000 





万 元 。 
河南 开封 高 压 阀 





工作 温度 80°C ,压力 1.0MPa、1. 6MPa , 适 
达到 国内 领先 水 平 ; 研发 的 大 口径 三 





门 有 限 公司 研发 的 全 压 高 速 排 气 闪 ， 
j 介 质 为 水 ,技术 
诊 心 金属 密封 蝶阀 , 工 





























作 温 度 200Y ,压力 0.6MPa ,适用 介质 为 水 蒸汽 ,技术 达到 


国内 领先 水 平 ; 研发 的 水 电站 抽水 























口径 进 水 球阀 , 工 


Sh 
He 

















作 温度 80°C ,压力 6.3MPa, 适 用 介质 为 水 ,技术 达到 国内 领 
先 水 平 ; 人 研发 的 斜 座 式 硬 密封 双 油 生 缓 闭 止 回 阀 ,工作 温度 





80Y ,压力 1. OMPa, ii 
平 ;研发 的 高 温 高 压 金属 密封 蝶阀 ,工作 温度 450°C ,适用 介 




















介质 为 水 ,技术 达到 国内 领先 水 
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质 为 煤气 、 蒸 汽 ` 热 空气 ,技术 达到 国内 领先 水 平 , 预 计 2012 
F 底 完成 ; 研发 的 快 开 蝶 阀 ,工作 温度 450%C ,0. 5s XW, iE 
用 介质 为 煤气 、 蒸 汽 、\ 热 空气 ,技术 达到 国内 领先 水 平 ; 研发 
WERA, TJE 610°C ,工作 压力 27. SMPa, 技术 达 
到 国内 领先 水 平 ; 研发 的 气动 玻 水 浆 , 工 作 温度 610Y ,工作 
压力 27.5SMPa ,公称 通 径 S0mm ,接管 尺寸 少 73mm x 14mm, 
技术 达到 国内 领先 水 平 ; 研发 的 高 排 及 抽 汽 逆 止 阀 , 工 作 温 
RE 540°C ,工作 压力 20. OMPa, 公称 通 径 250mm ,接管 尺寸 
273mm x28.6mm ,操作 方式 为 气动 ( 开 闭 型 ) , 开 闭 时 间 
0.5s, 连 接 方 式 为 焊接 , 阀 体 材质 C12A ,技术 达到 国内 领先 
ACE; 研发 的 高 加 三 通 阀 , 工作 温度 300%C ,工作 压力 
38.0MPa ,操作 方式 为 电动 ( 开 闭 型 ) , 开 闭 时 间 小 于 30s, 连 
接 方式 为 焊接 , 阀 体 材质 WB36 ,技术 达到 国内 领先 水 平 ; 研 
发 的 主 蔡 汽 水 压 试验 墙 阀 , 工作 温度 610Y ,工作 压力 
27.4MPa, 连 接 方式 为 焊接 , 阀 体 材质 F92 ,技术 达到 国内 领 
先 水 平 ; 研发 的 真空 电动 蝶阀 ( 小 汽机 排 气 管用 ) ,公称 通 径 
2 800mm, 阀 体 材质 A105 ,工作 压力 6. 2kPa( 绝对 压力 ) , 连 
接 方式 为 法 兰 连接 ,操作 方式 为 电动 ( 开 闭 型 ) ,技术 达到 国 
内 领先 水 平 。 

苏州 纽 威 阀门 有 限 公司 研 发 的 超低温 球阀 ,公称 通 径 
16in( 400mm) ,公称 压力 900Lb ,工作 温度 - 196 ~ 40%C , 技 
术 达 到 国际 领先 水 平 ,实现 经 济 效 益 12 000 万 元 ,样机 能 够 
满足 要 求 , 当 前 正在 小 批量 试制 ; 研发 的 24500Lb Y 式 整 体 
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球阀 ,公称 通 径 50mm、80mm ,安全 等 级 为 核 安全 三 级 ,质量 
保证 等 级 为 Q3 ,设计 压力 21.37MPa, 适 用 温度 <320%C , 设 
计 寿 命 60 年 ,技术 达到 国际 先进 水 平 ; 研发 的 AP1000 核电 
站 用 金属 蝶阀, 公称 通 径 80 ~ 700mm ,安全 等 级 为 核 安全 三 
级 ,质量 保证 等 级 为 Q3, 设 计 压 力 2. 0MPa, 适 用 温度 
<120°C ,电动 控制 ,设计 寿命 60 年 ,技术 达到 国际 先进 水 
平 ; 研发 的 超 超 临界 火电 站 给 水 泵 汽轮机 排 汽 蝶阀 ,公称 通 
径 2 800mm ,设计 压力 0.6MPa, 适 用 温度 120Y ,设计 寿命 
30 年 ,适用 介质 为 营 汽 ,技术 达到 国际 先进 水 平 ; 研发 的 核 
安全 级 多 功能 高 灵敏 度 可 视 流 量 指示 装置 ,公称 通 径 15 ~ 
100mm ,安全 级 为 核 安全 二 级 、 三 级 ,质保 等 级 为 QA1 ,设计 
压力 和 2.0MPa ,适用 温度 入 280% ,设计 寿命 60 年 ,技术 达 
到 国际 先进 水 平 ; 研发 的 核电 站 用 贝 类 捕 集 器 ,公称 通 径 
300 ~ 1000mm ,设计 压力 0.6MPa ,适用 温度 大 80% ,适用 介 
质 为 海水 ,滤芯 承受 太 差 三 200kPa, 过滤 精度 2. 2mm, 垃 圾 
排出 流量 小 于 总 流量 的 5% ,设计 寿命 二 20 年 ,技术 达到 国 
际 先进 水 平 ; 研发 的 余热 回收 系统 用 大 型 阀门 ,公称 通 径 
3000 ~ 5 000mm, 烟 气 流量 63kg/s ( 标准 ) ,设计 压 
0. 259MPa ,设计 温度 704% ,设计 压 差 0. 132MPa ,腐蚀 裕 度 
3.2mm ,泄漏 率 为 最 大 流量 的 0. 67% ,技术 达到 国际 先进 
水 平 。 

成 都 乘 风 阀 门 控股 集团 有 限 公司 研 发 的 撑 开 式 无 导 流 
孔 平板 闸阀 ,公称 通 径 50 ~ 600mm ,压力 Class150 ~ 600 , 技 
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Te Unk SBCA AG IE R , ZS PRG HE 1/2 ~ 2in( 15 ~ 50mm) ,公称 压 
Fy 1 690 ~4500Lb, 工 作 温度 -29 ~ 593°C ,技术 达到 国内 领 
先 水 平 , 可 实现 经 济 效益 12 000 万 元 ,产品 已 研制 成 功 , 现 
正在 进行 系列 化 设计 ; 研发 的 4"1500Lb 超低温 调节 阀 , 公 
称 通 径 1 ~ 8in( 25 ~ 200mm) ,公称 压力 300Lb, 工作 温度 
-196% ~ -100Y ,技术 达到 国内 领先 水 平 , 可 实现 经 济 交 
at 5 800 万 元 ,产品 已 研制 成 功 ,批量 生产 的 产品 性 能 还 
进一步 验证 ; 研发 的 10"600Lb 高 温 硬 密封 固定 球阀 ,公称 
通 径 2 ~30in( 50 ~ 750mm) ,公称 压力 150 ~ 1 500Lb ,工作 
温度 -25 ~450% ,技术 达到 国内 领先 水 平 ,实现 经 济 效 益 
11 000 万 元 ,样机 已 研制 成 功 , 当前 正在 进行 系列 化 设计 ; 
人 研发 的 12"150Lb 超低温 三 偏心 硬 密封 蝶阀 样机 ,公称 通 径 
8 ~ 12in( 200 ~ 300mm) ,公称 压力 150 ~ 900Lb ,技术 达到 国 
内 一 流水 平 ,可 实现 经 济 效 益 7 600 万 元 ,多 层次 密封 环 结 
构 -100%C 下 泄漏 量 可 满足 标准 要 求 ,需要 进一步 研究 , 实 
IE — 196°C 的 突破 ;研发 的 2%600Lb IAI ILIRIJE ERIE PI RA, 
公称 压力 150 ~ 2 500Lb, 工作 温度 -46 ~ 200°C ,技术 达到 
内 一 流水 平 , 可 实现 经 济 效 益 8 500 万 元 ,产品 原 结构 一 
直 存 在 一 些 问 题 ,通过 重新 立项 研究 ,问题 已 解决 ,相关 结 
构 也 已 申请 专利 。 

江苏 神通 阀门 股份 有 限 公 司 研发 的 AP200 活塞 式 轴 流 
调节 了 阀 ,公称 直径 1530 ~ 1 200mm ,公称 压力 1.0 ~ 10. OMPa, 
工作 温度 未 100Y ,泄漏 等 级 : 关闭 时 达 零 级 泄漏 ,噪声 低 于 
85dB ,适用 介质 为 水 、 气 体 、 油 品 ,设计 寿命 10 年 ( 不 含 易 损 
件 ) ,技术 达到 国际 先进 水 平 ; 研发 的 AP1000 核电 站 用 高 压 
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术 达 到 国内 领先 ; 研发 的 锻 钢 平板 闸阀 ,公称 通 径 150 ~ 
300mm ,压力 Class600 ~900, 锻 焊 式 结构 ,技术 处 于 行业 领 
先 水 平 ; 研发 的 高 压 截止 阀 , 公称 通 径 25 ~ 80mm, 压力 
Classl 500 ~2 500, 镍 基 材 料 , 深 孔 焊 技术 处 于 国内 领先 水 
F; 研发 的 FTB -Y 高 温 金 属 密封 氧气 球阀, 公称 通 径 25 ~ 
600mm, ,压力 Class150 ~ 1 500( 1.6 ~25.0MPa) ,技术 达到 国 
内 先进 水 平 ; 研发 的 FWTB - DR 复合 密封 固定 球 全 焊 式 埋 
地 根部 球阀 ,公称 通 径 25 ~ 50mm, 压力 Class150 ~ 1 500 
(1.6 ~25.0MPa) ,技术 达到 国内 先进 水 平 ; 研发 的 TOP - 
HR 内 顶 式 复合 密 封顶 装 球 阀 , 公 称 通 径 25 ~ 900mm, 压 力 
Class150 ~1500( 1.6 ~25.0MPa) ,技术 达到 国内 先进 水 平 ; 
研发 的 WQ47 -Y 大 口径 固定 式 夹 套 保温 金属 密封 球阀 , 公 
称 通 径 25 ~ 600mm, ,压力 Class150 ~1500( 1.6 ~25.0MPa) , 
技术 达到 国内 领先 水 平 ; 研发 的 复合 密封 四 座 双 向 直通 球 
阀 , 公 称 通 径 25 ~ 600mm, 压力 Class150 ~ 1 500( 1.6 ~ 
25.0MPa) ,技术 达到 国际 先进 水 平 ; 研发 的 WVQ47 -Y K 
套 金属 密封 V 型 调节 球阀 ,公称 通 径 25 ~ 600mm, 压力 
Class150 ~600( 1.6 ~ 10. 0MPa) ,技术 达到 国际 先进 水 平 ; 
研发 的 DBFTB 复合 密封 双 球 式 固定 球阀 ,公称 通 径 25 ~ 
600mm ,压力 Class150 ~ 1 500( 1.6 ~25.0MPa) ,技术 达到 国 
际 先进 水 平 ; 研发 的 FWTB - DR 橡胶 密封 全 焊 式 埋 地 根部 
球阀 ,公称 通 径 15 ~ 50mm, 压力 Class150 ~ 1 500( 1.6 ~ 
25.0MPa) ,技术 达到 国际 先进 水 平 ; 研发 的 GHTB、GHFB 城 
市 燃气 管 焊 式 全 焊 球阀 ,公称 通 径 25 ~ 600mm, 压力 
Class150 ~ 1 500( 1.6 ~25.0MPa) ,技术 达到 国内 先进 水 平 ; 






















































































































































































行业 概况 





研发 的 高 压 大 口径 球阀 高 压气 试验 装置 ,公称 通 径 1 000 ~ 
1 200mm ,压力 Class600 ~ 900( 10. 0 ~15.0MPa) ,技术 达到 
国际 先进 水 平 ,受到 国家 能 源 局 、 国 家 发 展 和 改革 委员 会 的 
认可 。 

浙江 超 达 阀门 股份 有 限 公司 研 发 的 大 口径 无 外 泄漏 波 
纹 管 曾 阀 ,获得 浙江 省 工业 新 产品 称号 ,技术 达到 国内 领先 
IKE; 研发 的 灰 水 、 黑 水 及 煤 浆 用 特种 金属 硬 密封 球阀 , 获 
得 浙江 省 工业 新 产品 称号 ,技术 达到 国内 领先 水 平 ; 研发 的 
深海 海底 取样 装置 及 阀门 ,获得 浙江 省 工业 新 产品 称号 , 技 
术 达 到 国内 领先 水 平 ; 研发 的 内 装 式 无 外 泄漏 对 夹 式 止 回 
阀 ,获得 浙江 省 工业 新 产品 称号 ,技术 达到 国内 领先 水 平 ; 
研发 的 煤气 化 装置 用 锁 渣 阀 , 获 得 浙江 省 工业 新 产品 称号 ， 
技术 达到 国内 领先 水 平 。 

上 海 开 维 喜 阀门 集团 有 限 公 司 人 研发 的 S Zorb 装置 程控 
耐 磨 球阀 ,公称 通 径 3in( 80mm) ,公称 压力 Class600 ,在 中 石 
化 燕山 石化 分 公司 S Zorb 装置 上 已 稳定 运行 24 个 月 ,完全 
满足 工艺 生产 要 求 ,整体 技 术 已 达到 国际 先进 水 平 ,打破 了 








































































































































































































Æ; 研制 的 ARC2000 系列 自控 回流 闽 , 公 称 通 径 1 ~20in, 主 
路 流量 14 ~ 1 650m /h, 旁 路 流量 8 ~ 950m 人, 技术 达到 国 
i 先 水 平 ; 研发 的 S Zrob HF IR, A O ÆJ 0. 153 7 ~ 
0. 188 8MPa, 压 差 0.004 1 ~0.0103MPa, 操 作 温 度 524%C ,最 
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大 流量 1557kg/h, 技 术 达 到 国内 领先 水 平 。 
西安 泵 阀 总 三 有 限 公 司 研 发 的 掺 合 阀 ,压力 0.3 ~ 
1.0MPa, 工 作 温 度 400 ~ 1400°C ( 热流 ) 、100 ~ 200%C( 冷 
流 ) .220 ~270%C( 混合 流 ) ,技术 达到 国内 领先 水 平 ; 研发 的 
回流 阀 ,公称 通 径 50 ~ 70mm, 公称 压力 1.6 ~25.0MPa, 技 
术 达 到 国内 领先 水 平 。 

安 科 特 种 阀门 有 限 公司 研 发 的 电动 调节 熔 体 六 通 阀 ， 
进口 通 径 200mm, 内 管 连接 尺寸 $244. 5mm x 22. Omm, 内 
管 最 高 工作 压力 15.0MPa, 内 管 输送 介质 为 聚 酯 熔 体 ,内 管 
适用 温度 300% ,外 管 连接 尺寸 $323. 9mm x 4. 5mm, 外 管 
最 高 工作 压力 1. 0MPa, 外 管 输送 介质 为 热 煤 , 外 管 适用 温 
FE 330C 。 研 发 的 大 口径 真空 熔 体 五 通 阀 ,进口 通 
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国外 的 技术 垄断 ,减少 了 对 进口 阀门 的 依赖 。 研 发 的 全 焊 
接管 线 球阀 ,公称 通 径 48in( 1200mm) ,公称 压力 Class900， 
































径 
350mm ,内 管 连接 尺寸 $355. 6mm x 8. 0mm, 内 管 工 作 压 力 
为 真空 至 0.2MPa, 内 管 输送 介质 为 预 聚 物 ,内 管 适 用 温度 
295% ,外 管 连接 尺寸 $406. 4mm x5.0mm, 外 管 最 高 工作 
压力 1.0MPa, 外 管 输送 介质 为 热 煤 ,外 管 适 用 温度 330°C 。 




















球状 单 道 无 相交 焊 颖 阀 体 ,适用 温度 -46 ~ 150°C ,满足 API 
6D SEK ,达到 国际 先进 水 平 ,完全 蔡 代 进口 ,其 中 组 合 密封 
阀 座 和 全 焊接 球体 都 已 申请 专利 。 研 发 的 圆 盘 阀 ,公称 通 
径 18in( 450mm) ,公称 压力 Class600 ,适用 温度 - 196 ~ 
800C ; 整体 烧结 碳化 钨 阀 座 ,硬度 三 89HRA; 机 械 式 固定 阀 
座 , 达 到 国际 先进 水 平 , 完 全 替代 进口 。 对 称 双 盘 圆 盘 阀 已 
请 专利 。 公 司 作为 严 苛 工 况 阀门 国产 化 领域 的 代表 性 企 
业 , 已 成 功 研 发 并 有 丰富 应 用 业绩 的 耐 磨 球阀 系列 产品 ,已 
实现 规模 生产 ,2011 年 该 类 产品 的 产能 超过 2 亿 元 。 

伯 特 利 阀门 集团 有 限 公 司 研发 的 PSP 型 高 密封 性 能 平 
板 闸 阀 , 通 径 2~24in( 50 ~ 600mm) ,压力 300 ~ 2 500Lb, 技 
术 达 到 国内 领先 水 平 ; 研发 的 高 温 抗 冲刷 插 板 阀 , 通 径 2 ~ 
24in( 50 ~ 600mm) ,压力 150 ~ 2 500Lb, 技 术 达 到 国内 领先 
水 平 ;人 研发 的 全 焊接 双 联 球阀 , 通 径 2 ~24in( 50 ~ 600mm) , 
压力 150 ~2 500Lb, 技 术 达 到 国内 领先 水 平 ; 研发 的 阻 性 消 
声调 节 球 阀 , 通 径 1/2 ~ 24in( 15 ~ 600mm) ,压力 150 ~ 
900Lb, 技 术 达 到 国内 领先 水 平 ; 研发 的 高 性 能 摆 转 式 蝶 阀 ， 
通 径 2 ~6in( 50 ~ 150mm) ,压力 150 ~600Lb, 技 术 达 到 国内 
领先 水 平 ; 研发 的 高 性 能 上 装 式 碟 阀 , 通 径 50 ~ 500mm , 压 
力 0.6 ~2.5MPa, 技 术 达 到 国内 领先 水 平 ; 研发 的 抗 冲 刷 式 
截止 阀 , 通 径 3/8 ~ 8in( 10 ~ 200mm) ,压力 600 ~4 500Lb， 
技术 达到 国内 领先 水 平 。 

北京 航天 石化 技术 装备 工程 公司 研发 的 全 塑料 密封 先 
导 式 安全 阀 全 部 密封 采用 塑料 密封 ,适用 介质 为 气体 、 液 
体 ,温度 -54 ~ 268°C ,技术 达到 国际 先进 水 平 ; 研发 的 先导 
stk APL IY , JEJ 150 ~900Lb ,适用 温度 -40 ~300%C , 响 
应 时 间 大 100ms ,技术 达到 国际 先进 水 平 ; 研制 的 ARC1000 
系列 自控 回流 阀 , 公称 通 径 1.5 ~ 12in, 主 路 流量 34 ~ 
1 498m /h, 旁 路 流量 14 ~ 431m? /h, 技 术 达 到 国内 领先 水 



















































































































































































































































































































































































广泛 应 用 在 聚 酯 化 纤 等 工业 领域 替代 进口 ,实现 年 销售 额 
近 8 000 万 元 ,技术 与 产能 均 已 经 走 在 国际 前 列 。 

上 海 科 科 阀门 集团 有 限 公 司 研发 的 一 体式 轨道 硬 密封 
结构 球阀 ,公称 通 径 400mm, 公 称 压力 1. 6MPa, 整 体式 结 
构 ,维修 方便 , 耐 高 压 ,密封 性 能 可 靠 ,适用 于 易 燃 、 易 爆 工 
况 ;研发 的 锁 渣 阀 , 公称 通 径 12in( 300mm) ,公称 压力 
60.0MPa ,对 分 式 、 固 定 球 、 金 属 密封 ,维护 简单 拆 装 方便 , 双 
阀 座 进口 密封 ,两 个 阀 座 均 能 独立 切断 进口 端 流 体 ,实现 双 
阻 断 。 球 体 、 阀 杆 一 体 化 设计 、 加 工 , 保 证 了 球体 、 阀 杆 的 对 
中 性 和 阀 杆 的 强度 ; 研发 的 单 焊 颖 全 焊接 球阀 ,公称 通 径 
700mm ,公称 压 力 60. 0MPa, 体 积 小 ,重量 轻 , 使 用 方便 , 单 
焊 缝 结构 ,制造 工艺 先进 ,密封 可 靠 , 性 能 稳定 ,使 用 寿 
命 长 。 

上 海 凯 科 阀 门 制造 有 限 公司 研发 的 DZ40Y - 600PL 起 
低温 阀门 ,口径 12in ( 300mm) , 14in ( 350mm) ,压力 
Class600 ,介质 温度 为 - 196°C ,使 用 寿命 长 ,技术 达到 国际 
先进 水 平 ; 研发 的 Z40Y - 1500 jy He Ii A R, O4% 3in 
(80mm) ,4in( 100mm) 、6in( 150mm) 、8in ( 200mm) 、10in 
(250mm) .12in( 300mm) .14in( 350mm) .16in( 400mm) , JE 
FA Classl 500 ,适用 介质 为 了 和 HS 等 ,技术 达到 国内 领先 
水 平 。 

上 海 自动 化 仪表 股份 有 限 公司 自动 化 仪表 七 厂 研发 的 
86 -28421FB 储 水 色 水 位 调节 阀 ,设计 温度 375% ,介质 为 
水 ( 进口 ) 汽水 混合 物 ( 出 口 ) ,设计 压力 28. 0MPa, 经 过 攻 
关 研 制 , 新 产品 的 技术 达到 国内 领先 水 平 ; 研发 的 吹 灰 减 压 
站 减 压 调节 阀 ,设计 压力 7.5SMPa ,设计 温度 550%C ,介质 为 
蒸汽 ; 研发 的 高 加 事故 86 -41414EB BK IAT ITE 
9. 394MPa ,设计 温度 307.2% ,介质 为 饱和 水 。 
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闪 ,公称 通 
术 达 到 国 
150mm) 
网 止 回 阀 ,公称 通 


( 
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南通 高 中 压 阀 门 有 限 公司 研 发 的 加 和 气 装 置 用 锻 钢 闸 

































































HE GB/T 13927—2008 标准 ,无 可 见 汇 ; 
先 水 习 











国内 先进 水 平 。 



































径 6in( 150mm) 、12in( 300mm) ,压力 2 500Lb, 技 
内 先进 水 平 ; 研发 的 锻 钢 
,压力 1 5001Lb, 技 术 达 到 国内 先进 水 平 ; 研发 的 锯 
径 6in( 150mm) ,压力 1 500Lb ,技术 达到 





AN IE R, ZS PRI 4% 6in 





环球 阀门 集团 有 限 公司 研 发 的 空冷 系统 用 大 口径 蝶 
阀 ,公称 通 径 1000 ~3 000mm, 公 称 压力 <0.6MPa, 适 用 介 
质 为 水 ` 蒸 汽 、 空 气 等 ,适用 温度 - 29 ~ 200°C ,密封 试验 按 





















































局 ,技术 达到 国内 领 
,可 实现 经 济 效益 1 176 万 元 ; 人 研发 的 新 型 超 临 界 锻 





JE ARLE RR, ZS BRIE 10 ~ 80mm ,公称 压力 20.0 ~ 76. OMPa, 





TEAST RK ARTA TH m E, E 




















温度 











29 ~ 600°C ,密封 


试验 按照 JB/T 3595 一 2002 和 ASME B16. 34 一 2009 标准 ， 


无 可 见 汇 》 
性 
20.0 ~42.0MPa, 适 用 介质 为 高 
性 介质 ,适用 温度 -29 ~5 
B16. 34 一 2004 标准 ,无 可 见 泄漏 ,技术 达到 
石家庄 阀门 一 广 股份 
公称 通 径 1 000mm ,公称 压力 1. 0MPa, 适 | 
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Wy 























介质 镍 基 合 金 阀 门 ,公称 通 
酸性 天 然 气 、 
00Y ,密封 试验 按照 ASME 








领先 水 平 ; 研发 的 
径 50 ~ 100mm, 公称 压力 





限 公 司 研发 的 




















高 腐蚀 











气田 














2 600mm ,公称 压力 0.1$SMPa , 适 
内 领先 水 平 ; 研发 的 电动 
































称 压 力 0.4MPa, 适 上 











介质 为 煤气 ,技术 达到 国 
扁 心 蝶阀 ,公称 通 径 1 800mm, 公 
介质 为 空气 ,技术 达到 国内 领先 水 平 。 
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四 川 精 控 阀门 股份 有 限 公 司 研 发 的 高 压 大 口径 全 焊接 
BR IB), 公称 通 径 36in ( 900mm) , 40in ( 1 000mm) , 48in 
(1200mm) ,压力 级 Class600( 10. OMPa) ,采用 全 通 径 、 固 定 
球 结构 ,主要 用 于 石油 天 然 气 长 输 管线 及 石化 行业 。 产 品 
试验 场 站 为 靖 边 站 ,该 站 为 西 气 东 输 一 线 、 二 线 的 联络 站 。 











油 、 天 然 气 行业 处 于 
国际 先进 水 平 。 


















































环境 最 低温 度 — 29°C 、 最 高 温度 42%C 。 介 质 为 管 输 天 然 气 ， 
介质 温度 0 ~93°C ,介质 压力 10.0MPa。 项 目 研究 成 果 在 石 
国内 领先 水 平 ,主要 技术 性 








能 指标 达到 





方圆 阅 门 有 限 公 司 研 发 的 全 焊接 球阀 ,公称 通 径 300 ~ 


1 200mm ,公称 压力 1.6MPa、.2.5MPa ,技术 达到 国内 领先 水 平 。 














上 海 增 欣 机 电 设备 制造 有 限 公 司 研 发 的 YFB - D1400 








阀门 试验 台 ,采用 螺 








高 含 硫 等 高 腐 





国内 领先 水 平 。 
DU R BAENA, 














] 介 质 为 煤气 , 技 


术 达 到 国内 领先 水 平 ; 研发 的 高 温 曾 阀 , 公 称 压力 0. 3MPa, 


适用 介质 为 ; 
板 阀 ,公称 通 
气 、 煤 气 ,技术 达到 国内 领先 水 习 









































气 、 煤 气 ,技术 达到 国内 领先 水 平 ; 研发 的 闸 
径 2 600mm ,公称 压力 0.SMPa , 适 



































j 介 质 为 空 
P; 研发 的 高 性 能 二 偏心 蝶 








阀 , 公 称 通 径 2000mm ,公称 压力 0.1MPa, 适 用 介质 为 空气 ， 
技术 达到 国内 领先 水 了 
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一 、 生 产 发 展 情况 


F; 研发 的 敞 姑 








F 电 动 腿 镜 阀 , 公 称 通 径 


行 各 项 检测 ,在 被 测 


























杆 预 紧 、 内 通道 内 涨 密封 形式 对 阀门 进 


阀门 的 两 端 ,法 置 了 阀门 测试 装置 左 盲 








板 和 右 盲 板 , 使 被 测 阀 门 在 不 受 外 力 挤 奈 作 用 下 进行 检测 ， 





检测 结果 真实 可 靠 ， 
并 适用 于 超大 型 阀 | 











oa 





RE EAA 
了] 的 测试 。 








2011 年 ,阀门 行业 实 ] 


术 上 ,特别 在 高 端 产 


行业 内 的 先进 设计 





术 创 新 和 开发 新 产品 ,进一步 提升 产品 质 











国际 的 相关 阀门 检测 标准 ， 


现 了 生产 经 营 的 稳步 增长 ,但 在 技 


品 方面 , 同 国外 阀门 同行 相 比 还 存在 一 
定 的 差距 。 闪 门 企业 要 认真 思索 , 找 准 发 展 的 切入 点 ,掌握 

















剖 造 技术 和 先进 














力 开拓 国内 外 市 场 ， 





(Bea A: 中 国 通 





管理 理念 ,积极 开展 技 
量 和 技术 含量 ,着 

















2011 年 压缩 机 行业 概况 


截至 2011 年 年 底 , 中 国 通 用 机 械 工 业 协 会 压缩 机 分 会 
会 员 单位 136 家 ,其 中 ,国有 企业 16 家 ,股份 制 企业 47 











家 ,民营 企业 63 家 ,合资 、 独 资 企 业 10 家 。2011 年 参与 年 





共同 促进 阀门 产业 的 振兴 。 
用 机 械 工业 协会 阀门 分 会 马 丽 丽 ] 





鉴 统计 的 压缩 机 企业 86 K, 其 中 重点 联系 企业 38 家 。 
2011 年 压缩 机 行业 86 家 企业 基本 情况 见 表 1。 


表 1 2011 年 压缩 机 行业 86 家 企业 基本 情况 






































指标 名 称 单位 数值 指标 名 称 单位 数值 
年 末 从 业 人 员 人 29 177 固定 资产 原价 万 元 552 424 
其 中 : 管理 人 员 人 4213 固定 资产 净值 平均 余额 万 元 325 228 
工程 技术 人 员 人 3 812 流动 资产 万 元 1 395 627 





工人 与 学 徒 





全 员 劳 动 生产 率 


元 /人 


217 449 
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2011 年 ,压缩 机 分 会 86 家 会 员 企业 上 报 统计 数据 显 
示 : 完成 工业 总 产值 246. 9 亿 元 ,调整 可 比 
K 42.3% ,其 中 压缩 机 产值 增长 16.3% 。38 家 重点 联系 企 














因素 , 较 上 年 增 














业 中 ,21 家 企业 产值 呈现 不 同 程度 的 增长 ,8 家 企业 产值 下 
降 , 产 值 增幅 较 大 的 企业 有 : 重庆 气体 压缩 机 厂 有 限 责 任 公 
上 海 优 耐 特 斯 压缩 机 有 限 公司 同比 增 





司 同比 增长 50.2% ; 




















行业 概况 





长 39.2% ; 开山 集团 产值 达 42.3 亿 元 ,同比 增长 30.0% ; 温 
S 市 空 压 机 有 限 公司 ( 原 浙江 铭 和 右 压缩 机 有 限 公 司 ) 同比 增 
长 22. 4%; Zé Fig BL (HR HR) 压缩 机 有 限 公 司 同比 增长 
21.9% 。 产 值 下 降 较 大 的 企业 有 : 济南 压缩 机 有 限 公 司 同 




















比 下 降 29.8% ,江苏 超 力 机 械 有 限 公司 同比 下 降 17.3% ， 
宁波 德 曼 压缩 机 有 限 公司 同比 下 降 11.9% ,柳州 压缩 机 总 
厂 同比 下 降 10.8% 。2011 年 压缩 机 行业 工业 总 产值 前 20 
名 企业 见 表 2。 

















表 2 2011 年 压缩 机 行业 工业 总 产值 前 20 名 企业 










































































































































































序号 企业 名 称 pola 序号 企业 名 称 poeta 
1 | 开山 集团 423 357 11 | 温州 固 耐 化 机 制造 有 限 公司 46 817 
2 | 浙江 红 五 环 集团 股份 有 限 公司 107 545 12 | 上 海 大 隆 机 器 厂 有 限 公 司 43 434 
3 | 上 海 飞 和 实业 集团 有 限 公司 89 382 13 | 四 川 金 星 压缩 机 制造 有 限 公 司 42 319 
4 | 山东 省 潍坊 生 建 集 园 73 362 14 | 博 莱 特 ( 上 海 ) 压缩 机 有 限 公司 41 571 
5 自贡 通达 机 器 制造 有 限 公 司 71 660 15 | 温岭 市 空 压 机 有 限 公 司 37 000 
6 | 沈阳 远大 压缩 机 股份 有 限 公 司 58 191 16 | 江苏 超 力 机 械 有 限 公司 28 000 
7 | 无 锡 压 缩 机 股份 有 限 公 司 57 230 17 | 广东 正 力 精 密 机 械 有 限 公司 26 010 
8 | 北京 京城 环保 产业 发 展 有 限 责任 公司 55 510 18 | 皇 新 金 丘 空 压 机 有 限 公 司 25 128 
9 | 沈阳 透 平 机 械 股份 有 限 公 司 往复 机 事业 部 54718 19 | 安 瑞 科 ( 蚌埠 ) 压缩 机 有 限 公司 24 071 
10 | 四 川 大 川 压缩 机 有 限 责任 公司 48 107 20 | 上 海 优 耐 特 斯 压缩 机 有 限 公司 23 230 
2011 年 ,压缩 机 行业 86 家 企业 实现 利税 总 额 324 598 15.3%. 86 家 企业 中 有 亏损 企业 2 家 ,亏损 额 为 1 786 








万 元 ,实现 利润 269 889 万 元 ,同比 增长 23. 3% 。38 家 重点 
联系 企业 实现 利税 157 953 万 元 ,实现 利润 114 187 万 元 , 同 
比 增长 15.2% 。2011 年 实现 利润 较 好 的 企业 有 : 开山 集团 
实现 利润 39 967 万 元 ,同比 增长 16.6% ; 上 海 飞 和 实业 集团 


























万 元 。 

2011 年 ,压缩 机 行业 经 济 效益 综合 指数 为 279. 40% , 
高 于 同期 46.3 个 百分点 ,为 历史 以 来 最 高 的 年 份 。 重 点 联 
系 企业 经 济 效益 综合 指数 为 224. 86% ,高 于 同期 13.7 个 百 




























































































有 限 公 司 实现 利润 10 343 万 元 ,同比 增长 25.0% ;北京 京城 分 点 。2011 年 压缩 机 行业 经 济 效益 指标 见 表 3。 
环保 产业 发 展 有 限 责 任 公司 实现 利润 9 008 万 元 ,同比 增长 
表 3 2011 年 压缩 机 行业 经 济 效益 指标 
经 济 效益 总 资产 资本 保值 Oy TRON BET 成 本 费用 | 全 员 劳 动 产品 
地 区 综合 指数 贡献 率 增值 率 负债 率 周转 率 利润 率 生产 率 销售 率 
( %) (%) ( %) (%) (次 ) (%) (元 /人 ) (%) 
行业 平均 值 279. 40 17.47 157.95 51.16 1.88 13.49 217 449 92.14 
其 中 : 重点 联系 企业 224. 86 10.78 171.11 50.71 1.61 7.69 183 882 100.08 
AALS 307.98 13.52 157.06 69.71 1.44 10. 05 307 431 104. 82 
4PBILS 201.24 12. 88 129.13 43.02 1.75 9.13 136 753 98. 32 
{BAR — 4 382. 45 27.73 217.29 40.02 2.72 18.87 296 677 87.19 
华东 二 144.24 6.15 104. 18 58.67 1.19 2.97 115 791 101.66 
华西 组 219. 96 13.29 104.75 66. 12 1.51 9.51 176 349 98. 18 
pg? 74. 50 1.71 81.87 81.39 0.55 -0.86 64 066 101.81 























经 济 效益 综合 指数 是 衡量 工业 经 济 运行 质量 的 综合 指 
标 。 压 缩 机 行业 近 几 年 经 济 效益 综合 指数 逐年 上 升 ,说 明 
行业 的 综合 经 济 效 益 得 到 提升 。 经 济 效 益 综合 指数 前 三 名 
企业 全 部 为 民营 企业 ,分 别 是 上 海 优 耐 特 斯 压缩 机 有 限 公 
司 ( 836.07%) .北京 金凯 威 通用 机 械 有 限 公 司 ( 560. 63% ) 、 
上 海 飞 和 实业 集团 有 限 公 司 (513.52% ) 。 民 营 企 业 的 综合 
实力 已 成 为 行业 经 济 发 展 的 亮点 。 

二 、\ 市 场 及 销售 




































































227.5 亿 元 ,同比 增长 29.7% 。 产 品 销售 率 为 92. 14% , 同 
比 降低 9.6 个 百分点 ; 重点 企业 产品 销售 率 达 到 100. 08% , 
同比 降低 4.4 个 百分点 。2011 年 ,压缩 机 行业 86 家 企业 实 
现 主 营 业务 收入 228.7 亿 元 ,同比 增长 48.9% 。 重 点 联系 
企业 实现 主 营 业务 收入 161. 1 亿 元 ,同比 增长 4% , 增 速 同 
比 下 降 19.9 个 百分点 。 主 营业 务 收入 增幅 较 大 的 企业 有 : 
北京 京城 环保 产业 发 展 有 限 责任 公司 增长 49.3% ,开山 集 
团 增长 46.3% , 安 瑞 科 ( 蚌埠 ) 压缩 机 有 限 公 司 和 重庆 气体 






































2011 年 ,压缩 机 行业 86 家 企业 完成 工业 销售 产值 











压缩 机 广 有 限 责 任 公 司 均 增 长 41.2% ,上 海 优 耐 特 斯 压缩 
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机 有 限 公 司 增长 37.8% ,沈阳 透 平 机 械 股 份 公司 往复 机 事 
业 部 增长 35.0% ,江西 气体 压缩 机 有 限 公 司 增长 26. 7% , 
柳州 压缩 机 总 厂 增长 25.0% 。 主 营业 务 收 入 达到 8 亿 元 以 
上 的 企业 有 : 开山 集团 达到 428 050 万 元 ,浙江 红 五 环 集团 
股份 有 限 公司 118 505 万 元 ,北京 京城 环保 产业 发 展 有 限 责 


























? my 








任 公 司 89 132 万 元 。 这 3 家 企业 主 营业 务 收 入 合计 达到 

63.6 亿 元 , 占 全 行业 主 营业 务 收 入 的 27. 8% ,领军 企业 的 

作用 明显 突出 ,并 已 连续 多 年 为 行业 的 发 展 做 出 贡献 。 
2011 年 压缩 机 行业 主 营业 务 收 入 前 20 名 企业 见 表 4。 











表 4 2011 年 压缩 机 行业 主 营业 务 收入 前 20 名 企业 

































































































































































序号 企业 名 称 es 序号 企业 名 称 gees 
1 | 开山 集团 428 050 11 | 温州 固 耐 化 机 制造 有 限 公 司 42 598 
2 | 浙江 红 五 环 集团 股份 有 限 公司 118 505 12 | 四 川 金星 压缩 机 制造 有 限 公司 42 085 
3 | 北京 京城 环保 产业 发 展 有 限 责任 公司 89 132 13 | 四 川 大 川 压缩 机 有 限 责任 公司 38 737 
4 | 上 海 飞 和 实业 集团 有 限 公 司 76 396 14 | ERRE 上 海 ) 压缩 机 有 限 公司 35 531 
5 | 无 锡 压 缩 机 股份 有 限 公 司 74 012 15 | 江苏 超 力 机 械 有 限 公司 27 494 
6 | 山东 省 潍坊 生 建 集团 70 971 16 | 阜新 金 昊 空 压 机 有 限 公司 26 993 
7 | 自贡 通达 机 器 制造 有 限 公 司 70 900 17 | 温岭 市 空 压 机 有 限 公 司 26 540 
8 | 沈阳 远大 压缩 机 股份 有 限 公司 56 054 18 | 广东 正 力 精 密 机 械 有 限 公司 26 010 
9 | 沈阳 透 平 机 械 股 份 有 限 公 司 往复 机 事业 部 51 073 19 | 安 瑞 科 ( 蚌埠 ) 压缩 机 有 限 公司 24 018 
10 | 上 海 大 隆 机 器 厂 有 限 公 司 48 869 20 | 上 海 优 耐 斯 特 压缩 机 有 限 公司 22 827 
L 产品 生产 及 销售 情况 产值 的 3.8% ,出 口 依存 度 不 高 。 全 行业 有 24 家 企业 产品 























2011 年 ,压缩 机 行业 86 家 企业 共生 产 各 种 大 中 小 型 压 
缩 机 1122 018 & ,销售 1107 321 台 ( 出 口 793 413 台 ) . 4 

产 动力 用 压缩 机 1 116 731 台 , 销 售 1 101 799 台 ( 出 
793 304 台 ) 。 其 中 ,生产 往复 式 活塞 压缩 机 1 027 434 台 , 销 
售 1014 827 台 ; 生产 单 螺杆 压缩 机 12 470 台 ,销售 12 138 
台 ; 生产 双 螺 杆 压缩 机 76 827 G ,销售 74 834 台 。 生 产 工 艺 
用 压缩 机 5 287 台 , 销 售 5522 台 ( 出 口 109 台 ) 。 其 中 ,生产 
往复 式 活塞 压缩 机 4774 台 ,销售 5011 台 ; 生产 单 螺杆 压缩 
机 470 台 , 销 售 467 台 ; 生产 双 螺 杆 压 缩 机 43 台 , 销售 
44 台 。 


压缩 机 行业 86 家 企业 生产 排 气量 为 100m /min( 含 
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出 口 ,出 口交 货 值 前 三 名 企业 是 : 温岭 市 空 压 机 有 限 公司 
17 384 万 元 ,同比 增长 2.8%; 浙江 鸿 友 压缩 机 制造 有 限 公 
司 16 549 万 元 ,同比 下 降 1.7% ;开山 集团 8 841 万 元 ,同比 
增长 62.3% o 

值得 一 提 的 是 , 随 着 企业 技术 和 工艺 装备 水 平 及 知名 
度 的 提升 ,出口 的 压缩 机 产品 可 靠 性 不 断 提 高 ,逐步 得 到 国 
外 用 户 的 认可 。 由 原来 的 以 出 口 微小 型 空 压 机 产品 为 主 
导 , 逐 步 转向 出 口 大 中 型 工艺 压缩 机 产品 。 

近年 来 ,沈阳 远大 压缩 机 股份 有 限 公 司 在 研制 大 型 氧 、 
氧 等 易 燃 易 爆 压缩 机 方面 积累 了 较为 丰富 的 经 验 。 公 司 
为 美国 空气 化 工 产 品 ( 中 国 ) 投资 有 限 公 司 和 英国 BOC 公 













































































100m /min) 以 上 的 压缩 机 210 台 ,销售 208 A; 生产 排 气量 
为 41 ~99m° /min 的 压缩 机 2 536 台 ,销售 2 396 台 ; 生产 排 

















司 的 中 国 项 目 装置 配套 4M10 型 .2D5.5 型 .Z3.5 型 等 多 台 
不 同 规格 的 中 小 型 压缩 机 ,其 中 还 包括 技术 含量 较 高 的 氧 





























气量 为 20 ~ 40m? /min 的 压缩 机 29 396 台 , 销 售 28 370 台 ; 
生产 排 气 量 为 1 ~ 19m /min 的 压缩 机 238 086 台 , 销售 
235 457 台 ; 生产 排 气量 为 lm /min 以 下 的 微型 压缩 机 
846 503 台 ,销售 835 368 台 。 

压缩 机 行业 86 家 企业 生产 及 销售 工艺 气体 压缩 机 情 
况 : 生产 氮 氢 气压 缩 机 135 台 ,销售 136 台 ; 生产 氮气 压缩 
机 410 台 ,销售 414 Gs 生产 天 然 气 压缩 机 1 990 台 ,销售 
1 955 台 ; 生产 二 氧化 碳 压 缩 机 161 台 ,销售 151 台 ; 生产 氧 
气压 缩 机 602 台 ,销售 589 台 ; 生产 煤气 压缩 机 128 台 ,销售 
141 台 ; 生产 氧气 压缩 机 219 台 ,销售 212 台 ; 生产 其 他 气体 
压缩 机 1 604 & ,销售 1885 台 。 

2. 出 口 情 况 

2011 年 ,压缩 机 行业 出 口交 货 值 为 94 375 万 元 ,同比 
下 降 14.5% 。 重 点 企业 出 口交 货 值 为 56 166 万 元 ,同比 下 
降 13.1% 。 压 缩 机 行业 产品 出 口交 货 值 只 占 全 行业 工业 总 
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气压 缩 机 。 公 司 虽 然 已 向 外 商 提供 了 近 30 台 压 缩 机 产品 ， 
但 大 都 是 120kN 气体 力 以 下 的 中 小 型 产品 ,而 SOOKN 气体 
力 的 大 型 氧气 压缩 机 组 技术 要 求 更 高 , 配 管 技 术 难度 更 大 。 
2011 年 ,沈阳 远大 压缩 机 股份 有 限 公 司 的 4M50 - 99/2. 48 
-32.9 型 原料 氢气 压缩 机 和 4M20 - 106/0. 08 -6 型 尾气 
援 装 压缩 机 组 运往 泰国 ,这 是 国内 大 型 手 装 氢气 压缩 机 组 
首次 走出 国门 。 

江西 气体 压缩 机 有 限 公 司 长 期 以 来 一 直 为 微生物 、 食 
品 ` 医 药 ` 治 金 、 建 材 ` 石 油 化 工 和 煤炭 行业 提供 压缩 机 , 具 
有 国内 较 先 进 的 科研 试验 和 生产 压缩 机 的 综合 能 力 ,其 基 
础 机 型 DW - 130/8、2D12( I) -100/8、L8 - 60/8、15.5 - 
40/8.4L —20/8.3L - 10/8 型 压缩 机 获 国家 银 质 奖 或 部 级 、 
省 级 优质 产品 证 书 。 中 压 活 塞 系列 压缩 机 、 矿 用 无 基础 、 喷 
水 螺杆 、 蒸 汽 螺 杆 等 7 种 新 型 压缩 机 填补 了 国内 空白 。 
2Z -1.67/25E AE iAP ZIRE BNL. LW - 24/40 无 油 空 
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气压 缩 机 、ZW - 16. 5/30 无 油 氧 气压 缩 机 、2D6. 5 — 7. 2/90 
无 油 二 氧化 碳 压 缩 机 、2D12( M) -100/8 型 空 压 机 、DW - 
50/30 无 油 二 氧化 碳 压 缩 机 、DW - 200/2. 2 焦 炉 煤气 压缩 
机 、HW -400/2.2 无 油 空气 压缩 机 、MW -81/3.3 ~26 无 ; 
氮气 压缩 机 等 主力 机 型 在 国内 外 用 户 中 享有 盛誉 。2011 年 
8 月 ,公司 3 台 LW - 25/35 无 油 润滑 氧气 压缩 机 出 口 俄 罗 
斯 ,这 是 国内 大 型 变 压 吸附 制 氧 设备 首次 出 口 俄罗斯 。 





























































































































共同 人 研制 的 同步 回转 油气 混 输 泵 ,具有 结构 简单 、 重 量 轻 、 
节能 可 靠 、 适 应 性 强 和 运行 稳定 的 特点 。 该 产品 具有 硝 和 
压缩 机 的 双重 功能 ,圆满 地 解决 了 高 含 气 率 ( 97%) 的 油气 
混 输 难题 ,满足 了 油气 混 输 的 要 求 。 

此 外 ,苏州 通 润 驱动 设备 股份 有 限 公司 推出 了 5 个 系 
列 的 永 磁 电机 驱动 螺杆 压缩 机 新 产品 。 贵 州 中 电 振 华 精密 
机 械 有 限 公 司 、 深 圳 振 华 亚 普 机 械 有 限 公 司 试制 成 功 了 中 








































































































四 川 金星 压缩 机 制造 有 限 公 司 经 过 十 余年 的 发 展 ,已 
成 为 我 国 最 大 的 CNG 压缩 机 生产 和 出 口 基地 ,在 巴 基 斯 














压 单 螺杆 空 压 机 ,一 级 压缩 排 气 压力 达 3. 0MPa。 自 贡 东 方 
通用 压缩 机 有 限 公司 开发 出 沼气 用 压缩 机 系统 设备 ,并 成 















































坦 、 印 度 、 乌 克 兰 、 乌 兹 别克 斯 坦 、 哈 萨克斯 坦 、 苏 丹 、 缅 馈 、 
孟加拉 国 等 国家 取得 了 骄 人 业绩 ,尤其 是 在 巴基斯坦 ,年 销 
售 量 达 200 RAE) 。 公 司 在 巴基斯坦 、 缅 甸 等 国家 设立 
了 服务 型 办 事 处 。2011 年 ,虽然 受到 全 球 经 济 环境 不 确定 
性 因素 的 影响 ,公司 CNG 压缩 机 出 口交 货 值 仍然 稳 居 天 然 
气压 缩 机 生产 企业 之 首 。 
当前 ,开山 集团 在 多 个 发 达 国 家 设立 直销 点 ,营销 网 络 
遍布 全 球 40 多 个 国家 及 地 区 。2011 年 ,开山 集团 凭借 多 年 
在 外 贸 上 的 经 验 积累 ,出 口 额 取得 了 62.3% 的 增幅 。 为 进 
一 步 开 拓 全 球 市 场 ,开山 集团 投资 2 600 万 元 台币 在 中 国 台 
湾 设 立 了 台湾 开山 压缩 机 有 限 公司 ,这 将 有 利于 开山 集团 





















































































































































功 应 用 于 “南宁 车 用 生物 燃气 工程 ”项 目 中 。 托 格 ( 上 海 ) 
压缩 机 有 限 公司 成 功 研 发 了 车 载 移 动 式 “ 膜 制 握 ” 注 气 压缩 
机 组 。 

四 、 基 本 建设 

2011 年 ,开山 集团 压缩 机 公司 技 改 扩建 项 目的 重点 工 
程 “ 开 山 第 三 工业 园 "正式 启用 。 开 山 第 三 工业 园 生产 车 间 
MALLY 36 000m ,其 中 22 000m 用 于 大 型 矿山 机 和 一 体式 
微型 螺杆 空 压 机 的 生产 。 开 山 第 三 工业 园 启 用 后 ,可 年 产 
一 体式 微型 螺杆 空 压 机 1 万 台 ,大 型 矿山 机 年 产 可 增 至 2 
万 台 。 而 原 广 区 的 活塞 机 生产 场地 腾空 以 后 将 全 部 用 于 螺 
杆 机 的 生产 ,从 而 使 衢州 工厂 具备 年 产 15kW 以 上 螺杆 空 

















































































































开拓 中 国 台湾 及 东南 亚 压缩 机 产品 市 场 ,并 进一步 拓展 亚 
太 地 区 市 场 。 

三 、 科 研 成 果 及 新 产品 

2011 年 ,压缩 机 行业 新 产品 产值 为 74.4 亿 元 ,同比 增 
长 25% ,新 产品 产值 率 为 30.0% 。 行 业 企业 持续 创新 能 力 
有 所 增强 。 

无 锡 压 缩 机 股份 有 限 公司 成 功 研制 出 喷 水 螺杆 压缩 
机 ,此 机 型 具有 单 级 压 比 高 、 压 缩 接近 等 温 过 程 以 水 代 油 、 
环保 经 济 等 特点 ,属于 高 端 节能 产品 。 

2011 年 ,浙江 开山 压缩 机 股份 有 限 公司 成 功 开发 出 排 
气压 力 2.5 ~4.0MPa 的 高 压 螺杆 空气 压缩 机 系列 产品 。 其 
中 ,以 柴油 机 驱动 的 高 压 螺杆 空 压 机 采用 两 级 压缩 螺杆 主 
机 , 按 最 高 压力 4.0MPa 设计 ,配套 重 载 电 喷 柴 油 机 ,根据 载 
和 荷 情况 ,电子 控制 喷 油 量 ,实现 发 动机 运行 全 程 范围 内 最 佳 
燃烧 状态 ,提供 最 佳 经 济 性 与 动力 性 。 该 机 智能 化 水 平 高 ， 
设 有 故障 自动 诊断 、 报 警 、 停 机 等 功能 ,可 适应 高 海拔 、 高 
温 、 低 温 ,高 湿度 ` 沙 漠 等 严酷 的 环境 条 件 。 

沈阳 透 平 机 械 股份 有 限 公 司 往复 机 事业 部 在 引进 德国 
大 型 人 复 压 缩 机 技术 的 基础 上 ,经 消化 吸收 ,已 为 中 石化 长 
岭 分 公司 等 用 户 提供 了 4M125( 50) 大 推力 往复 式 压 缩 机 。 
2011 年 ,又 着 力 开发 当前 世界 上 最 大 的 1 500kN 大 型 往复 
压缩 机 。 











































































































































































































压 机 3.5 万 台 的 能 力 。 男 外 ,新 厂区 的 2200m 离心 机 生产 
车 间 也 在 设备 安装 和 调试 中 。 离 心机 项 目 是 开山 集团 2011 
年 推广 的 重点 ,将 为 公司 的 发 展 注入 新 动力 。 

2011 年 ,上 海 飞 和 实业 集团 有 限 公 司 总 投资 5 亿 元 的 
工业 空气 压缩 机 生产 项 目 落户 湖北 省 荆州 市 沙市 区 。 该 项 
目 计划 在 沙市 经 济 开发 区 征地 8 万 m (120 Ft) , 待 项 目 建 
成 后 ,年 生产 工业 空气 压缩 机 可 达 5 万 台 。 

2011 年 ,四 川 金星 压缩 机 制造 有 限 公 司 投资 20 亿 元 打 
造 的 “ 聚 丙 烯 、 天 然 气 综合 利用 提取 轻 烃 、 液 态 烛 制 气 ” 项 目 
开工 黄 基 仪式 在 新 疆 巴 音 郭 楞 蒙古 自治 州 轮 台 县 拉 伊 苏 石 
油 化 工 园 隆重 举行 。 该 项 目 包 括 投资 约 14. 4 亿 元 的 年 产 
10 万 t 聚 丙烯 项 目 , 占 地 面积 66.7 万 m*(1000 R) ,项 目 达 
产后 每 年 可 实现 销售 收入 9. 31 亿 元 ; 天 然 气 综合 利用 提取 
轻 烃 及 年 产 27 万 t 液 态 焊 割 气 项 目 投资 近 5 亿 元 , 占 地 首 
积 33.3 万 m (500 亩 ) ,项 目 达 产后 ,每 年 可 实现 销售 收入 
7.68 亿 元 。 

2011 年 , 阿 特 拉 斯 "科普 柯 公司 投资 1.5 亿 元 开工 建 
设 新 工厂 ,以 满足 中 国 及 其 他 亚洲 市 场 对 空气 压缩 机 不 断 
增长 的 需求 。1.5 亿 元 的 投资 将 用 于 建设 一 家 新 的 压缩 机 
装配 工厂 ,一 间 测 试 实验 室 和 一 个 研发 中 心 , 占 地 面积 约 
45 000m 。 新 工厂 计划 于 2012 年 7 月 投入 使 用 。2011 年 
末 , 阿 特 拉 斯 * 科普 柯 ( 中 国 ) 投资 有 限 公 司 宣布 ,正式 收购 
































































































































































































































































































































宁波 鲍 斯 能 源 装 备 股 份 有 限 公司 研制 开发 的 煤层 气 回 
收 螺杆 压缩 机 组 ,能 适应 井口 压力 变化 和 煤层 气 中 含 尘 、 含 
水 的 要 求 ; 采用 变频 技术 ,适应 气量 变化 的 要 求 。 机 组 采用 
援 装 化 设计 ,轻便 ` 灵 活 , 适 用 于 煤层 气 的 安全 抽 采 、 提 纯 、 
低温 液化 。 

江苏 大 丰 丰 泰 流体 机 械 科 技 有 限 公 司 和 西安 交通 大 学 













































































广州 灵 格 压缩 机 制造 有 限 公 司 。 这 是 继 其 2002 年 收购 柳 
州 富 达 、2006 年 收购 上 海 博 莱 特 、2010 年 收购 昆山 昆 泰 克 
之 后 ,2011 年 末 的 义 一 重大 决策 。 

CBE fs As 中 国 通用 机 械 工业 协会 压缩 机 分 会 刘海 芬 
审 稿 人 : 中 国 通用 机 械 工业 协会 压缩 机 分 会 钱 家 祥 ) 
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2011 年 减 变速 机 行业 概况 


一 、 生 产 发 展 情况 
2011 年 是 “十 二 五 ”的 


由 











了 更 大 的 经 营 风险 。 在 这 检 


FE。 欧洲 债务 危机 以 及 我 国 银行 加 息 、 货 
机 市 场 带 来 了 更 多 的 不 可 预测 


开局 之 年 ,也 是 充满 挑战 的 
紧缩 给 减 变 
性 ,同样 也 使 更 多 企业 面 


的 经 济 环境 下 ,2011 年 减 变 























机 行业 仍 保持 经 济 指标 两 位 数 增长 的 势头 , 实 




















2011 年 ,中 国 通用 机 械 
单位 99 家 ,其 中 企 ， 
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变速 机 主机 生产 企 ， 











网 1 家、 专业 减速 机 检测 








ml 











yA 


工业 协会 减 变速 机 分 会 有 会 


中 心 1 家 。 在 94 家 企业 中 ， 








速 
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速 


(= 
DA 


上 94 RRMA GET 3 家 、 减 速 机 专业 信 


减 


上 79 家 、 配 套 企业 15 家 。99 家 会 员 单 
表 1 2011 年 减 变速 机 分 





家 、 民 营 和 
分 ,共有 3 家 大 型 企业 、12 中 型 
变速 机 分 会 对 45 家 会 员 企业 的 统计 ,2011 年 
45 家 企业 从 业 人 员 人 数 16 251 A. HH 
2615 人 、 工 人 与 学 徙 10 970 A H 





根据 减 

















Wy) 
额 1 





76 401.7 万 元 ,年 末 拥 有 金 























BAR 1525 人 。45 家 企 
上 有 固定 资产 ( 原价 ) 328 654 万 元 ,固定 资产 净值 平均 余 
属 切削 机 床 4 293 台 。2011 


位 中 国有 及 国有 控股 企业 8 家 、 外 资 企 业 1 家 、 合 资 企 业 1 
民营 股份 企业 89 家 。 按 大 中 小 微型 工业 企业 划 
J 企业 、84 家 小 型 企业 。 





P, TERRAN 











年 减 变速 机 分 会 45 家 会 员 企业 基本 情况 见 表 1。 


A 
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全 部 职工 年 末 人 数 ( 人 ) 全 部 职工 全 年 
DSS: 工资 总 额 
is 其 中 平均 人 数 oe 
TAT 
工人 与 学 徒 工程 技术 人 员 管理 人 员 其 他 (A) 
16 251 10 970 2615 1525 1141 16 402 48 338.7 











2011 年 , 减 变速 机 分 会 45 家 会 员 企业 完成 工业 总 产值 
839 770. 1 万 元 , 比 上 年 增长 15.1%; 工业 增加 值 166 370.7 





万 元 , 比 上 年 增长 1.9% 。 








实现 利润 46 932. 8 万 元 , 比 上 年 


增长 19. 2% 。 产 值 超 亿 元 的 企业 有 13 家 , 比 上 年 增加 2 














家 ,13 家 企业 中 产值 为 10 亿 ~ 20 亿 元 的 企业 有 1 家 ,产值 
超过 20 亿 元 的 企业 有 1 家 。2011 年 减 变速 机 分 会 45 家 会 
员 企 业经 济 指标 见 表 2。2011 年 减 变速 机 行业 工业 总 产值 
前 10 名 企业 见 表 3。 





























































































































表 2 2011 年 减 变速 机 分 会 45 家 会 员 企业 经 济 指标 
Way X x Ee) ek 
工业 总 产值 工业 增加 值 主 营 业务 收入 es dd 利润 总 领 
2011 年 比 上 年 增长 2 = 税金 及 附加 
加 ( 万 元 ) ( 万 元 ) ( 万 元 ) 
( 万 元 ) (%) ( 万 元 ) 
839 770. 1 15.1 166 370.7 821 957 4328.9 46 932.8 
年 未 固定 资产 流动 资产 流动 负债 年 末 所 有 者 全 员 劳 动 
原价 净值 年 平均 余额 合计 年 平均 余额 合计 权益 生产 率 
( 万 元 ) ( 万 元 ) ( 万 元 ) ( 万 元 ) ( 万 元 ) ( 万 元 ) (元 /人 ) 
328 654 176 401.7 461 215 319 958.5 374 130 332 302.6 101 400 
表 3 2011 年 减 变速 机 行业 工业 总 产值 前 10 名 企业 
工业 总 产值 工业 总 产值 
序号 企业 名称 序号 企业 名 称 
字号 企 ZB (万 元 ) F 企业 名称 (万 元 ) 
1 国 茂 减速 机 集团 有 限 公司 250 851 6 温州 三 联 集团 有 限 公司 23 716 
2 江苏 泰隆 减速 机 股份 有 限 公司 191 012 7 宁波 人 和 机 械 轴承 有 限 公 司 20 902 
3 泰 星 减速 机 股份 有 限 公司 96 522 8 研 州 市 巨 鲸 传动 机 械 有 限 公 司 18 726 
4 浙江 通力 重型 齿轮 股份 有 限 公司 40 035 9 石家庄 科 一 重工 有 限 公 司 14 002 
5 泰州 市 琼 花 传动 机 械 总 厂 31211 10 弗 山 市 星光 传动 机 械 有 限 公司 12 887 
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行业 概况 








从 2011 年 减 变速 机 行业 企业 的 统计 中 看 出 ,到 2011 
年 年 末 ,全 行业 完成 工业 总 产值 已 连续 10 年 呈 两 位 数 增 
长 ,表明 减 变速 机 行业 经 受 住 了 国际 金融 危机 的 考验 ,行业 
经 济 运行 情况 良好 。 但 在 45 家 企业 中 仍 有 4 家 企业 亏损 ， 
亏损 额 为 3 434.6 万 元 。 

2011 年 , 减 变速 机 分 会 45 家 会 员 企业 共生 产 减 变速 机 
1871943 台 , 比 上 年 增长 51. 5% 。2011 年 , 减 变速 机 行业 
五 大 类 产品 中 , 仅 有 电动 滚 简 产 量 微量 下 降 , 摆 线 减 速 机 呈 
小 幅 增长 ,无 级 变速 器 和 齿轮 减速 机 呈 两 位 数 增长 ,蜗轮 减 
速 机 更 是 大 幅度 增长 , 比 上 年 增长 224.9% 。 由 于 市 场 需求 
量 的 增加 ,蜗轮 减速 机 产量 连续 两 年 实现 高 速 增长 。2011 
年 减 变速 机 产品 产量 见 表 4。 


表 4 2011 年 减 变速 机 产品 产量 































































































产品 名 称 产量 比 上 年 增长 
( 台 ) ( %) 
摆 线 减速 机 639 998 8.2 
无 级 变速 器 88 345 80.8 
齿轮 减速 机 50 7082 32.1 
员 轮 减速 机 61 4653 224.9 
电动 滚 简 21 865 -1.0 
二 市场 及 销售 


2011 年 , 减 变速 机 分 会 会 员 企业 经 济 效益 平稳 增长 ,3 
营业 务 收 入 ,` 利 润 ,利税 均 保 持 稳定 增长 势头 。45 家 会 员 企 
业 共 完成 工业 销售 产值 830 815 万 元 , 比 上 年 增长 15. 7% ; 
实现 主 营业 务 收 入 821 957 万 元 , 比 上 年 增长 16.4% 。2011 
年 减 变速 机 行业 主 营业 务 收 入 前 10 名 企业 见 表 5。 


HS 2011 年 减 变速 机 行业 主 营业 务 收入 前 10 名 企业 
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主 营 业务 收入 

序号 企业 名 称 (万 元 

1 国 成 减速 机 集团 有 限 公 司 250 382 

2 江苏 泰隆 减速 机 股份 有 限 公司 182 416 

3 矢 星 减速 机 股份 有 限 公 司 95 527 

4 浙江 通力 重型 齿轮 股份 有 限 公司 38 830 

5 SSN TH SEF APL) 31 243 

6 温州 三 联 集团 有 限 公司 23 564 

宁波 人 和 机 械 轴承 有 限 公 司 19 280 

8 斌 州 市 巨 鲜 传动 机 械 有 限 公司 18 783 

9 石家庄 科 一 重工 有 限 公 司 13 356 

10 山西 省 平遥 减速 器 厂 12 202 
2011 年 ,虽然 行业 企业 面 对 许 多 不 利 因素 ( 如 国内 外 
同行 竞争 加 剧 、 原 材料 价格 的 不 断 上 涨 ,用 户 的 压价 等 ) 的 
冲击 ,但 减 变速 机 行业 企业 在 国家 一 系列 调控 政策 的 指导 
下 ,审时度势 ,客观 地 分 析 国 际 金融 危机 对 行业 的 不 同 产 
品 \ 不 同 地 域 .不 同 规模 、 不 同 所 有 制 企业 ,以 及 处 于 产业 链 





不 同 环节 企业 影响 的 差异 性 ,适时 调整 企业 的 经 营 战 略 、 市 








场 销售 策略 ,注重 生产 差异 化 产品 ,扩大 减 变速 机 产品 市 场 
领域 ,市 场 产 、 销 较 平 稳 ,供需 较 均衡 ,行业 各 项 主要 经 营 指 
标 保持 平稳 增长 的 态势 。2011 年 , 减 变速 机 行业 经 济 效 益 
综合 指数 为 174.95% ,总 资产 贡献 率 为 12.71% ,资本 保值 
增值 率 为 121.41% ,资产 负债 率 为 58.73% ,流动 资产 周转 
率 为 2.57 次 ,成 本 费用 利润 率 为 6.04% ,全 员 劳 动 生产 率 
为 101 400 元 /人 ,产品 销售 率 为 98.93%。 

2011 年 ,在 统计 的 45 家 企业 中 ,37 家 企业 工业 销售 产 
值 实现 增 长 ,增幅 超过 20% 的 企业 有 15 家 ; 35 家 企业 主 营 
业务 收入 实现 增长 ,增幅 超过 20% 的 企业 有 17 家。 增幅 较 
大 的 企业 有 哈尔滨 智 达 测控 技术 有 限 公 司 ` 平 遥 减 速 器 有 
限 公司 浙江 东 霸 传动 有 限 公 司 、 宁 波 人 和 机 械 轴 承 有 限 公 
司 `. 兰 州 西 腾 润 工装 备 制 造 有 限 公 司 及 国 茂 减速 机 集团 有 
限 公司 等 。 
国 茂 减速 机 集团 有 限 公司 致力 于 营销 组 织 建 设 ,根据 
各 个 历史 时 期 不 同 的 发 展 要 求 ,调整 与 完善 营销 组 织 模式 ， 
逐步 形成 了 “渠道 营销 为 主 ,终端 营销 为 辅 ” 的 市 场 模式 。 
通过 区 域 划分 和 资源 整合 ,全 国 各 销售 公司 组 织 运作 能 
得 到 极 大 的 提升 ,组 织 营 销 能 力 和 个 人 能 力 得 到 极 大 地 发 
挥 ,在 较 短 的 时 间 内 公司 得 到 了 快速 发 展 。2011 年 ,公司 营 
销 团 队 创新 营销 ` 品 牌 驱 动 ` 全 力 扩大 市 场 ,实现 主 营 业务 
收入 250 382 万 元 ,同比 增长 35% ,超额 完成 年 初 的 任务 
计划 。 

2011 年 ,山西 省 平遥 减速 器 厂 、. 平 遥 减 速 器 有 限 公 司 以 
“五 提高 ”工作 总 纲 为 指引 ,各 项 业务 有 了 较 大 的 进展 : EE 
业务 收入 2.3 亿 元 ,同比 增长 31.2%; 实现 利税 1018 万 元 ; 
职工 人 均 收 入 增长 24% 。 企 业 荣获 山西 省 功勋 企业 、 山 西 
省 质量 管理 小 组 活动 优秀 企业 ,平遥 县 2011 年 度 县 域 经 济 
发 展 贡献 奖 等 荣誉 。2011 年 ,该 企业 重点 对 “销售 目标 任 
务工 资 和 奖励 递 进 方案 ”进行 完善 ,以 月 度 例 会 为 平台 ,总 
结 上 月 业绩 ,研究 部 署 下 月 营销 指标 。 全 年 开发 新 用 户 80 
余 家 ,JS200、315、525 等 大 功率 减速 机 产品 已 形成 批量 生 ; 
能 力 , 推 向 市 场 , 并 得 到 用 户 的 认可 和 好 评 。 

2011 年 ,江苏 省 金 象 传动 设备 股份 有 限 公 司 ( 原 江苏 
省 金 象 减速 机 有 限 公 司 ) 新 厂区 落成 ,搬迁 开工 ,生产 、 销 售 
两 不 误 ,稳定 老 客 户 、 开 发 新 客 源 , 销 售 业绩 持续 提升 。 公 
司 以 雄厚 的 实力 获得 浙江 天 马 轴 承 股份 有 限 公 司 下 属 的 齐 
重 数控 装备 股份 有 限 公 司 碾 环 机 用 特大 减速 机 的 订单 , 合 
同 金额 800 多 万 元 。 这 台 减 速 机 长 10m、 宽 4. Sm、 高 
7.56m, 总 重量 达 211. 5t, 为 当前 世界 最 大 碾 环 机 用 减速 机 。 

浙江 通力 重型 从 轮 股份 有 限 公 司 积极 调整 产品 结构 ， 
开发 高 端 产 品 ,加 大 对 已 研制 出 的 大 型 重 载 齿轮 箱 、 风 力 发 
有 设备 用 增 速 耸 轮 箱 的 销售 力度 ,2011 年 实现 主 营业 务 收 
A 38 830 万 元 ,同比 增长 15.3%。 

2011 年 ,山东 柳 杭 减速 机 有 限 公 司 实施 品牌 营销 战略 ， 
提高 竞争 能 力 。Q 岂 利用 各 种 有 效 传播 手段 ,加 大 宣传 力度 ， 
提升 品牌 知名 度 。2011 年 ,公司 参加 《 砖 瓦 》 杂 志 社 在 济南 
举办 的 砖 机 设备 展览 会 和 西安 墙 体 材 料 研究 设计 院 、《 砖 
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瓦 》 杂 志 社 联合 举办 的 2011 年 第 十 四 届 国 际 墙 体 屋面 材料 
生产 技术 及 装备 博览 会 ,展示 了 公司 雄厚 的 经 济 实力 和 深 
厚 的 文化 内 涵 ,提高 了 品牌 影响 力 。@ 利 用 示范 效应 ,扩大 
市 场 份额 。 公 司 在 推出 新 产品 时 ,率先 以 重点 用 户 为 试点 ， 

































































气动 离合 器 就 投入 科研 费用 近 60 万 元 。 公 司 还 实施 “ 借 脑 
开发 "战略 ,与 科研 院 所 和 大 专 院 校 加 强 技术 合作 ,其 研发 
的 新 产品 技术 一 直 处 于 国内 同行 业 的 前 沿 水平 。 其 中 , 具 
有 自主 知识 产权 的 UL 型 轮胎 式 联 轴 器 填补 了 我 国 的 空白 ， 
















































































借助 重点 用 户 在 该 行业 中 的 影响 力 , 由 点 带 面 ,逐步 推广 ， 
从 而 使 一 般 用 户 积极 跟 进 ,形成 了 连锁 反应 的 市 场 效 应 。 
“ 柳 杭 ” 牌 减速 机 在 真空 挤 出 机 行业 的 市 场 占 有 率 持 续 保 持 
全 国 第 一 。@ 强 化 服务 意识 ,提高 客户 忠诚 度 。2011 年 , 公 
司 开通 了 24h 免费 服务 热线 电话 ,售后 服务 人 员 在 接 到 服 
务 请 求 后 ,及 时 到 现场 帮 用 户 解决 实际 困难 ,提升 了 “ 柳 杭 ” 
品牌 的 美誉 度 , 提 高 了 公司 产品 的 市 场 竞 争 力 。 

江苏 泰隆 减速 机 股份 有 限 公 司 坚 持 科 技 创新 ,加 快 转 
型 升级 ,质量 效益 明显 提升 。2011 年 ,公司 实现 销售 收入 
18.2 亿 元 。 新 开发 的 核电 、 水 电 、 风 电 及 建材 冶金 等 设备 
制造 业 专 用 齿轮 箱 适应 了 减速 机 市 场 发 展 的 新 需求 ,为 公 
司 增加 近 4 亿 元 的 主 营 业务 收入 。 公 司 作为 国内 最 大 的 钢 
窒 线 机 械 生产 基地 ,全 年 钢 帘 线 机 械 为 企业 年 增 销 售 3. 8 
亿 元 。 

2011 年 ,荆州 市 巨 鲸 传动 机 械 有 限 公司 实现 主 营业 务 
收入 18783 万 元 ,同比 下 降 7.8% ,但 在 能 源 和 水 利 行业 的 
产品 销售 仍 取得 20% 以 上 的 增长 。2011 年 , 铸 锻 中 心 产 量 
增长 10% 。 全 年 承接 外 部 铸件 300 多 吨 , 实 现 了 产能 达标 
的 起 步 。 公 司 还 在 挤 砖 机 等 市 场 拓 展 了 发 展 空 间 。 













































































































































































具有 十 分 优越 的 缓冲 减 震 性 能 ,对 轴 向 \ 径 向 、 角 向 偏 移 有 
着 良好 的 补偿 性 能 ,被 众多 用 户 誉 为 “弹性 万 向 联 轴 器 ”。 
2011 年 ,浙江 通力 重型 齿轮 股份 有 限 公 司 抓 住 国家 扶 
持 战 略 性 新 兴 产 业 的 良好 机 遇 , 加 快 企业 发 展 进程 ,实施 
“差异 化 ”的 产品 开发 战略 ,不断 加 大 科研 投入 ,优化 科研 条 
件 和 手段 ,进一步 完善 大 型 重 载 具 轮 箱 产品 系列 ,产品 质量 
达到 国内 同类 产品 的 先进 水 平 。 新 产品 产值 达到 34 872 万 
元 ,同比 增长 23.5% , 占 全 年 工业 总 产值 的 87. 1% 。2011 
年 主 营 业务 收入 的 70% 来 自 新 产品 。 全 年 完成 了 TKA 系 
列 斜 锥 高 型 减速 机 、TRF 系列 硬 齿 面 到 柱 齿 轮 减 速 机 、TRM 
系列 硬 齿 面 圆 柱 齿轮 减速 机 、TSAF 系列 斜 齿 - 蜗轮 蜗杆 减 
速 机 、TB3DH 系列 硬 齿 面具 轮 减速 机 、TP2SAZ 系列 行星 齿 
轮 减速 机 、TH2 系列 硬 齿 面 齿轮 减速 机 、TFAF 系列 平行 轴 
斜 齿 轮 减 速 机 、W160 电子 测试 减速 机 、BGZ09250 制 草 机 用 
减速 机 、RX261.5.1 玻璃 机 械 用 减速 机 、TLPSJ920 烘 干 破碎 
磨 机 减速 机 、Y700 开卷 机 用 减速 机 、TLJS110 刊 板 输送 机 用 
减速 机 14 项 新 产品 的 研发 .设计 、 投 产 。 此 外 ,还 完成 了 年 
产 2 000 台 水 泥 辊 压 机 及 工程 施工 机 械 内 藏 式 行星 齿轮 减 
速 机 技 改 项 目 、2. OMW 及 以 上 风电 增 速 齿轮 箱 产 业 化 















































































































































一 些 企业 在 稳定 国内 市 场 的 基础 上 加 大 了 国际 化 营销 
步伐 ,逐步 扩大 外 贸 业 务 。2011 年 , 减 变速 机 行业 主要 出 口 
产品 为 蜗轮 减速 机 , 共 完 成 出 口交 货 值 32 327 万 元 , 比 上 年 
增长 100.3% 。 出 口 的 主要 国家 和 地 区 有 和 东南亚、 中 东 、 欧 
美 等 国家 以 及 中 国 香港 和 台湾 地 区 。 

三 、 科 研 成 果 和 新 产品 

2011 年 , 减 变速 机 行业 继续 加 大 新 产品 研发 力度 ,企业 
科研 经 费 投入 增加 。 在 统计 的 45 家 企业 中 ,有 17 家 企业 
开发 了 新 产品 ,新 产品 产值 301 929.5 万 元 , 比 上 年 增加 
122 457.4 万 元 ; 有 20 家 企业 合计 科技 开发 经 费 总 额 为 
16 006. 6 万 元 。 

2011 年 ,江苏 泰隆 减速 机 股份 有 限 公 司 完 成 新 产品 产 
值 24 296 万 元 ,同比 增长 47.3% 。 公 司 投资 100 多 万 元 实 
施 了 知识 产权 战略 推进 计划 及 知识 产权 规范 管理 ,增强 了 
知识 产权 保护 力度 。2011 年 ,新 申请 专利 19 件 , 累计 共 申 
请 专利 112 件 ; 已 获得 授权 的 发 明 专 利 8 件 、 实 用 新 型 专利 
59 件 、 外 观 设 计 专利 8 件 。 通 过 专利 运用 ,在 传统 减速 机 系 
列 基础 上 ,新 增加 了 19 个 高 科技 含量 的 产品 系列 ,其 中 有 6 
个 被 评 为 省 级 高 新 技术 产品 ,增强 了 企业 的 核心 竞争 力 。 
公司 在 与 30 多 家 大 专 院 校 科研 院 所 和 行业 检测 中 心 建立 






















































































项 目 。 

江苏 省 金 象 传动 设备 股份 有 限 公司 始终 以 技术 创新 为 
先导 , 近 三 年 累计 投入 研发 费用 2 000 余万元 ,实施 了 20 R 
项 省 市 级 科技 项 目 或 技术 改造 项 目 。 公 司 与 天 津 水 泥 设计 
院 、 江 苏 大 学 、 中 国 重型 机 械 研 究 院 等 单位 建立 了 产 学 人 研 合 
作 关 系 , 建 立 了 江苏 省 蜗杆 传动 工程 技术 研究 中 心 “新 型 
芯 式 磨 机 减速 器 的 研发 与 产业 化 ”获得 了 中 国 机 械 工 业 科 
学 技术 奖 三 等 奖 “ 双 级 蜗轮 齿轮 减速 器 "等 5 项 产品 被 认 
定 为 江苏 省 高 新 技术 产品 。 公 司 还 获得 发 明 专 利 1 项 、 实 
j 新 型 专利 18 项 、 外 观 设计 专利 3 项 、 软 件 著作 权 1 项。 
公司 获得 国家 火炬 计划 重点 高 新 技术 企业 、 江 苏 省 创新 型 
企业 等 80 余 项 荣誉 称号 。2011 年 ,公司 申报 的 “功率 双 分 
流 中 心 传动 磨 机 减速 机 均 载 结构 ”获得 国家 专利 。 功 率 双 
分 流 中 心 传动 磨 机 减速 机 可 广泛 用 于 矿山 、 水 泥 等 行业 ,其 
核心 技术 为 均 载 结构 及 其 调整 方法 。 该 专利 的 特点 ,一 是 
在 均 载 调整 前 即 可 配 钻 所 有 销 孔 ,调整 好 后 无 需 再 拆 开 齿 
轮 ` 齿 轮轴 ,不 仅 安 装 调整 方便 ,还 节省 成 本 ,减少 装配 时 
间 ,提高 装配 精度 和 承载 能 力 ; 二 是 在 更 换 齿轮 和 人 齿轮 轴 
时 ,可 以 将 齿轮 或 齿轮 轴 在 减速 机 制造 广 加 工 成 成 品 , 然 后 
直接 在 使 用 现场 调整 均 载 , 调 好 后 即 可 投入 使 用 ,无 需 再 回 





















































































































































友好 合作 的 基础 上 成 立 的 泰隆 集团 - 哈工大 工程 技术 研究 
中 心 ,在 核电 齿轮 箱 的 重大 成 果 转 化 中 发 挥 了 重要 的 作用 ， 
促进 了 企业 的 持续 科技 创新 。 

2011 年 ,河北 费 州 市 联 轴 右 厂 科技 开发 经 费 持 续 增 加 ， 
仅 对 获得 国家 级 新 产品 奖 的 QPZ 型 气动 盘 式 制动器 、QPC 
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到 减速 机 制造 三 配 作 销 孔 ,不 仅 维修 方便 , 且 减 少 维修 时 间 
和 维修 成 本 。 该 专利 的 问世 ,攻克 了 中 心 传动 磨 机 减速 机 
安装 和 维修 的 瓶颈 ,应 用 前 景 广阔 。 公 司 申报 的 “新 型 双 分 
流 均 载 中 心 传动 磨 机 减速 机 ” 获 国家 实用 新 型 专利 。 该 专 
利 的 优点 是 : 一 级 齿轮 轴 采 用 螺旋 角 相 等 、 旋 向 相反 的 双 和 斜 


















































行业 概况 





齿 圆柱 齿轮 分 别 驱 动 两 件 一 级 大 齿轮 形成 两 分 支 路 ,实现 
功率 分 流 ; 一 级 齿轮 轴 通 过 轴 向 无 约束 滚 子 轴承 支撑 在 过 
体 上 ,在 负载 运行 时 ,通过 轴 向 浮动 ,使 两 支 路 路 合 互相 补 
偿 ,获得 均 载 ; 二 级 齿轮 轴 采 用 齿 、 轴 整体 件 ,累积 误差 小 ， 
重量 轻 ,加 工 安装 工艺 简单 ,使 用 维护 方便 。 现 应 用 该 专利 
生产 的 减速 机 已 承接 订货 近 20 台 , 应 用 于 四 川 、 湖 北 、 新 疆 
等 地 的 水 泥 生 产 线 中 。2011 年 ,江苏 省 淮安 市 科技 局 组 织 
专家 对 公司 完成 的 “中 心 传动 磨 机 减速 器 开发 与 产业 化 、 
“多 分 流 立 式 磨 机 传动 装置 研发 ”两 个 项 目 进行 了 科技 成 果 
鉴定 ,鉴定 结论 为 达到 国内 领先 水 平 。 “中 心 传动 磨 机 减速 
器 开发 与 产业 化 ”项目 开发 了 减速 机 精确 设计 软件 系统 , 攻 
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制 ,系统 智能 管理 ,适合 于 大 功率 齿轮 箱 的 型 式 试验 。 该 试 
验 台 达 到 国内 领先 水 平 ,为 公司 大 型 矿 用 减速 器 产品 进军 
煤矿 领域 创造 了 更 加 有 利 的 条 件 。 兆 瓦 级 机 械 功 率 全 封闭 
试验 台 的 研制 成 功 ,不 但 解决 了 公司 大 功率 输送 机 用 减速 
器 的 型 式 试验 问题 ,而 且 完成 了 公司 出 口 阿曼 的 抽 油 机 减 
速 器 API912 的 型 式 试 验 , 为 出 口 产品 提供 了 保障 。 同 时 还 
形成 了 3 项 专利 : 1 项 发 明 专 利 `2 项 实用 新 型 专利 。 

2011 年 ,天 津 百 利 天 星 传动 有 限 公 司 ( 原 天 津 减速 机 
股份 有 限 公 司 ) 科技 投入 231 万 元 ,开发 新 产品 、 新 工艺 12 
项 ,新 产品 产值 800 万 元 ,申请 专利 10 项 , 共 获 授权 专利 11 
项 。 公 司 设计 制造 多 项 产品 夹具 ,用 于 特种 电机 连接 、 特 种 














































































































克 了 大 功率 分 流 均 载 传动 、 大 型 箱 体 柔 性 加 工装 配 等 多 项 
核心 关键 技术 ,构建 了 中 心 传动 磨 机 减速 器 的 精密 加 工 、 装 
配 调试 产业 化 技术 体系 “多 分 流 立 式 磨 机 传动 装置 研发 ” 
项 目 产 品 采 用 了 优化 设计 方法 ,实现 了 功率 多 分 流 、 均 载 传 
动 、 多 点 控制 静 压 承载 、 多 路 巡 检 与 报警 等 多 项 技术 创新 ， 
产品 具有 重量 轻 、 效 率 高 .噪声 低 、 结 构 紧 凑 、 承 载 能 力 大 、 
性 能 可 靠 等 特点 。 公 司 生产 的 “新 型 高 效 节 能 立 式 磨 机 减 
速 右 ”被 评 为 江苏 省 优秀 新 产品 。 该 产品 的 特点 是 内 齿 圈 
采用 高 精度 磨 齿 工艺 ,输入 轴 端 采取 甩 油 环 、 油 封 , 迷 宫 三 
层 密封 与 双 回 油 结构 相 结 合 的 措施 ; 推力 轴瓦 润滑 管 路 采 
用 能 提高 油 位 、 改 善 润 滑 条 件 的 新 颖 结构 。 该 产品 承载 能 
力 大 ,性 能 可 靠 ,结构 紧凑 ,重量 轻 ,效率 高 ,噪声 低 , 整 体 技 
术 已 达到 国际 先进 水 平 。3 年 来 ,该 产品 已 实现 销售 收入 
7 000 多 万 元 。 
2011 年 ,荆州 市 巨 鲸 传动 机 械 有 限 公司 研发 的 水 利 、 发 
电 设备 增 速 器 产品 投入 使 用 ,软驱 动 装置 完工 并 进入 试验 
阶段 。 高 速 比 减速 机 、 榨 糖 机 减速 机 的 设计 储备 ,使 公司 研 
发 水 平 有 了 很 大 的 提升 ,将 为 公司 创造 广阔 的 市 场 空间 。 
2011 年 , 国 茂 减 速 机 集团 有 限 公 司 完成 新 产品 产值 
191 829 万 元 , 占 全 年 工业 总 产值 的 76.5% , 占 比 同 比 增长 
115.3% 。 公 司 完成 了 CX 系列 行星 减速 机 的 开发 设计 工 
作 ,并 进行 了 小 批量 斌 生产。 该 产品 比 国 内 常用 的 NGW 系 
列 更 具 技术 优势 和 市 场 前 景 。 为 了 提高 产品 性 能 ,公司 还 
根据 市 场 反馈 信 息 对 PV RI GM 系列 等 减速 机 进行 了 改 
进 和 完善 ,故障 率 大 大 降低 ,性 能 更 加 优越 。 为 进一步 扩大 
市 场 优势 ,公司 对 G 系列 减速 电机 进行 了 全 性 能 改进 设计 ， 
密封 润滑 、 承 载 能 力 等 性 能 都 有 较 大 的 提高 ,更 加 符合 
户 要 求 ,为 G 系列 减速 机 提供 了 更 强 的 技术 保障 。2011 
年 ,G 系列 减速 电机 销售 量 达 85 000 台 , 同 比 增长 22% 。 
2011 年 ,山西 省 平遥 减速 器 厂 面 对 复 杂 多 变 的 市 场 形 
势 ,运用 优化 设计 理念 ,积极 探索 新 工艺 .新 材料 ,全 年 共 开 
发 新 产品 40 余 项 ,对 部 分 工艺 进行 了 改进 ,节约 了 成 本 , 提 
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高 了 效率 。 平 遥 减 速 器 有 限 公司 在 太原 召开 “ 兆 瓦 级 机 械 
功率 全 封闭 试验 台 ”科技 成 果 鉴 定 会 ,通过 了 由 山西 省 科技 

















厅 和 晋 中 市 科技 局 联合 组 织 的 专家 鉴定 。 该 试验 台 的 创新 
点 是 : 节约 运行 成 本 ,节省 供电 费用 ,运行 智能 保护 ,运行 效 
率 高 ,灵活 性 好 ,稳定 可 靠 ,操作 简单 、 安 全 ,不 受 行程 的 限 






































安装 形式 的 减速 机 。 开 发 了 新 型 JRJ188 绞 肉 机 ,产品 达到 
国内 领先 水 平 。 为 不 断 提 升 工艺 水 平 , 设 计 并 制造 产品 专 
JAR: 悬挂 减速 机 加 工 夹 具 和 多 工 位 压 装 机 。 悬 挂 减 速 
机 是 公司 重要 产品 之 一 ,为 提高 生产 效率 、 满 足 市 场 需求 的 
曾 长 ,设计 开发 了 多 种 专用 有 甚 挂 减速 机 加 工 胎 具 ,达到 了 保 
质保 量 的 效果 。 多 工 位 压 装 机 的 工艺 方法 提高 了 装配 水 平 
及 生产 效率 ,效果 显著 ,设计 水 平 达到 国内 领先 , 现 已 申报 
国家 发 明 专利 。 公 司 从 2009 年 与 大 连 交 通 大 学 合作 开发 
研制 RV 机 器 人 专用 减速 机 ,用 于 高 性 能 精密 传动 装置 。 
2010 年 ,公司 与 天 津 大 学 、 天 津 职业 技术 师范 大 学 、 沈 阳新 
松 机 器 人 自动 化 股份 有 限 公 司 、 杭 州 娃哈哈 集团 有 限 公 司 
共同 申请 了 国家 高 新 技术 人 研究 发 展 计划 ( 863 计划 ) 并 通过 
了 评审 。2011 年 ,围绕 在 加 工 过 程 中 的 工艺 难点 进一步 开 
展 深 入 研究 。 该 减速 器 可 满足 165kg 以 上 点 焊 机 器 人 和 
300kg 以 上 重 载 搬运 机 器 人 所 需 的 成 套 减速 器 产品 系列 , 负 
载 转 矩 为 :400 ~5 000N，。m, 平 均 无 故障 时 间 三 50 000h。 此 
外 ,3THB 垂直 轴 硬 齿 面 减速 机 已 完成 图 样 设计 ,具备 了 样 
机 试制 的 能 

2011 年 ,温州 三 联 集团 有 限 公 司 完成 新 产品 产值 3 796 
万 元 , 占 全 年 工业 总 产值 的 16% 。 在 自主 研发 成 功 的 摆 线 
减速 机 核心 零 部 件 一 一 摆 线 轮 一 次 锻压 成 形 技术 基础 上 ， 
2011 年 又 研制 成 功 锻压 摆 线 轮 精 加 工 技术 , 建 立 了 从 摆 线 
轮 银 造 、 热 处 理 , 到 精密 机 械 加 工 的 完整 的 高 科技 精细 化 生 
产 系统 ,使 我 国 摆 线 轮 的 生产 、 加 工 技 术 提 升 到 一 个 新 的 高 
度 。 该 技术 属国 内 首创 ,其 中 “ 摆 线 减速 机 摆 线 轮 热 锻 、 挤 
压 工艺 、 摆 线 减速 机 摆 线 轮 热 锻 、 挤 压 麻 具 、" 摆 线 减 速 
机 摆 线 轮 销 孔 快速 加 工 机 床 ” 获 得 国家 发 明 专 利和 实用 新 
型 专利 “ 摆 线 减速 机 摆 线 轮 外 曲线 快速 加 工 机 床 ”正在 申 
报 专利 。 

温州 博士 爱 机 械 设计 院 的 DRLE 智能 设计 软件 是 当今 
实用 性 工程 技术 人 员 进 行 技 术 开 发 的 有 力 设计 助手 ,2011 
年 已 经 在 部 分 企业 和 国家 重点 大 学 的 科研 项 目 实验 研究 中 
使 用 。2011 年 ,温州 博士 爱 机械 设 计 院 与 天 津 百 利 天 星 传 
动 有 限 公 司 共 同 开发 了 精密 摆 线 减速 机 优化 设计 软件 , 进 
入 使 用 阶段 ; 与 平阳 宏泰 齿轮 厂 合 作 研究 成 功 弧 齿 锥 齿轮 
切 具 平行 接触 面积 大 于 60% 及 噪声 62dB 左右 切 齿 程序 ; 与 
国 茂 减 速 机 集团 有 限 公司 合作 开展 精密 整 机 减速 机 优化 设 
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计 研 究 工作 。 

2011 年 ,哈尔滨 智 达 测 控 技 术 有 限 公 司 完 成 了 对 减速 
机 行业 所 有 齿轮 工件 ( 如 圆柱 齿轮 、 圆 锥 齿轮 ` 蜗 轮 蜗杆 、 摆 
线 针 轮 等 ) 的 检测 ,并 能 够 对 相应 的 加 工 刀 具 ( 如 滚 刀 、 剃 
刀 、 插 刀 、 蜗 轮 深思 等 ) 一 并 在 一 台 齿 轮 测量 中 心 上 进行 检 
测 。 公 司 完成 新 产品 产值 458 万 元 ,同比 增长 328% 。 

















年 设备 基本 到 位 ,安装 .调试 完毕 ,已 投入 生产 。 

2011 年 ,荆州 市 巨 鲸 传动 机 械 有 限 公 司 融 投资 规模 进 
一 步 扩 展 。 公 司 投 入 大 量 资金 进行 技术 改造 ,购置 大 型 饼 、 
铣 ` 车 加 工 设备 和 高 水 平 的 检测 设备 。2011 年 公司 融资 
5 000 万 元 ,争取 相关 政策 扶持 资金 约 700 万 元 ,保证 了 资金 
的 供给 。 根 据 公司 发 展 需要 ,投资 5.5 亿 元 在 荆州 市 工业 
























































2011 年 9 月 ,山东 柳 杭 减速 机 有 限 公 司 通过 了 上 海 检 
测 中 心 对 新 产品 DCY 系列 减速 机 产品 的 技术 审查 。11 月 ， 
DCY 系列 减速 机 通过 了 安 标 国 家 矿 用 产品 安全 标志 中 心 委 
的 现场 考评 ,并 根据 专家 提出 的 整改 要 求 完成 了 整改 。 
2011 年 ,完成 新 产品 产值 较 多 的 企业 还 有 : 泰 星 减速 机 
股份 有 限 公 司 完成 新 产品 产值 23 723 万 元 , 占 全 年 工业 总 
产值 的 24.6% ;荆州 市 巨 鲸 传动 机 械 有 限 公司 完成 新 产品 
产值 6521 万 元 , 占 全 年 工业 总 产值 的 34. 8%; 浙江 午 马 减 
速 机 有 限 公司 完成 新 产品 产值 3 647 万 元 , 占 全 年 工业 总 产 
值 的 64.5%; 台州 市 通 宇 变速 机 械 有 限 公司 完 成 新 产品 产 
值 2 760 万 元 , 占 全 年 工业 总 产值 的 30% 。 

四 、 基 本 建设 及 技术 改造 

2011 年 , 减 变速 机 分 会 45 家 会 员 企 业 中 有 20 家 企业 
进行 了 土地 、 厂 房 、 设 备 等 固定 资产 投入 ,投资 额 合 计 
81 610.5 万 元 , 比 上 年 减少 52 220.5 万 元 。 

2011 年 ,河北 喜 州 市 联 轴 器 三 先后 应 用 十 多 项 新 技术 、 
新 工艺 对 设备 进行 技术 改造 ,并 投资 200 多 万 元 对 主要 生 
产 设备 进行 更 新 换代 ,建成 了 具有 国内 先进 水 平 的 联 轴 器 
生产 线 。 参 与 行业 标准 起 草 工作 ,参与 制定 19 项 国内 产品 
标准 ,这 些 都 确保 了 企业 在 行业 内 的 "排头兵 ”地 位 。 

2011 年 ,江苏 泰隆 减速 机 股份 有 限 公 司 不 断 增强 创新 
基础 建设 。 公 司 加 大 了 研发 设备 和 新 产品 产业 化 设备 的 投 








































































































































































































园区 兴建 占 地 面积 20 万 m 的 巨 鲸 工业 区 。 项 目 分 三 期 建 
设 , 现 均 已 竣工 投产 。 三 期 工程 是 湖北 省 最 大 的 铸件 生产 
基地 ,年 产量 达 2.5 万 t。2011 年 ,新 技术 、 新 工艺 应 用 获得 
成 果 。 合 成 铸铁 、 铁 习 回 和 炉 技 术 的 应 用 ,扩展 了 熔炉 的 “ 饲 
料 ”; 泡沫 铸模 技术 的 应 用 ,加 快 了 生产 准备 节奏 ;3m 龙门 
人 刨 铣床 的 完工 ,提高 了 加 工效 率 ; 三 坐标 测量 仪 .齿轮 测量 
中 心 的 使 用 ,提高 了 检测 水 平 ; 一 批 新 技术 、 新 工艺 的 应 用 ， 
为 缩短 制造 周期 、 降 低 成 本 、 保 证 产品 质量 创造 了 良好 的 
条 件 。 

2011 年 ,浙江 通力 重型 齿轮 股份 有 限 公 司 继续 加 大 固 
定 资产 投资 力度 ,投资 额 为 2 887 万 元 。 购 置 了 2 台 德 国 的 
,用 于 大 型 重 载 齿轮 箱 的 生产 。 

2011 年 ,温州 三 联 集团 有 限 公 司 固定 资产 投资 1 107 
万 元 ,同比 增长 30.5% 。 购 买 了 热处理 设备 、 摆 线 轮 生产 线 
设备 ,用 于 满足 摆 线 轮 生产 的 需要 。 

2011 年 , 国 茂 减 速 机 集团 有 限 公 司 淘汰 了 老 厂 区 落后 
的 工艺 装备 ,在 新 厂区 一 次 投入 7 800 多 万 元 购置 高 性 能 
梁 式 起 重 机 400 台 ,设计 了 承载 能 力 50t 和 100t 梁 式 起 重 
机 的 预 留 基础 ,为 提升 大 功率 减速 机 的 生产 能 力 打 下 了 基 
础 。 公 司 还 投入 1 000 万 元 对 摆 片 和 出 轴 等 的 加 工 全 部 实 
现 数控 化 ,投入 5 800 万 元 引进 了 德国 磨 齿 机 和 数控 蜗杆 
专用 磨床 ,投入 800 多 万 元 引进 了 10 条 环保 涂 装 线 。 新 



















































































































































































入 ,完善 了 检测 手段 ,全 年 固定 资产 投资 5704 万 元 。 在 原 
有 200kW、55kW 测试 台 的 基础 上 ,投资 800 万 元 新 建 了 
2 000kW 大 功率 齿轮 箱 的 测试 台 和 30kW 风力 发 电 偏 航 变 
奖 减 速 机 的 测试 台 , 用 于 保证 产品 质量 。 

2011 年 ,平遥 减速 器 有 限 公司 新 增 数控 车 床 、 铣 床 、 钻 
床 以 及 锅炉 等 设备 12 台 , 新 建 热处理 车 间 和 半 封 闭 料 场 ， 
建成 了 天 然 气 供暖 设施 。 这 些 基础 设施 的 陆续 投入 使 用 ， 
为 企业 扩大 生产 规模 和 改善 工作 环境 ,起 到 了 一 定 的 保障 
作用 。 

2011 年 , 泰 星 减速 机 股份 有 限 公 司 固定 资产 投资 
55 329 万 元 , 比 上 年 增加 2151 万 元 。 购 置 了 大 型 .高 精密 先 
进 加 工 设 备 , 用 于 生产 大 型 重 载 减速 机 。 

2011 年 ,天 津 百 利 天 星 传动 有 限 公 司 正式 挂牌 。 该 公 
司 是 天 津 百 利 机 电 控股 集团 以 整体 优势 运作 的 结构 调整 ， 
是 传承 与 提升 天 津 减速 机 股份 有 限 公 司 50 年 产业 积淀 的 
精华 , 丝 在 保持 和 拓展 天 津 减速 机 股份 有 限 公 司 在 业内 的 













































































































































































厂区 占 地 面积 39 万 m”, 单 体 最 大 面积 超过 4 万 m 的 标 
准 厂 房 都 设置 了 屋顶 通风 器 ,各 制造 部 物流 仓储 设施 投入 
达 3 000 多 万 元 ,监控 网 络 \ 后 勤 管理 网 络 和 生产 、 技 术 信 
息 网 络 全 部 进行 升级 改造 ,并 设置 了 活动 健身 中 心 和 电子 
图 书 室 。 同 时 运用 现代 工艺 标准 对 涂 装 、 装 配 等 关键 工艺 
设施 和 工艺 流程 进行 了 有 效 的 调整 ,更 体现 了 管理 的 高 
效 、 快 捷 ` 有 序 。 

2011 年 ,浙江 江南 减速 机 有 限 公 司 固定 资产 投资 752 
万 元 ,主要 用 于 技术 改造 和 购买 先进 的 设备 ,扩大 产能 , 提 
高 产品 质量 。 

2011 年 8 月 1 日 ,佛山 市 星光 传动 机 械 有 限 公 司 正 
式 签 约 落户 佛山 市 白 志 汇 金工 业 城 ,项 目 占 地 面积 约 
3.3 Fi m*(50 亩 ) ,总 投资 2.8 亿 元 ,计划 2012 年 年 底 
建成 投产 。 

2011 年 ,江苏 省 金 象 传动 设备 股份 有 限 公 司 从 德国 购 
置 的 六 轴 五 联动 龙门 式 螺旋 锥 齿 加 工 中 心安 装 调试 成 功 。 
































































































































比较 优势 。 基 于 此 ,在 天 津 百 利 天 星 传动 有 限 公司 成 立 之 
前 ,投入 近 2 亿 元 ,用 于 建设 集 研发 制造 和 客服 管理 于 
体 的 新 工厂 ,新 购置 数控 设备 ,精密 机 床 及 检测 设备 110 R 
台 ,建立 了 从 投入 到 产 出 整体 流程 的 优化 制造 体系 。2011 
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该 加 工 中 心 在 国内 同类 设备 中 加 工 直 径 最 大 ( 最 大 加 工 直 
径 2 800mm) ,加 工 精度 最 高 ( 最 大 加 工 精度 DINS 级 ) o 
2010 年 ,公司 斥资 近 2 000 万 元 从 德国 原装 购 得 这 套 设备 ， 
经 过 近 一 年 的 调试 , 现 已 运行 生产 。 该 设备 可 进行 多 轴 联 
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动 , 加 工 表面 形状 复杂 的 零件 , 带 有 24 刀 刀 库 , 有 多 种 自动 
换 刀 或 选 刀 功 能 ,工件 在 一 次 装 夹 后 ,能 对 多 个 表面 完成 多 
种 工序 的 加 工 , 提 高 了 生产 效率 和 加 工 精度 。 近 年 来 ,公司 











行 考核 ,对 产销 部 门 领导 实行 任务 考核 和 生产 进度 考核 。 
在 销售 对 账 、 价 格 指 数 考核 ,劳动 纪律 实习 生 管理 、 库 房 账 
物 相符 、 工 作 计划 落实 等 方面 的 管理 工作 均 有 所 加 强 。 公 
































共 投 资 1. 64 亿 元 进行 设备 改造 ,使 公司 拥有 了 一 批 世界 先 
进 、 国 内 领先 的 德国 、 英 国 、 俄 罗斯 等 原装 进口 的 大 型 成 形 
磨 具 机、 精密 蜗杆 磨床 、 大 型 炙 床 等 设备 ,具有 年 产 “ 金 象 ” 
有 牌 各 类 减速 机 3 万 余 台 的 生产 能 力 。 

另外 ,台州 市 通 宇 变 速 机 械 有 限 公司 ` 石 家 庄 科 一 重工 
有 限 公司 ` 山 西 省 平遥 减速 器 厂 ` 宁 波 莱 斯 特 传动 设备 制造 
有 限 公司 、` 瑞 安 市 华星 减速 机 实业 有 限 公 司 ` 兰 州 西 腾 润 工 
装备 制造 有 限 公司 、 哈 尔 演 智 达 测控 技术 有 限 公司 等 企业 
2011 年 也 进行 了 固定 资产 投入 ,主要 是 增添 新 的 、 先 进 的 加 
工 设备 和 改善 产品 检测 手段 ,添置 计算 机 ,加 强 网 络 管理 ， 
以 提高 生产 能 力 和 生产 效率 。 

五 、 企 业 管理 及 改革 

2011 年 , 国 世 减速 机 集团 有 限 公 司 加 快 信息 化 管理 的 
整合 升级 ,拓宽 信息 化 管理 平台 ,以 满足 组 织 扩 大 、 产 能 提 
升 的 管理 要 求 。 公 司 投入 15 万 元 建立 了 人 力 资 源 管理 信 
息 化 平台 ,进一步 完善 了 人 事 档 案 管理 ,增强 了 人 力 资源 的 
管理 功能 。2011 年 ,公司 还 投入 300 多 万 元 建立 了 PIM 技 
术 管 理 系统 ,利用 ERP 信息 平台 加 强 了 与 生产 管理 系统 的 























































































































































































































司 实行 工作 部 制 ,新 增 企管 部 ` 设 动 部 、 质 检 部 ,有 力 地 提升 
了 公司 的 工作 节奏 和 管理 水 平 。 安 全 生产 警钟 长 鸣 , 各 工 
段 利 用 多 种 形式 进行 员工 安全 操作 规程 培训 ,对 新 员工 认 
真 进行 人 厂 三 级 安全 教育 。 全 年 多 次 组 织 对 特种 设备 及 全 
厂 进行 安全 检查 ,及 时 排除 隐患 。@) 加 强 员工 队伍 和 企业 
文化 建设 ,提高 员工 整体 素质 。 培 训 是 提高 技能 和 工作 水 
平 的 重要 方式 ,企业 持续 开展 中 层 互 训 和 TPM 管理 培训 ， 
对 招收 的 新 员工 从 机 械 基础 、 产 品质 量 、 安 全 生产 等 方面 进 
行 培训 ,经 过 理论 和 实践 考核 合格 之 后 , 方 可 独立 上 岗 
作 。 在 班组 建设 中 ,充分 利用 看 板 和 班 前 会 互通 信息 , 统 
思想 ,使 员工 目标 一 致 ,共同 完成 生产 任务 。 加 强 班组 长 
养 ,班组 长 负责 各 班组 的 现场 管理 \ 设 备 维护 、 胎 夹具 整 开 
及 生产 进度 监控 等 ,工段 长 负责 检查 。 鼓 励 员 工 一 专 多 能 ， 
在 本 工种 任务 不 饱满 时 ,学 习 别 的 工种 技术 ,进行 人 才 储 
备 。 对 非 定额 人 员 制 定 了 独立 上 岗 考 核 制 度 ,促进 其 尽快 
进入 角色 。 构 建 了 良好 的 人 才 成 长 机 制 ,员工 素质 得 到 较 
快 提高 。 文 化 宣传 工作 紧 跟 企业 发 展 步 伐 ,内 刊 《 信 凯 报 》 
每 月 按期 出 版 ,企业 网 站 随时 更 新 ,为 交流 信息 宣传 企业 
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有 效 链接 ,进一步 完善 了 技术 控制 流程 ,为 企业 今后 发 展 做 
好 了 充分 的 技术 管理 准备 。2011 年 ,公司 一 方面 拓宽 招聘 
渠道 ,改变 招聘 模式 ,加 快 人 才 的 引进 ; 另 一 方面 ,加 大 培训 
力度 ,采取 “送出 去 .引进 来 ”的 培训 方法 ,增加 培训 投入 , 投 
入 50 多 万 元 与 大 专 院 校 建立 专业 培养 计划 ,进一步 加 大 了 





















































提供 了 良好 的 平台 。@ 树 立 服务 意识 ,提高 工作 效率 。 各 
内 能 及 辅助 部 门 坚持 服务 于 产 供销 的 理念 ,目标 一 致 ,团结 
高 效 ,努力 提供 优质 的 服务 。 生 产 系统 急用 户 所 急 ,合理 调 
E ,加 快 节奏 ,对 每 一 个 订货 合同 都 做 到 及 时 评审 ,及 时 分 
解 外 协和 生产 计划 ,及 时 落实 进度 。 采 购 部 门 科学 组 织 , 控 































































































人 才 培 养 的 前 期 投入 ,同时 为 新 员工 设计 培训 途径 ,不 断 完 
善人 才 激 励 机 制 ,全 年 员工 培训 培养 投入 就 达 200 多 万 元 ， 
有 效 保障 了 企业 强劲 的 发 展 势 头 。 公 司 专业 配套 铸造 项 目 
一 期 占 地 面积 6 万 m ,建筑 面积 近 5 万 m ,项 目 规划 铸件 
产品 年 铸造 能 力 10 万 t, 将 极 大 地 满足 公司 生产 需要 。 公 
司 投资 6 000 多 万 元 建造 的 集中 配套 加 工区 也 已 投入 使 用 ， 
占 地 面积 6.7 万 m ,建筑 面积 超过 4 万 m ,进一步 提高 了 
外 协 供 应 商 的 协作 能 

多 年 来 ,山西 省 平遥 减速 器 厂 十 分 注重 员工 质量 意识 
的 培养 和 生产 过 程 质量 的 控制 。QD 强 化 员工 质量 意识 , 提 
高 产品 质量 管理 水 平 。2011 年 ,全 三 开展 42 个 QC 小 组 活 
动 , 稳 步 推 进 IS09001 质量 管理 体系 和 ISO14001 环境 管理 
体系 建设 。 在 内 部 审核 中 ,重点 对 产品 质量 \ 工 序 质量 控制 
过 程 进行 审核 ,及 时 发 现 问 题 ,消除 质量 隐患 ,并 不 定期 检 
查 工艺 及 质量 制度 的 执行 情况 。@) 完 善 各 项 基础 管理 , 努 
力 提 升 管理 水 平 。 一 年 来 ,该 厂 持续 完善 管理 体系 建设 , 强 
化 产品 和 工序 质量 管理 .节能 降 耗 管理 环境 管理 .行政 管 
理 等 各 项 管理 工作 。 持 续 开展 TPM 工作 ,当前 各 部 门 基 本 
通过 了 TPM 一 级 段 的 诊断 ,TPM 将 进入 第 二 阶段 。 全 年 共 
收 到 重点 提案 124 件 ,一 般 提 案 3 405 件 ,产生 有 形 经 济 效 
益 88 811 元 ,生产 现场 得 到 明显 改善 ; 各 工段 实行 辅料 消耗 
考核 ,节能 降 耗 成 效 明 显 。 加 强 各 项 制度 和 体系 文件 的 执 
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制 购 进 价 格 ,与 供 方 诚信 合作 ,满足 生产 急需 ,通过 不 懈 的 
努力 ,全 年 整 机 按期 完成 率 达 到 95% 。 设 动 处 加 强 技术 改 
造 , 修 旧 利 废 ,修复 各 种 电器 120 余 件 ,修复 价值 14 795 元 。 
各 部 门 在 开展 TPM 精益 管理 工作 的 同时 ,积极 想 办 法 , 改 
善 工作 方式 ,降低 办 公 消 耗 , 养 成 节约 的 好 习惯 ,并 利用 局 
域 网 实现 资源 共享 ,信息 互通 ,工作 更 加 高 效 便捷 。 

2011 年 ,荆州 市 巨 鲜 传动 机 械 有 限 公司 优 化 管理 队伍 
和 机 构 。 公 司 本 着 德 才 兼备 ,任人唯贤 的 用 人 方针 ,将 一 批 
优秀 人 才 选 拔 到 重要 管理 岗位 上 。 公 司 还 专门 成 立 了 综合 
管理 部 ,以 加 大 管理 工作 的 力度 。 公 司 针 对 管理 方面 存在 
的 问题 ,先后 制定 了 十 几 项 现场 管理 .质量 管理 、 人 力 资源 
管理 的 制度 和 规定 ,并 全 力 推进 制度 的 执行 。 企 业 管理 从 
“说 "向 “做 ”转变 。2011 年 ,公司 SS 管理 得 到 进一步 推进 ， 
通过 了 1SO9000 认证 ,成 功 地 申报 了 湖北 省 创新 型 企业 建 
设 试点 单位 。 

江苏 省 金 象 传动 设备 股份 有 限 公 司 为 了 让 职工 清楚 地 
了 解 公 司 一 年 来 在 生产 、 经 营 、 管 理 等 方面 取得 的 成 绩 ,全 
方位 了 解 公 司 在 同行 业 中 所 处 的 位 置 ,每 年 由 职工 投票 评 
选 企业 十 件 大 事 , 以 此 来 激发 职工 的 荣誉 感 责 任 感 ,增强 
企业 的 凝聚 力 和 向 心力 。2011 年 ,公司 新 区 建成 并 搬迁 开 
T; 完成 股份 制 改造 ,上 市 工作 进入 辅导 期 ; ERP 项 目 推 进 
顺利 ,系统 正式 运行 ; 收 到 国家 知识 产权 局 颁发 的 7 项 专利 
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证 书 ; 获 世 界 最 大 碾 环 机 减速 机 订单 ,主机 重 201t。 包 括 以 
上 事件 在 内 的 经 过 职工 投票 评选 的 2011 年 度 十 件 大 事 于 
2012 年 年 初 揭晓 ,这 是 该 公司 连续 17 年 评选 企业 年 度 十 件 
大 事 。 

2011 年 ,山东 柳 杭 减 速 机 有 限 公 司 持续 加 强 企业 文化 
建设 ,强化 员工 学 习 意 识 ,通过 不 断 提 升 工作 标准 来 提高 员 
工 综合 素质 。 公 司 为 增强 市 场 竞争 力 ,提升 品牌 知名 度 , 从 
产品 质量 抓 起 ,在 新 生产 基地 刚 落成 不 到 半年 的 时 间 就 进 
行 了 国际 质量 管理 体系 第 四 次 换 版 工作 。 公 司 持 续 加 强 精 
















































































细 化 管理 ,确保 从 各 个 方面 使 员工 权益 得 到 保障 和 完善 。 
公司 立足 企业 优势 ,大 力 实施 名 有 牌 战略 ,积极 稳妥 地 走 品牌 
化 之 路 ,在 行业 内 树立 起 较 高 的 品牌 知名 度 和 美誉 度 。 
2011 年 ,公司 继续 实施 积极 稳 受 、 长 远 有 效 的 商标 战略 ， 
“ 柳 杭 “商标 顺利 通过 了 复审 ,再 次 荣获 “山东 省 著名 商标 ” 
称号 ,这 给 企业 带 来 强大 的 品牌 驱动 力 , 进 一 步 提升 了 企业 
的 品牌 形象 和 市 场 竞争 力 。 

(拟稿 人 : 中 国 通用 机 械 工业 协会 减 变速 机 分 会 李 春 丽 

审 稿 人 : 中 国 通用 机 械 工业 协会 减 变速 机 分 会 王 远征 】 













































































2011 年 气体 分 离 设备 行业 概况 


2011 年 是 “十 二 五 "规划 的 开局 之 年 ,也 是 我 国 加 快 转 
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工程 ( 杭州 ) 有 限 公 司 工 业 总 产值 7. 6 亿 元 ,同比 增长 
45.4% ; 开封 黄河 空 分 集团 有 限 公司 工业 总 产值 6.8 亿 元 ， 
































变 经 济 发 展 方式 推进 经 济 结 构 战 略 性 调整 的 重要 一 年 。 气 
体 分 离 设备 行业 抓 住 这 一 机 遇 , 努 力克 服 原材料 和 劳动 力 
价格 上 涨 等 不 利 因素 的 影响 ,经 济 总 量 仍 然 保持 了 较 高 的 
增长 速度 ,行业 经 济 运行 总 体态 势 良 好 。 

1. 生 产 仍 保持 快速 增长 

根据 中 国 通用 机 械 工 业 协 会 气体 分 离 设 备 分 会 对 16 
家 主要 会 员 企业 的 统计 ,截至 2011 年 年 底 ,16 家 企业 资产 
总 计 2 640 509.7 万 元 ,其 中 ,流动 资产 1 518 584.5 万 元 ; 从 
业 人 员 15 420 人 。 

2011 年 ,气体 分 离 设备 分 会 16 家 会 员 企业 完成 工业 总 
产值 1 629 657 万 元 ,同比 增长 57. 2% ,其 中 新 产品 产值 
641 213.3 万 元 ,同比 增长 47.7% ; 完成 工业 增加 值 357 120 
万 元 ,同比 增长 36.6% ; 完成 工业 销售 产值 1 591 646 万 元 ， 
同比 增长 54.5%; 实现 主 营业 务 收 入 1 657 259 万 元 ,同比 

























































































同比 增长 19. 6% ; 杭州 福 斯 达 实 业 集团 有 限 公司 工 业 总 产 
值 6.2 亿 元 ; 开封 东京 空 分 集团 有 限 公 司 工业 总 产值 5. 5 
亿 元 ,同比 增长 7.8%; 上 海 瑞 气 气体 设备 有 限 公 司 工业 总 
产值 1.5 亿 元 ,同比 增长 82.5%; 邯郸 制 氧 机 厂 工业 总 产值 
1.1 亿 元 ,同比 增长 37.3% 。 

(2) 空 分 设备 用 户 群 体 正在 发 生变 化 , 空 分 设备 市 场 得 
到 进一步 拓宽 。 当 前 空 分 设备 主要 用 户 群 体 虽 然 仍 然 集 中 
在 冶金 、 石 化 、 煤 化工、 液化 天 然 气 ( LNG) 等 领域 ,其 中 治 
金 ` 石 化 类 传统 用 户 群 用 量 占 比 仍 最 大 , 且 较 为 稳定 ,但 煤 
化 工 、LNG 等 产业 用 户 群 用 量 增 长 较 明 显 , 占 比 正 逐 步 
提升 。 

天 然 气 液化 装置 是 国家 新 能 源 、 新 兴 产 业 的 主要 装备 ， 
这 些 年 发 展 速度 很 快 ,占据 了 气体 分 离 设 备 市 场 一 定 的 份 
额 。2011 年 ,四 川 空 分 设备 ( 集团 ) 有 限 责任 公司 、 杭 州 福 























































































































增长 和 2.0% 。2011 年 ,全 行业 共计 生产 空 分 设备 593 套 , 同 
比 增长 70.9% , 制 氧 总 容量 达到 319 万 m /h。 其 中 ,生产 
大 中 型 (1 000m? /h 及 以 上 ) 空 分 设备 179 套 , 制 氧 容量 
308m? /h; 生产 小 型 空 分 设备 73 套 , 制 氧 容量 1.9 万 m/h; 
生产 制 氮 设 备 80 套 , 制 氮 容 量 18 万 m /he 

2011 年 气体 分 离 设备 行业 生产 情况 呈 如 下 特点 : 

(1) 全 行业 仍 保持 良好 的 发 展 态势 。2011 年 ,气体 分 离 
设备 行业 主要 经 济 指标 均 有 提高 ,经 济 总 量 保持 稳步 增长 。 

2011 年 ,气体 分 离 设备 行业 工业 总 产值 同比 增长 
57.2% 。 其 中 ,杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 工业 总 产值 64. 3 
亿 元 ,同比 增长 46.7%; 四 川 空 分 设备 ( 集团 ) 有 限 责 任 公 
司 工业 总 产值 27.0 亿 元 ,同比 增长 32. 5%; 开封 空 分 集团 
有 限 公司 工业 总 产值 14.3 亿 元 ,同比 增长 34.8%; 液化 空 










































































斯 达 实 业 集团 有 限 公 司 、 杭 州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 、 成 都 深 
冷 液化 设备 有 限 公 司 、 哈 尔 滨 深 冷 气体 液化 设备 有 限 公 司 
等 几 家 重点 企业 在 天 然 气 液化 装置 领域 的 总 产值 约 17 亿 
元 , 约 占 行业 总 产值 的 10% 。2011 年 ,四 川 空 分 设备 ( 集 
团 ) 有 限 责任 公司 生产 制造 了 多 套 日 处 理 量 为 20 万 m 30 
万 m .50 万 m 的 LNG 装置 ,60 J m /d 液化 天 然 气 装置 已 
进入 安装 调试 阶段 ,承接 的 国内 最 大 LNG 项 目 一 一 鄂 尔 
斯 新 圣 200 万 m /d 的 液化 天 然 气 设备 装置 正在 设计 制 
中 。 杭 州 福 斯 达 实业 集团 有 限 公 司 也 承接 生产 了 多 套 日 
HEW 20 F m30 F m50 Fy m? 的 LNG 装置 。 

可 见 , 随 着 天 然 气 液化 设备 市 场 的 不 断 扩 大 ,天 然 气 
液化 成 套装 置 的 需求 量 将 不 断 增 长 , 且 向 大 型 化 发 展 。 这 
将 带动 相关 产业 ( 如 大 型 天 然 气 液体 贮 模 、 量 大 面 广 的 天 
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气 ( 杭州 ) 有 限 公 司 工业 总 产值 11.8 亿 元 ; 河南 开元 空 分 集 
团 有 限 公司 工业 总 产值 10.4 亿 元 ,同比 增长 45.4%; 林 德 
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然 气 液体 槽 车 ` 各 地 的 转 存 设 备 ` 充 装 设备 等 产业 ) 的 
发 展 。 





行业 概况 





(3) 空 分 设备 规格 继续 大 型 化 。 随 着 煤化 工 等 应 用 领 
域 对 空 分 装置 规格 要 求 的 不 断 加 大 , 空 分 设备 规格 朝 着 大 
型 \ 特 大 型 方向 发 展 。2011 年 ,全 行业 1.5 万 m/h 及 以 上 
空 分 设备 生产 与 订货 中 ,国产 化 的 大 型 特大 型 空 分 设备 套 
数 明显 增加 ; 全 年 共生 产 制造 1.5 万 m /h 及 以 上 的 空 分 设 
备 88 E; 4 万 m /h 等 级 及 以 上 空 分 设备 22 套 , 占 大 中 型 
空 分 设备 总 套数 的 12% , 制 氧 容量 占 总 制 氧 容量 的 35%。 
杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 继 6 万 m /h 等 级 空 分 设备 国产 
化 后 ,又 马上 投入 到 8 万 m /h,10 F m/h 乃至 更 大 等 级 空 
分 设备 的 研发 之 中 。2011 年 ,杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 承 
接 的 当前 世界 最 大 容量 的 12 万 m /h 空 分 设备 ,正在 设计 、 
制造 中 。 林 德 工程 ( 杭州 ) 有 限 公 司 2011 年 生产 的 最 大 空 
分 设备 为 85 000m’ /h。 

(4) 行业 发 展 由 纯 制 造 业 向 工业 服务 业 拓展 , 即 发 展 制 
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有 限 公司 出 口 额 290 万 元 ,同比 增长 222.2% 。 

2011 年 ,气体 分 离 设 备 行 业 出 口 的 成 套 空 分 设备 数量 
及 规格 都 高 于 往年 。 其 中 ,哈尔滨 哈 氧 制 氧 机 有 限 公 司 、 邯 
郸 制 氧 厂 的 多 种 规格 的 中 小 型 空 分 设备 ,上 海 瑞 气 气体 设 
备 有 限 公 司 的 多 种 型 号 的 变 压 吸 附 空 分 设备 ,四 川 空 分 设 
备 ( 集团 ) 有 限 责 任 公 司 及 江西 制 氧 机 有 限 公司 的 低温 贮 运 
设备 ,中国 空 分 设备 有 限 公 司 的 钢瓶 等 的 出 口 都 多 于 往年 。 

三 、 科 研 成 果 与 新 产品 

2011 年 ,气体 分 离 设 备 行业 在 科研 及 新 产品 开发 方面 
取得 了 重要 进展 。 诞 生 了 国内 首 台 拥有 自主 知识 产权 的 氟 
握 提 取 装 置 等 诸多 新 产品 、 新 技术 ,在 8 万 ~12 万 m/h 特 
大 型 空 分 研制 领域 也 实现 了 新 突破 。 
杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 作为 气体 分 离 设 备 行业 的 排 
头 兵 企业 ,拥有 国家 级 技术 中 心 以 及 人 力 资源 与 社会 保障 












































































































































造 业 的 同时 ,投资 工业 气体 产业 ,后 者 产值 已 占 行业 总 产值 
一 定 比 例 , 且 发 展 速度 远大 于 制造 业 。2011 年 ,工业 气体 产 
业 实 现 产 值 约 10 亿 元 , 占 行业 总 产值 的 6% ,并 有 加 速 扩 大 
的 趋势 。 当 前 ,杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 ` 四 川 空 分 设备 









































部 批准 设立 的 “博士 后 科研 工作 站 ” ,科研 实力 雄厚 。 依 据 
公司 提出 的 “ 重 两 头 ` 拓 横向 、` 做 精品 ”的 产业 结构 调整 目 
标 , 公 司 更 加 注重 科研 水 平 的 提高 ,加 大 投入 ,强化 科研 力 
量 , 重 视 技术 人 才 的 培养 ,不 断 提 升 企业 的 自主 创新 能 


























( 集团) 有 限 责任 公司 、 开 封 黄河 空 分 集团 有 限 公 司 、 杭 州 福 
斯 达 实 业 集 团 有 限 公 司 、 上 海 启 元 空 分 技术 发 展 股份 有 限 
公司 等 设备 制造 企业 均 有 气体 投资 项 目 ,其 中 ,杭州 制 氧 机 
集团 有 限 公 司 充分 发 挥 设 备 制 造 领域 的 优势 ,其 气体 产业 
投资 规模 最 大 ,已 投产 的 企业 实现 工业 产值 达 6 亿 多 元 。 

2. 经 济 运 行情 况 

2011 年 ,气体 分 离 设备 分 会 16 家 会 员 企业 实现 利润 总 
额 114 150.3 万 元 ,同比 增长 15%; 经 济 效益 综合 指数 为 
240. 64% ,同比 增加 14. 96 个 百分点 ; 全 员 劳 动 生 产 率 达 
235 427 元 /人 ,同比 增长 21. 8%: 从 业 人 员工 资 总 额 
71 344. 2 万 元 ,同比 增长 26.7% 。 

2011 年 ,全 行业 经 济 运行 质量 良好 ,利润 和 职工 收入 都 
有 明显 增长 ,但 经 济 运行 中 仍然 存在 的 一 个 突出 问题 是 应 
收 账 款 居 高 不 下 。2011 年 ,全 行业 应 收 账 款 达到 53 亿 元 ， 
同比 增长 72.4% ,其 中 ,杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 应 收 账 款 
14.9 亿 元 ,四 川 空 分 设备 ( 集团) 有限 责任 公司 应 收 账 款 
11.6 亿 元 ,开封 空 分 集团 有 限 公 司 应 收 账 款 4.4 亿 元 。 各 
企业 均 积 极 采取 应 对 措施 ,加 大 应 收 款 回收 力度 。 

二 、\ 市 场 与 销售 

2011 年 ,气体 分 离 设备 分 会 16 家 会 员 企业 累计 订货 额 
6 134 525 万 元 ,同比 增长 61.8% 。 总 体 看 来 ,2011 年 ,签订 
合同 情况 较 好 , 既 保 证 了 当年 生产 ,也 为 2012 年 生产 经 营 
创造 了 良好 的 条 件 。 

2011 年 ,气体 分 离 设备 行业 出 口 增长 较 快 ,出 口 额 
55 154. 4 万 元 ,同比 增长 38. 6% 。 全 行业 大 中 小 型 成 套 空 
分 设备 及 其 部 机 件 出 口 到 东南 亚 、 西 亚 、 非 洲 、 欧 洲 、 南 美洲 
等 近 50 个 国家 和 地 区 。 其 中 ,四 川 空 分 设备 ( 集团 ) 有 限 责 
任 公司 出 口 额 17 635 万 元 ,同比 增长 101.9%; 杭州 制 氧 机 
集团 有 限 公 司 出 口 额 5779.3 万 元 ; 开封 东京 空 分 集团 有 限 























































































































同时 ,公司 注重 联合 创新 ,与 国内 多 家 著名 高 等 学 府 、 科 研 
机 构建 立新 型 的 “ 产 、 学 、 研 ”一 体 化 合作 模式 ,与 国内 外 空 
分 设备 和 气体 公司 广泛 开展 多 种 形式 的 合作 与 交流 ,使 公 
司 的 整体 技术 始终 处 于 国际 前 沿 ,为 企业 实现 跨越 式 发 展 
提供 了 强大 动力 。 

2011 年 ,杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 开 展 了 规整 填料 水 
冷 塔 的 开发 .节能 型 主 冷凝 蒸发 器 和 3 万 ~4 万 m /h 等 级 
径 向 流 吸 附 器 的 研制 ,关键 技术 研究 试验 平台 的 建设 、12 万 
m /h 等 级 化 工 型 大 型 空 分 设备 的 研制 .LNG 冷 能 利用 空 分 
设备 的 研发 .8 万 m/h 等 级 化 工 型 大 型 空 分 设备 的 研制 ， 
以 及 为 大 型 煤化 工 配套 的 高 纯度 氮气 空 分 设备 的 研制 `MR 
昆 合 制冷 流程 天 然 气 液化 冷 箱 的 研制 等 众多 科研 项 目 , 并 
获得 了 重要 科研 成 果 。2011 年 ,杭州 杭 氧 股份 有 限 公 司 设 
计 制 造 的 4 台 金 型 6 H m/h 空 分 设备 ”获得 2011 年 杭州 市 
科技 进步 奖 一 等 奖 、“ 福 建 80 万 t/a 乙烯 冷 箱 ” 获 得 杭州 市 
科技 进步 奖 三 等 奖 ; 杭 氧 低温 液化 公司 设计 制造 的 
“900m /h 反 饶 式 流程 高 纯 氮 空 分 设备 ”获得 杭州 市 科技 进 
步 奖 二 等 奖 。 

2011 年 ,四 川 空 分 设备 ( 集团 ) 有 限 责任 公司 计划 对 入 
选 国家 “863” 计 划 课 题 一 一 LNG 站 用 成 套 设备 研究 开发 项 
目 投 资 1 460 万 元 ,当前 已 完成 投资 50 万 元 ,并 已 通过 科技 
部 验收 。 公 司 投资 1 000 万 元 用 于 四 川 省 2011 年 重大 产业 
技术 创新 项 目 一 一 混合 冷 剂 天 然 气 液 化 设备 产业 化 关键 技 
术 研 究 ,投资 450 万 元 用 于 四 川 省 2011 年 重大 技术 装备 创 
新 研制 项 目 一 一 3 万 m 液化 天 然 气 储 槽 研制 ,投资 850 万 
元 用 于 2011 年 国家 科技 支撑 计划 项 目 一 一 低 成 本 富 氧 燃 
烧 用 新 型 空 分 装置 研发 及 示范 。 公 司 人 研制 成 功 国 内 最 大 的 
双 混 合 冷 剂 工艺 流程 板式 换 热 器 ,外 形 尺 寸 8.8m x1.3m x 
1.1lm, 压 力 6.0MPa。 另 外 ,全 板 翅 式 换 热 结 构 的 天 然 气 提 
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公司 出 口 额 428 万 元 ,同比 增长 68% ; 哈尔滨 哈 氧 制 氧 机 

















氨 装 置 顺利 交付 用 户 , 外 形 尺 十 为 13m x 3. 5m x3.2m, 设 
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计 处 理 能 力 为 40 H m /d, 出 冷 箱 粗 氨 浓 度 达 68.3% 。 该 
冷 箱 是 当前 国内 制造 的 粗 氮 纯度 最 高 、 人 处理 量 最 大 的 全 板 
翅 式 换 热 右 结构 的 天 然 气 提 氨 装置 。 该 项 目 技术 要 求 高 ， 
为 充分 满足 用 户 要 求 , 换 热 器 公司 在 设计 上 大 量 采 用 新 工 
艺 、 新 技术 ,采用 了 天 然 气 后 膨胀 及 毛 循 环节 流 制冷 、 双 塔 
低温 分 离 工 艺 , 以 提供 提 浓 塔 气体 分 离 不 同 温 位 下 所 需 的 

开封 空 分 集团 有 限 公司 全 力 构 建 以 大 型 空 分 设备 和 化 
工 设备 为 主 ,以 设备 安装 、 冷 链 装 备 \ 环 保 工程 及 设备 和 气 
体 4 个 板块 为 辅助 的 全 新 经 营 格局 ,构建 产 学 研 相 结 合 包 
自主 创新 开发 体系 ,在 新 技术 、 新 产品 新 工艺 方面 不 断 取 
得 进步 ,创造 了 20 项 国内 行业 第 一 。 透 平 压缩 机 与 空 分 设 
备 远程 监控 系统 已 成 功 应 用 于 哪 钢 3.5 万 m /h 空 分 项 目 ， 
为 陕 鼓 动力 唐山 淞 汀 钢铁 公司 4 万 m /h 空 分 项 目 配套 的 
透 平 膨胀 机 组 研发 成 功 并 进入 装配 阶段 ,为 具有 公司 自主 
知识 产权 的 透 平 膨胀 机 组 在 大 型 空 分 装置 中 的 应 用 赢得 了 































































































































































































司 完成 一 种 带 部 分 氧 产品 的 新 型 制 氮 工艺 研发 ,采用 该 工 
艺 所 产 高 纯度 氮 产 品 出 装置 压力 0.2 ~0.3MPa, 并 带 部 分 
氧 产品 ,为 玻璃 生产 线 更 新 工艺 提供 气 源 。 沼 气 组 合 纯化 
工艺 已 经 应 用 于 两 个 项 目 中 ,该 技术 主要 采用 原料 沼气 脱 
硫 、 脱 碳 , 最 后 进行 干燥 脱水 ,产品 气 ( BNG) 符合 《车 用 压缩 
天 然 气 标准 》 GB 18047 一 2000) ,可 实现 CH, 含量 二 97%、 






























































回收 率 =97% 。 该 流程 广泛 吸取 发 达 国家 的 实际 运行 经 
验 ,技术 先进 ,经 济 高 效 ,运行 可 靠 , 对 环境 无 污染 ; 沼气 分 
离 、 提 纯 、 液 化 工艺 填补 了 国内 空白 ; 沼气 分 离 、 提 纯 、 液 化 
的 成 套 设备 研发 .制造 也 填补 了 国内 空白 。 

邯郸 制 氧 机 厂 与 中 科 院 联合 承 制 的 1.2 亿 m /a 焦 炉 
煤气 制 甲烷 项 目的 深 冷 液化 装置 研制 成 功 并 交付 使 用 。 

上 海 启 元 空 分 技术 发 展 股份 有 限 公司 研发 成 功 生 产 高 
纯 氮 和 高 纯 液 所 的 空 分 设备 以 及 从 液 氧 中 提取 高 纯 氮 、 高 
纯 氨 的 设备 。 公 司 生产 的 该 种 全 液体 提取 设备 及 稀有 气体 
提炼 设备 ,打破 了 几 十 年 来 该 产品 被 国外 大 型 气体 设备 公 

















































































































话语 权 。2011 年 ,公司 共 进 行 8 项 科研 项 目 开 发 ,当前 已 完 
成 5 个 项 目 。 高 原 健身 房 项 目 .PDM 数据 信息 化 建设 项 目 、 
高 压 绕 管 换 热 器 制造 技术 改进 项 目 等 都 取得 了 阶段 性 成 
。2011 年 ,公司 将 高 效 气 化 炉 项 目 、 特 大 型 空 分 项 目 作 为 
点 开发 的 新 产品 ,当前 ,高效 气 化 炉 已 开始 试制 。 公 司 为 
华能 ( 天 津 ) 煤气 化 发 电 有 限 公 司 承 制 的 华能 天 津 国 家 首座 
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司 垄 断 的 局 面 。 公 司 的 KDO 高 纯 氧 5:KDN 高 纯 氮 设 备 开发 
项 目 已 完成 立项 。 此 外 ,公司 在 焦 炉 煤气 变 压 吸附 制 氧 项 
目 中 也 取得 了 重要 进展 。 

2011 年 ,北大 先锋 科技 有 限 公司 研制 出 电石 炉 气 变 压 
吸附 提纯 CO/H, 装置 和 高 炉 煤气 综合 利用 工程 项 目 装 置 。 
公司 为 新 疆 天 业 集团 有 限 公司 设计 制造 的 一 套 电石 炉 气 变 







































































IGCC 电站 示范 工程 的 4.6 万 m/h 空 分 装置 工艺 流程 全 线 
打通 ,一 次 开车 成 功 , 产 出 合格 氧气 、 氮 气 产品 。 公 司 与 中 
国 化 学 工程 集团 五 环 科 技 公司 共同 研发 的 新 型 高 效 气 化 炉 
关键 内 件 项 目 也 已 完成 。 

开封 黄河 空 分 集团 有 限 公 司 取 得 了 液 柱 增 压 流 程 液 氧 
PRB AS KG T H TE) REY 高 效 节 能 塔 等 多 项 科研 成 果 。 公 
司 人 研制 的 液 柱 增 压 流 程 液 气 蒸发 器 ,以 多 套 空 分 设备 实际 
运行 参数 为 依据 ,进一步 优化 流程 设计 ,开发 了 液 柱 增 压 、 
液 氧 挥 发 的 新 型 空 分 流程 。 根 据 新 流程 的 要 求 ,对 所 用 的 
设备 进行 增 压 计算 ,对 成 套 空 分 设备 进行 总 体 布置 设计 。 















































































































































压 吸 附 提 纯 CO/H, 装置 是 当前 国内 首 套 采 用 电石 炉 尾气 
合成 乙 二 醇 的 工业 装置 。 该 装置 将 电石 炉 尾 气 通 过 公司 自 
主 研发 的 变 压 吸 附 技术 分 离 出 的 高 纯 一 氧化 碳 用 于 合成 高 
附加 值 的 化 工 产品 乙 二 醇 , 大 幅 降低 了 高 纯 一 氧化 碳 的 原 
料 成 本 。 该 项 技术 不 仅 有 效 解决 了 电石 炉 尾 气 高 附加 值 的 
利用 问题 ,也 为 国内 合成 气 制 乙 二 醇 技 术 的 发 展开 辟 了 新 
的 思路 。 公 司 在 成 熟 、 领 先 的 变 压 吸 附 分 离 CO 技术 基础 
上 ,根据 高 炉 煤气 的 特点 ,开发 成 功 独 有 的 高 炉 煤 气 分 离 
CO 技术 ,使 低 成 本 大 规模 从 高 炉 煤气 中 分 离 CO 变 成 现实 。 
此 项 提纯 低 燃 值 高 炉 煤气 综合 利用 工程 立足 于 节能 环保 ， 





























































































































实践 证 明 ,采用 新 流程 后 ,由 主 冷 产生 的 液 氧 经 液 氧 蒸发 
器 、 主 冷 换 热 器 复 热 后 以 三 100kPa 的 压力 出 冷 箱 , 提 高 了 设 
备 的 性 能 。 公 司 研制 的 大 翼 了 型 固定 环 应 用 于 分 馏 塔 设计 
与 制造 中 ,从 结构 上 保证 了 塔 板 的 平整 度 ,进而 保证 了 液体 





























可 实现 资源 的 高 效 回收 利用 ,对 于 国内 外 钢铁 行业 降 耗 增 
收 和 可 持续 发 展 具有 十 分 有 益 的 作用 。 
四 、 标 准 化 工作 
1. 召开 全 国 气体 分 离 与 液化 设备 标准 化 技术 委员 会 成 




































































在 塔 板 上 的 厚度 均匀 ,使 气 、 液 在 塔 板 上 进行 充分 的 热 交 
换 。 采 用 这 一 新 技术 可 使 塔 效率 提高 10% ~15% 。 公 司 研 
制 的 高 效 节 能 塔 ,多 处 采用 创新 工艺 ,改变 塔 板结 构 ,增加 
鼓 泡 面积 ,降低 塔 板 阻 力 和 全 塔 阻力 ,降低 空 压 机 排 压 和 能 
FE; 改变 塔 板 和 塔 体 的 安装 结构 ,保证 了 塔 板 的 平整 度 , 提 
高 了 精 饮 的 效率 ; 改变 塔 板 与 塔 板 之 间 的 固定 形式 ,一 改过 
去 结构 不 易 安 装 、 塔 板 面 不 易 平 整 的 状况 ,经 过 调整 支撑 螺 
栓 结 构 , 有 效 避 免 了 塔 板 的 不 平整 。 公 司 于 2011 年 10 月 
完成 “ 空 分 设备 再 生气 加 热 新 工艺 ”的 市 场 调研 及 可 行 性 分 
析 , 并 于 2012 年 1 月 完成 设计 方案 。 该 项 目 利用 炼 钢 排放 
的 低热 值 的 废气 燃烧 做 热源 ,导热 油 做 载 热 剂 来 加 热 空 分 
设备 中 的 再 生气 ,达到 废气 回收 利用 、 节 能 降 耗 的 目的 。 公 
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立 大 会 

2011 年 5 月 ,全 国 气体 分 离 与 液化 设备 标准 化 技术 委 
员 会 ( 简称 标 委 会) 成 立 大 会 妈 一 届 一 次 会 议 在 杭州 隆重 如 
开 , 标 委 会 秘书 处 设 在 杭州 制 氧 机 研究 所 。 本 届 标 委 会 的 
成 立 , 标 志 着 我 国 气体 分 离 与 液化 设备 标准 化 工作 迈 上 了 
一 个 新 的 台阶 ,将 有 力 地 推动 行业 标准 化 工作 更 快 更 好 地 
向 前 发 展 。 

2. 制定 行业 标准 制 修订 计划 

2011 年 1 月 ,根据 2009 年 标准 复审 结果 ,结合 行业 发 
民情 况 ,提出 了 标准 制 修订 计划 ,于 2011 年 9 月 列 于 中 国 
机 械 工业 联合 会 第 三 批 标准 计划 中 。 气 体 分 离 设 备 行 业 标 
准 制 修订 计划 见 表 1。 






















































































行业 概况 





表 1 气体 分 离 设 备 行业 标准 制 修订 计划 
























































































































































标准 名称 标准 性 质 | 制 修订 | 完成 年 限 主要 起 草 单位 代替 标准 
空气 分 离 设备 用 活性 氧化 铝 ”验收 技术 条 件 | ”推荐 | 快速 修订 | 2013 年 | 杭州 杭 氧 股份 有 限 公 司 JB/T 8058—1996 
增 压 透 平 膨胀 机 ”技术 条 件 推荐 | 快速 修订 | 2013 年 四川 空 分 设备 ( 集团 ) 有 限 责任 公司 | JB/T6894 一 2000 
往复 活塞 氧气 压缩 机 网 状 阀 ”技术 条 件 EH | 快速 修订 | 2013 年 “| 开封 空 分 集团 有 限 公司 JB/T 8694—1998 
纯 氮 设备 推荐 修订 2013 年 | 开封 空 分 集团 有 限 公司 JB/T9074—1999 
铜 制 空 气 分 离 设备 ”制造 技术 规范 作 荐 修订 2013 年 | 杭州 杭 氧 低温 液化 设备 有 限 公 司 JB/T 1035—2002 
3. 开展 标准 函 审 工作 及 制定 工作 业 科 技 发 展 战略 规划 ,加快 完善 科技 创新 ` 成 果 转 化 科技 激 














经 过 标准 编写 专家 重新 修订 《空气 分 离 设备 用 金属 孔 励 和 人 才 开 发 管理 机 制 ,不 断 培育 和 形成 企业 新 的 技术 优 
板 波纹 填料 技术 条 件 》 函 审 稿 已 完成 , 现 正 函 审 中 GEF 势 , 以 科技 创新 带动 企业 产品 结构 升级 ,使 科技 创新 真正 成 
膨胀 机 技术 条 件 》《 空 气 分 离 设备 用 离心 式 氧气 压缩 机 入 为 企业 持续 发 展 的“ 源 动力 ” ,不 断 开 拓 国 际 市 场 ,提高 国内 
《空气 分 离 设 备用 氧气 管道 技术 条 件 》《 往 复活 塞 氧 气压 市 场 的 占有 率 。 公 司 搬迁 到 临安 制造 基地 及 新 的 总 部 大 楼 
缩 机 网 状 阀 技 术 条 件 》4 项 标准 征求 意见 稿 ,已 于 2011 年 9 后 ,充分 利用 现 有 的 硬件 条 件 , 不 断 提 高 公司 的 软件 水 平 ,加 
月 征求 意见 完毕 。 秘 书 处 对 征集 到 的 意见 进行 了 归 整 处 强 产 品 的 精品 意识 ,建立 健全 内 部 管理 体制 。 为 完善 生产 管 

















































































































































































































理 , 现 已 发 放 到 标准 制 修订 专家 手中 。 理 体制 提高 管理 效率 ,在 全 公司 范围 内 推行 6S 管理 和 精细 

2011 年 ,行业 标准 化 工作 尚 存在 标准 体系 还 需 完善 标 化 管理 模式 ,将 2011 年 定 为 公司 的 “精细 化 管理 年 ” ,并 引入 
准 执行 力度 不 够 标准 的 制 修订 跟 不 上 技术 进步 、 尚 未 参与 了 卓越 绩效 管理 理念 。 公 司 坚 持 技术 领先 质量 可 靠 .服务 
国际 标准 化 工作 等 问题 。 通 过 标 委 会 协调 ,2012 年 行业 标准 优良 \ 诚 信 经 营 \ 持 续 改 进 的 质量 方针 , 狠 抓 技术 创新 ,大 力 



































化 工作 为 适应 空 分 设备 大 型 化 、 空 分 流程 多 样 化 的 发 展 趋 推进 技术 进步 ,以 优质 产品 和 优质 服务 保证 顾客 的 持续 满 
势 ,以 及 气体 应 用 领域 不 断 扩 大 、 技 术 不 断 进步 的 新 形势 ,将 意 。 公 司 通 过 月 ( 季 ) 召开 的 质量 分 析 例 会 , 按 季 组 织 工 艺 纪 
不 断 加 强 对 标 委 会 秘书 处 的 管理 ,加 强 标 准 工作 人 员 的 业务 律 检 查 、 工 序 质量 审核 和 压力 容器 质量 体系 审核 ; 按 季 组 织 
培训 ,提高 工作 人 员 的 业务 水 平 ; 完善 标准 体系 ,使 之 适应 现 nn 质量 标兵 和 优秀 检验 员 、 质 
代 空 分 设备 发 展 的 要 求 ; 加 强 气体 分 离 设备 行业 安全 标准 的 管 员 ; 按 部 优质 产品 评选 ,组 织 产 品质 量 审核 和 质 
制 修订 工作 ,推进 现 有 标准 计划 的 完成 ; 提升 标准 化 服务 水 > 管理 评审 、 第 三 方 审核 以 及 坚持 持续 
平 ,加 强 标准 贯 标 与 实施 力度 ,全 面 实 施 国 家 标准 化 战略 。 改进 产品 质量 。 通 过 对 各 部 门 的 产品 或 工作 质量 的 考核 等 
五 、 企 业 管理 与 产品 结构 调整 质量 活动 ,增强 了 各 部 门 提高 工作 质量 和 产品 质量 的 自觉 
伴随 我 国 社会 主义 市 场 经 济 制 度 a a 性 ,营造 了 人 人 重视 质量 的 良好 氛围 ,确保 了 质量 体系 的 有 
不 断 健全 ,以 产权 清晰 、 权 责 明 确 、 政 企 分 开 、 管 理科 学 为 特 效 运行 和 产品 质量 的 稳定 和 提高 。 
征 的 新 型 现代 企业 制度 逐渐 显现 出 强大 优势 和 生命 力 , 企 杭 氧 集团 江西 制 氧 机 有 限 公 司 完成 了 改制 ,各 项 工作 
业 改 组 改制 、 上 市 融资 .加强 企业 内 部 管理 等 改革 成 为 提 已 步 和 人 正轨。 公司 进一步 规范 了 产品 制造 质量 管理 ,如 
高 企业 发 展 速度 ` 增 强 自 身 竞争 力 的 重要 措施 。 另 外 ,由 于 提高 了 产品 质量 ; 进一步 建立 和 完善 了 规章 制度 ,完善 了 考 


















































































































































































































































































































































近 几 年 治 金 行 业 发 展 过 快 ,钢铁 产能 过 剩 问 题 日 益 突 出 。 评 、 考 核 体系 ,强化 了 公司 的 管理 与 协调 职能 。 

作为 气体 分 离 设备 行业 的 主要 用 户 群 ,钢铁 市 场 的 危机 给 四 川 空 分 设备 ( 集团 ) 有 限 责任 公司 为 进一步 规范 公司 
气体 分 离 设备 行业 带 来 重大 挑战 , 面 对 市 场 形势 的 变化 , 气 各 项 管理 工作 ,提高 公司 管控 能 力 ,促进 公司 持续 稳定 

体 分 离 设备 行业 各 主要 制造 企业 不 断 调整 产品 结构 ,以 进 效 发 展 ,2011 年 聘请 管理 咨询 公司 对 公 \ 司 人 力 资源 及 集团 
一 步 满足 市 场 需求 。 管控 进行 咨询 设计 ,并 提出 了 整改 方案 。 根 据 整 改 方案 , 公 












































2011 年 是 杭州 制 氧 机 集团 有 限 公司 实践 “ 重 两 头 、 拓 横 司 对 人 力 资源 和 集团 管控 方式 进行 了 调整 ,对 集团 架构 和 
向 `\ 做 精品 "发展 战略 的 重要 一 年 。2011 年 ,公司 在 “ 重 两 只 能 进行 了 调整 ,对 内 部 管控 程序 作 了 大 幅 修改 ,加 强 和 完 
头 ? 方 面 成 绩 齐 著 ,为 满足 工程 成 套 需求 ,公司 组 建 了 以 实施 善 了 计划 管理 .物资 采购 管理 .预算 管理 绩效 考核 等 规章 

项 目 总 承包 ( EPC) 为 重点 的 杭 氧 化 医 工程 有 限 公司 ; 在 发 展 制度 。 公 司 坚 持 “ 一 切 为 了 用 户 , 一 切 为 了 发 展 ” 的 质量 方 
气体 业务 方面 继续 加 大 投资 力度 ,2011 年 共 设立 气体 公司 7 EF ,确保 ISO9000 质量 管理 体系 、 压 力 容器 及 压力 管道 元 件 
家 ,当前 气体 公司 总 计 18 家 。 在 “ 拓 横 向 ”方面 ,公司 在 石化 质量 保证 体系 、ASME 质量 管理 体系 的 可 靠 运 行 和 持续 改 
低温 设备 相关 产业 继续 保持 国内 领先 优势 ,各 子 公司 关键 配 进 , 坚 持 内 审 和 管理 评审 ,加 强 过 程 的 监视 和 测量 ,加 强 对 
套 部 机 销售 收入 和 市 场 占 有 率 也 不 断 提 高 ,利润 总 额 大 幅度 质量 管理 及 产品 质量 检验 的 监督 管理 ,质量 管理 体系 不 断 
增长 。 在 “做 精品 "方面, 空 分 成 套 设备 保持 比较 高 的 市 场 占 完善 ,质量 管理 水 平 及 产品 质量 水 平稳 步 提升 。2011 年 , 公 
有 率 ; 为 达到 “做 精品 ”的 目标 ,公司 不 断 强化 完善 创新 机 制 ， 司 完成 了 压力 容器 设计 许可 证 \ 压 力 管道 元 件 制造 许可 证 、 
紧 紧 围绕 企业 战略 定位 和 主 业 范围 ,聚焦 核心 业务 ,强化 企 ASME 授权 证 书 的 换 证 工作 ,以 及 GB/T 19001—2008 质量 
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管理 体系 认证 的 监督 审核 ,GJB 9001B 一 2009 质量 管理 体系 
的 转 版 审核 ,公司 持续 保持 了 相应 的 认证 资格 。 




















2011 年 ,开封 空 分 集团 有 限 公司 深入 推行 机 制 改革 ,将 
板式 厂 ` 铸 造 厂 ` 钢 构 厂 由 成 本 中 心 变 为 利润 中 心 ,增强 了 


单位 降 本 增 效 意识 ,提高 了 参与 市 场 党 人 


























的 能 力 ,实现 了 员 








工 受 益 、 单 位 提 效 、 公 司 降 本 的 目的 。 同 时 ,出 台 了 总 工 办 
档案 室内 部 市 场 化 考核 办 法 、 备 件 公 司 市 场 化 运行 方案 、 房 




















屋 租赁 考核 办 法 、 深 冷 培训 学 校 考 核 办 法 等 管理 方案 , 设 定 


考核 指标 ,员工 按照 
义 大 锅 饭 的 局 面 。 


开封 黄河 空 分 





指标 完成 情况 取得 报酬 ,打破 了 平均 主 

















元 ,主要 用 于 工程 项 目 建设 和 新 增设 备 。 














杭 氧 集团 江西 制 氧 机 有 限 公司 添置 了 等 离子 
数控 机 床 等 关键 生产 设备 ,低温 车 生产 线 技术 改造 等 项 目 


























EE 烛 机 、 








全 部 完工 并 投入 使 用 。 公 司 根据 九江 市 政府 规划 的 要 求 ， 
公司 将 整体 搬迁 至 九江 市 经 济 开发 区 , 迁 建 改造 工程 也 已 








正式 开工 。 














四 川 空 分 设备 ( 集团 ) 有 限 责 任 公 司 简阳 广 区 占 地 面积 








66.7 万 m(1000 多 亩 ) ,/ 
生产 需要 ,公司 在 浙江 德清 投资 1.3 











l 团 有 限 公司 为 了 适应 企业 发 展 的 需 


要 ,本 着 高 效 \ 快 捷 的 原则 ,对 机 构 设 置 进行 了 调整 。 为 加 
强 对 项 目的 管理 ,成 立 了 合同 执行 部 ; 为 推进 新 能 源 设 备 产 





























业 的 发 展 ,成 立 了 新 能 源 公司 ; 为 提高 制造 水 平 ,加 强 对 制 
造 工艺 的 研究 ,成 立 了 制造 工艺 研究 中 心 ; 为 开发 新 的 产 
业 , 成 立 了 投资 部 。2011 年 ,公司 按照 现代 化 企业 的 要 求 ， 





进一步 加 强 了 企业 内 部 管理 : 健 


























全 完善 了 各 项 管理 制度 , 根 
































据 公 司 具体 情况 ,修订 了 各 类 人 员 的 绩效 考核 办 法 、 劳 动 纪 
律 管理 办 法 ,补充 和 完善 了 物资 采购 招标 制度 、 安 全 生产 管 





理 制度 等 。 
































在 健全 制度 的 基础 上 ,强化 了 制度 的 执行 力 , 使 
企业 的 管理 水 平 有 了 进一步 提高 。2011 年 ,公司 坚持 “ 质 
量 第 一 ,用 户 至 上 ”的 经 营 理念 ,努力 打造 黄河 空 分 品牌 。 






































加 强 对 职工 的 质量 意识 教育 ,使 “产品 质量 是 企业 的 生命 ” 
的 意识 深入 人 心 ; 严格 执行 “质量 管理 办 法 ”和 制造 工艺 ,在 
产品 制造 过 程 中 ,认真 执行 自 检 、 互 检 、 质 量 检 查 人 员 签 字 
的 制度 ,对 产品 制造 的 全 过 程 实行 质量 监控 ,做 到 不 合格 产 
































品 不 出 三, 确保 了 “质量 保证 体系 ”的 正常 运行 ; 对 外 配套 的 
部 件 严 格 把 关 , 不 合格 外 配套 部 件 无 质量 报告 不 签收 ,从 各 


个 源头 把 好 质量 关 。 公 司 加 强 质 量 管理 部 门 的 力量 ， 
,实行 质量 责任 追究 制度 ,把 教育 \ 管 理 、 奖 
起 来 ,为 打造 良好 的 产品 


“质量 奖惩 条 例 ” 
惩 有 机 结合 








房 建筑 面积 20 万 m?o 


为 满足 
亿 元 建设 浙江 大 川 空 


分 设备 有 限 公 司 ,建造 400 万 t/a 液化 天 然 气 成 套 设备 等 重 








大 装备 项 目 。 








该 项 目 建 有 带 港 池 的 重 装 车 间 , 内 含 大 型 起 





重 设备 水 下 等 离子 切割 设备 、 自 动 焊 机 等 各 类 设备 230 台 














(8) 
该 项 目 建 有 800t A 
杭 运 河 直接 运 达 上 海港 。 
2011 年 6 月 完工 投产 。 






































该 项 目 自 




















品 结构 ,打造 大 型 空 分 设备 生产 基地 





开封 空 分 集团 有 限 公 司 为 加 快 企业 发 展 、 调 整 拓 


,具备 6 万 m /h 以 上 特大 型 空 分 设备 的 生产 能 力 。 
备 码头 ,可 将 500t 的 超大 件 货 
2009 年 9 月 开工 建设 ， 























物 通过 京 














展 产 
,实现 大 型 空 分 及 化 工 


设备 本 地 化 生产 的 目标 ,在 开封 新 区 建设 开封 大 型 空 分 及 








化 工 设备 制造 新 厂区 项 目 , 新 厂区 
(1167 亩 ) ,项 目 总 投资 约 28 亿 元 。 











分 设备 ` 煤 化工 容器 ,特种 容器 、 铝 板 翅 式 换 热 器 、 
管件 -机 器 精 加 工 及 总 装 的 生产 厂房 ; 购置 大 型 .关键 生产 
上 机 加 工 、 焊 接 、 热 处 理 、 检 测 及 试验 等 设备 ; 购置 规整 填 


























占 地 面积 77.8 万 mm 
该 项 目 将 建造 大 型 空 
填料 和 铝 


























料 








` 铝 管件 生产 线 设 备 。 该 项 目 于 2008 年 7 月 正式 动工 ， 











当前 ,一 期 工程 有 色 金 属 容器 三 `\ 下 料 广 ` 填 料 三 已 经 投入 











生产 ， 




















cond 
完善 
































里 
上 海 启 元 空 分 技术 发 展 有 限 公 司 完成 企业 改制 ,变更 











为 股份 公司 ,更 名 为 上 海 启 元 空 分 技术 发 展 股份 有 限 公司 。 


六 、 基 本 建设 与 技术 改造 
2011 年 ,气体 分 离 设备 行业 企业 完成 





固定 资产 投资 


49 822 万 元 , 比 上 年 增长 98.8% 。 
近 两 年 来 ,气体 分 离 设 备 行业 主要 会 员 企业 均 进 行 了 





大 规模 基本 建设 和 技术 改造 工程 ,杭州 制 氧 机 集 


司 ` 四 川 空 分 设备 ( B 








公司 、 苏 州 制 氧 机 有 限 责 任 公司 、 哈 尔 滨 





any 


























AIA BR ZS 
Al) 有 限 责任 公司 ` 开 封 空 分 集团 有 限 
台 氧 制 氧 机 有 限 公 








` 三 期 工程 也 已 经 全 面 启动 。 





项 目 建成 投产 后 ,将 





实现 大 型 空 分 及 化 工 设备 专 业 化 生产 ,实现 10 万 m /h 等 
级 特大 型 空 分 设备 的 国产 化 ,实现 大 型 石化 、 大 型 煤化 工 换 








热 设 备 和 容器 设备 的 








国产 化 ,当前 已 完成 投资 174 342 万 


元 ,主要 厂房 建设 及 设备 安装 已 基本 完成 。 





河南 开元 空 分 集团 有 限 公司 投资 1 600 万 元 在 开封 市 金 
区 建设 开元 气体 装备 有 限 公司 生产 车 间 。 该 工程 


明 工业 园 

















建筑 面积 达 10 000m ,车 间 内 配 有 跨度 24m、 最 大 起 吊 吨 位 














100t 的 深 式 起 重 机 ,可 满足 3 万 ~4 万 








需求 。 项 目 于 2011 年 11 月 正式 开工 











成 投产 ,该 车 间 建 成 后 ,可 提高 开元 


m /h 空 分 设备 的 生产 
,计划 2012 年 11 月 建 
空 分 集团 将 近 一 半 的 














产能 。 





林 德 工程 ( 杭州 ) 有 限 公 司 原 有 的 3 800m? 办 公 场 地 已 
经 远 远 不 能 满足 公司 日 益 增 长 的 办 公 业 务 。 为 适应 公司 发 








司 ` 江 西 制 氧 机 有 限 公司 \ 林 德 工程 ( 杭州 ) 有 限 公司 等 公司 
均 实 施 了 大 规模 迁 扩建 项 目 或 改造 装修 工程 。 








杭州 制 








资 204 385 万 元 ,其 


日 

















能 力 合计 制 氧 容量 











氧 机 集团 有 限 公司 大 型 空 分 设备 制造 基地 迁 扩 
建 项 目 及 工艺 压缩 机 、 低 温 泵 阀 制造 基地 迁 扩建 项 目 总 投 











国定 资产 投资 197 000 FJC. YHA 




















积 61.5 万 m (922 FH) ,建筑 面积 33.5 万 m" , 达 产 后 生产 
于 100 F m/h. mi HF 2006 年 12 月 








开工 ,2009 年 11 月 建设 完工 。2011 年 完成 投资 约 5 000 万 





72 














式 投入 使 用 , 占 地 面积 11 000m*。 值 
楼 机 房 按照 国家 B 级 机 房 标 准 设计 














及 ,公司 以 租赁 形式 打造 的 全 新 办 公 大 楼 于 2012 年 2 HIE 


得 一 提 的 是 ,新 办 公 





建造 ,采用 思科 6506 系 











列 核心 交换 机 以 及 施耐德 机 房 专 





j 精 密 空 调 系统 , 极 大 地 


满足 了 现代 办 公 的 要 求 。 此 外 ,成 套 腾 博 视频 会 议 系 统 可 
随时 随地 轻松 连 线 分 布 在 世界 各 地 的 客户 及 事业 伙伴 , 实 








现 真正 的 全 球 化 办 公 。 
开封 东京 空 分 集团 有 限 公司 在 姑 



































F 封 经 济 开发 区 新 建 换 





行业 概况 





热 器 公司 。 该 项 目 自 2007 年 正式 启动 ,计划 总 投资 12 000 
万 元 , 占 地 面积 7.2 万 m?( 108 R) ,2011 年 投入 1 400 万 
元 ,累计 已 完成 投资 10 000 万 元 。 

苏州 制 氧 机 有 限 责 任 公司 总 投资 1.5 亿 元 在 江苏 苏州 
吴 中 区 香 口 镇 梢 江 工业 园 建设 了 新 厂区 ,该 新 厂区 占 地 甬 
积 6.6 万 m ,一 期 总 建筑 面积 达 3.7 万 mm 。 

邯郸 制 氧 机 厂 实施 的 企业 退 城 进 郊 搬迁 改造 方案 ,已 
获 邯 名 市 政府 批准 ,搬迁 后 拟 组 建 股份 制 企 业 。 当 前 该 项 
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工程 正在 进行 中 ,即将 实施 搬迁 改造 工程 。 




















杭州 福 斯 达 实 业 集 








团 有 限 公 司 于 2005 ~ 2007 年 在 德 

















开发 区 征地 超过 5 万 m? 








清 市 建设 了 近 3 万 m 的 新 厂区 ,将 主要 的 生产 制造 车 间 迁 
至 新 厂区 。2011 年 ,公司 又 投资 2.6 亿 元 在 杭 


S 


川 余杭 经 济 
,建设 新 的 制造 基地 ,用 于 生产 制 



































造 大 中 型 天 然 气 液化 设备 ,2012 年 可 完成 全 部 建设 。 


(Hig A: 中 国 通 用 
REF FEA) 





机 械 工业 协会 气体 分 离 设 备 分 会 
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2012 





分 析 2011 年 通用 机 械 产 品 进出 口 情 况 ， 公 布 2011 年 
通用 机 械 产品 进出 口 数据 

Analyzing the import and export of general 
machinery products in 2011, announcing the 
import and export data of general machinery 
products in 2011 








2011 年 通用 机 械 产 品 进 出 口 分 析 与 
需要 关注 的 几 个 问题 































































































































































































































































































一 `2011 年 通用 机 械 进出 口 分 析 全 行业 12 大 类 产品 进出 口 额 均 超过 上 年 ,其 中 ,增长 
据 海关 统计 ,2011 年 ,通用 机 械 产品 ( 按 中 国 机 械 工业 最 快 的 是 各 类 和 泵 , 比 上 年 增长 26. 10% ; 其 次 是 传动 装置 , 比 
联合 会 统计 范围 ) 进出 口 总 额 801. 81 亿美 元 , 比 上 年 增长 上 年 增长 25.2% ; 再 次 是 空气 调节 器 , 比 上 年 增长 22.379% 。 
20. 13% 。 其 中 , 进口 额 314. 98 亿美 元 , 比 上 年 增长 进出 口 比 上 年 增长 较 快 的 还 有 各 种 阀门 、 制 冷 或 空气 调节 
16.51%; 出 口 额 486. 83 亿美 元 , 比 上 年 增长 21. 98% 。 进 器 用 压缩 机 、 制 冷 机 械 、` 印 刷 装 订 机 械 和 塑料 机 械 等 。2011 
出 口 顺差 171. 85 亿美 元 , 比 上 年 的 顺差 128. 74 亿美 元 增加 年 通用 机 械 按 大 类 产品 进出 口 情况 见 表 1。 
43.11 亿美 元 。 
表 1 2011 年 通用 机 械 按 大 类 产品 进出 口 情况 
进出 口 进口 出 口 
产品 类 别 金额 比 上 年 增长 金额 比 上 年 增长 金额 比 上 年 增长 
(万 美元 ) ( %) ( 万 美元 ) ( %) (万 美元 ) ( %) 
泵 1 024 841.2 26.10 506 808. 8 20.79 518 032.4 31.76 
制冷 或 空气 调节 用 压缩 机 365 161.6 19.85 116 535.6 6.44 248 626.0 27.37 
风机 、 压 缩 机 665 694.2 13.40 338 937.4 3.42 326 756.8 17.00 
空气 调节 器 1 139 846.9 22.37 32 902.2 7.84 1 106 944.7 22.87 
制冷 机 械 793 099.5 19.71 131 159.5 50.29 661 940.0 15.07 
PIR RERE 211 229.5 10.57 136 269.4 5.42 74 960.1 21.33 
空气 分 离 设 备 147 236.8 8.99 94 030.7 13.59 53 206. 1 1.70 
过 滤 净 化 设备 484 425.7 16.22 290 205.0 18.30 194 220.7 13.25 
印刷 装订 机 械 312 270.2 18.25 217 572.2 14.80 94 698.0 27.02 
塑料 机 械 442 284.4 17.93 259 422.0 11.43 182 862.4 28.56 
阀门 1 933 290.7 21.16 744 416.4 21.37 1 188 874.3 21.03 
传动 装置 498 759.4 25. 20 281 567.5 19.32 217 191.9 33.75 
1. 进口 较 快 增长 ,进口 额 再 创 历史 新 高 液 人 汞 、 电 动 回转 式 叶片 泵 、 回 转 式 螺 杆 泵 及 真空 人 汞 等 。 有 9 
2011 年 ,通用 机 械 产 品 进口 额 314. 98 亿美 元 ,超出 历 种 产品 进口 下 降 ,主要 是 转速 在 10 000r/min 及 以 上 的 离心 
史 最 高 的 2010 年 进口 额 ( 270. 36 亿美 元 ) 44. 62 亿美 元 。 Fe BEL AR RITE 





在 12 大 类 产品 中 














,进口 额 居 前 三 位 的 是 : 各 种 阀门 74. 44 


亿美 元 ,各 种 泵 50. 68 亿美 元 ,风机 和 压缩 机 33. 89 亿美 
元 。 增 长 速度 居 前 三 位 的 是 : 制冷 机 械 50. 29% ,各 种 阀门 


21.37% ,各 种 泵 





20.79% 。 
































各 大 类 产品 进口 情况 如 下 : 

(1) APE. 2011 年 ,各 种 泵 进口 额 50. 68 亿美 元 , 比 
上 年 增长 20.79% 。 

20 种 产品 进口 增长 , 增 速 快 的 首先 是 回转 式 径 向 柱 塞 
泵 ,进口 额 1821.8 万 美元 , 比 上 年 增长 630.18% ; 其 次 是 回 

















转 式 轴 向 


141.63%; 
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EER, 

















进口 额 13 793.9 万 美元 , 比 上 年 增长 






































再 次 是 








FE 增长 101.3% 。 进 





E 动 回转 式 齿轮 泵 ,进口 额 10 593.2 万 美 
口 增长 快 的 还 有 电动 往复 式 排 

















j 压 缩 机 。 














(2) 制冷 或 空气 调节 ) 
口 额 11. 65 亿美 元 , 比 上 年 增长 6.44% 。 
增长 ,增长 最 快 的 是 SkW 以 上 


调节 用 压缩 机 进 





8 种 产品 中 有 7 种 进口 





2011 年 ,制冷 或 空气 





冷藏 或 冷冻 箱 用 压缩 机 ,进口 额 6541.5 万 美元 , 比 上 年 增 





长 41.85%; 其 次 是 非 
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空调 器 用 压缩 机 , 进 











13.25% © 








口 额 








冷藏 .冷冻 箱 压 缩 机 , 进口 


降 16.35% 。 


(3) 风机 、 压 缩 机 。2011 年 ,风机 、 压 缩 机 进 
亿美 元 , 比 上 年 增长 3. 

















42% 。 











冷 设备 用 压缩 机 , 进 





额 2. 68 亿美 元 , 比 上 年 增长 15. 32%; 再 次 是 0.4 ~5kW 
2. 88 亿美 元 , 比 上 年 增长 
进口 额 下 降 的 产品 仅 一 种 ,小 于 或 等 于 0.4kW 的 
额 1. 88 亿美 元 , 比 上 年 下 

















口 额 33. 89 
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6 种 产品 进口 增长 , 增 速 最 快 的 是 发 动机 用 增 压 器 , 进 
口 额 2. 42 亿美 元 , 比 上 年 增长 40. 13%; 其 次 是 离心 通风 
机 ,进口 额 2.2 亿美 元 , 比 上 年 增长 29.61% ; 再 次 是 压缩 机 
零件 ,进口 额 1151.5 万 美元 , 比 上 年 增长 19.31% 。 有 3 种 
产品 进口 额 下 降 ,主要 是 二 氧化 碳 压缩 机 。 

(4) ZAWA. 2011 年 ,空气 调节 器 进口 额 3. 29 亿 
美元 , 比 上 年 增长 7.84% o 

6 种 产品 进口 增长 ,增长 快 的 主要 是 独立 窗 式 或 壁 式 
空调 器 、 制 冷 量 小 于 或 等 于 4000kcal/h 分 体式 空调 器 及 机 
动车 辆 上 供 人 使 用 的 空调 器 。4 种 产品 进口 额 下 降 ,主要 是 
未 装 有 制冷 装置 的 空调 器 以 及 空调 器 和 制冷 设备 的 零件 。 

(5) 制冷 机 械 。2011 年 ,制冷 机 械 进口 额 13. 12 亿美 
元 , 比 上 年 增长 50.29% 。 

17 种 产品 进口 增长 ,进口 增长 最 快 的 是 150L 以 上 的 压 
缩 式 家 用 型 冷藏 箱 , 进口 额 556. 7 万 美元 , 比 上 年 增长 
238.63%; 其 次 是 50 ~ 150L 的 压缩 式 家 用 型 冷藏 箱 ,进口 
额 369. 2 万 美元 , 比 上 年 增长 116. 54%; 再 次 是 200 ~ 500L 
的 冷藏 -冷冻 组 合 机 ,进口 额 4892.3 万 美元 , 比 上 年 增长 
83.99% 。 增 长 快 的 还 有 小 于 或 等 于 200L 的 冷藏 -冷冻 组 
合 机 、 半 导体 制冷 式 家 用 型 冷藏 箱 、 小 于 或 等 于 800L 的 柜 
式 冷冻 箱 及 其 他 制冷 机 组 等 。7 种 产品 进口 额 下 降 , 主 要 有 
压缩 式 热 泵 、 小 于 或 等 于 500L 的 柜 式 冷冻 箱 等 。 

(6) 干燥、 落 馏 设备 。2011 年 ,干燥 、 落 馏 设 备 进口 额 
13.63 亿美 元 , 比 上 年 增长 5.42% 。 

6 种 产品 进口 增长 , 增 速 快 的 主要 是 微 空 气流 动 陶瓷 
SRE as. UE ait 466.4 万 美元 , 比 上 年 增长 470. 17%; 
农产品 干燥 器 进口 额 1863.7 万 美元 , 比 上 年 增长 70.82% ; 
木材 、 纸 浆 或 纸板 干燥 器 进口 额 1. 28 亿美 元 , 比 上 年 增长 
23.28% 。2 种 产品 进口 额 下 降 ,分别 是 提 净 塔 和 精 馏 塔 。 

(7) 空气 分 离 设备 。2011 年 ,空气 分 离 设备 进口 额 9.4 
亿美 元 , 比 上 年 增长 13. 59% 。 其 中 , 热 交 换 装 置 进口 额 
9.02 亿 美元 , 占 全 部 进口 额 的 95. 96%, 比 上 年 增长 
18.92%. 1.5 F m/h 及 以 上 的 制 氧 机 进口 额 19. 8 万 美 
元 , 比 上 年 下 降 97.15%。 

(8) 过 滤 净 化 设备 。2011 年 ,过 滤 净 化 设备 进口 额 
29.02 亿 美元 , 比 上 年 增长 18.30% 。 


















































































































































































































































































































































式 胶 印 机 ,进口 量 34 台 、 进 口 额 5735.8 万 美元 ,金额 比 上 
年 下 降 37. 19% 。 这 三 种 产品 进口 额 合计 占 印刷 装订 机 械 
进口 总 额 的 48.9% 。 值 得 重视 的 是 , 卷 取 进 料 式 胶印 机 进 
口 额 大 幅度 减少 ; 平 张 纸 进 料 式 双色 胶印 机 进口 量 虽 不 多 
( 仅 13 台 ) ,但 进口 额 849.6 万 美元 , 比 上 年 增长 70. 19% 。 
进口 额 较 大 的 产品 还 有 数字 式 喷 墨 印刷 机 、 切 纸 机 ` 凹 版 印 
刷机 \ 平 网 印刷 机 及 激光 印刷 机 等 。 

(10) 塑料 机 械 。2011 年 ,塑料 机 械 进口 额 25.94 亿美 
元 , 比 上 年 增长 11.43% 。 

除 注塑 机 和 吹 塑 机 进口 额 下 降 外 ,其 他 产品 进口 均 增 
长 。 进 口 增长 最 快 的 是 塑料 中 空 成 型 机 ,进口 额 2936.4 万 
美元 , 比 上 年 增长 83.02%; 其 次 是 塑料 压延 成 型 机 ,进口 额 
6 400.4 万 美元 , 比 上 年 增长 60. 38%; 再 次 是 其 他 挤 出 机 ， 
进口 额 4.07 亿美 元 , 比 上 年 增长 45. 83% 。 注 塑 机 和 吹 逆 
虽然 进口 增 速 下 降 , 但 进口 额 仍然 较 大 ,分 别 为 8.42 亿 
美元 和 2.68 亿美 元 。 

(11) 各 种 阀门 。2011 年 ,各 种 阀门 进口 额 74. 44 亿美 
元 , 比 上 年 增长 21.37% 。 

各 种 阀门 进口 全 面 增长 。 其 中 ,进口 最 多 的 是 油 压 传 
zh WIZE BH 14.39 亿美 元 , 比 上 年 增长 29.39% ; 气压 传动 
阀 进口 额 5. 26 美元 , 比 上 年 增长 22.34% 。 此 外 ,电磁 式 换 
向 阀 进口 额 3. 83 亿美 元 , 比 上 年 增长 62.31% ; 止 回 阀 进口 
BH 3.74 亿美 元 , 比 上 年 增长 1.06%; 减 压 阀 进口 额 3.44 亿 
美元 , 比 上 年 增长 26.4% ; 阀门 零件 进口 额 8.04 亿美 元 , 比 
上 年 增长 22. 32% 。 

(12) 传动 装置 。2011 年 ,传动 装置 进口 额 28. 16 亿美 
元 , 比 上 年 增长 19. 32% 。 
进口 额 最 多 的 是 齿轮 变速 传动 装置 和 滚珠 螺杆 传动 
轴 ,进口 额 16. 95 亿美 元 , 比 上 年 增长 20.31% ; 其 次 是 行星 
齿轮 减速 器 ,进口 额 4. 66 亿美 元 , 比 上 年 增长 14.02% 。 

2. 出 口 快 速 增 长 ,出 口 额 再 创 历史 新 高 

2011 年 ,通用 机 械 产 品 出 口 额 486. 83 亿美 元 ,超出 历 
史 最 高 的 2010 年 出 口 额 ( 399. 09 亿美 元 ) 87. 74 亿美 元 。 
在 12 大 类 产品 中 ,出 口 额 居 前 三 位 的 是 : 各 种 阀门 118. 89 
亿美 元 、 空 气 调节 器 110. 69 亿美 元 制冷 机 械 66. 19 亿美 
元 。 增 长 速度 居 前 三 位 的 是 : 传动 装置 增长 33. 75% ,各 种 




















































































































































































































13 种 产品 进口 增长 ,进口 增 速 快 的 3 种 :一 是 固 液 分 离 
机 ,进口 额 1.82 亿美 元 , 比 上 年 增长 50. 02%; 二 是 非 家 用 
型 水 的 过 滤 、 净 化 机 器 及 装置 ,进口 额 2.47 亿美 元 , 比 上 年 
增长 34.37% ; 三 是 工业 用 袋 式 除尘 器 ,进口 额 2258.2 TÆ 
























































元 , 比 上 年 增长 32. 67%. 3 种 产品 进口 下 降 , 主要 是 脱 
水 机 。 
(9) 印刷 装订 机 械 。2011 年 ,印刷 装订 机 械 进 口 额 


21.76 亿 美元 , 比 上 年 增长 14.80% 。 

进口 较 多 的 是 各 类 胶印 机 。 其 中 , 平 张 纸 进 料 式 五 色 
及 以 上 胶印 机 进口 量 416 台 、 进 口 额 5. 62 亿美 元 ,金额 比 
上 年 增长 15. 46%; 平 张 纸 进 料 式 四 色 胶 印 机 进口 量 801 
台 、 进 口 额 4.44 亿美 元 ,金额 比 上 年 下 降 6.59% ; 卷 取 进 料 
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泵 增长 31.76% ,塑料 机 械 增长 28. 56% 。 

各 类 产品 出 口 情况 如 下 : 

(1) 各 种 和 泵 。2011 年 ,各 种 泵 出 口 额 51.8 亿美 元 , 比 上 
年 增长 31.76% 。 

除 其 他 液压 往复 式 排 液 泵 出 口 下 降 外 ,28 种 产品 出 口 
全 面 增长 。 增 速 快 的 首先 是 回转 式 轴 癌 柱 塞 泵 ,出 口 额 
1 188.6 万 美元 , 比 上 年 增长 197. 52%; 其 次 是 液压 往复 式 
柱 塞 泵 ,出 口 额 5563.6 万 美元 , 比 上 年 增长 160.47%; 再 次 
是 电动 回转 式 齿轮 泵 ,出 口 额 1 486. 4 万 美元 , 比 上 年 增长 
130.34% 。 出 口 快 速 增长 的 还 有 气动 往复 式 排 液 和 泵 ` 液 压 
回转 式 叶片 泵 、 液 压 回转 式 齿轮 泵 、 电 动 回转 式 叶 片 泵 、 
转 式 径 向 柱 塞 泵 等 。 
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产品 进出 口 





(2) 制冷 或 空气 调节 用 压缩 机 。2011 年 ,制冷 或 空气 
调节 用 压缩 机 出 口 额 24. 86 亿美 元 , 比 上 年 增长 27.37% 。 

6 种 产品 出 口 增长 。 出 口 额 最 多 的 是 0.4 ~5kW 的 空 
调 器 用 压缩 机 ,出 口 额 10. 36 亿美 元 , 比 上 年 增长 17.46%; 
其 次 是 0.4kW 及 以 下 冷藏 ,冷冻 箱 压 缩 机 ,出 口 额 7. 83 亿 
美元 , 比 上 年 增长 32. 58%; 再 次 是 非 电 动机 驱动 的 制冷 设 
备用 压缩 机 ,出口 额 3. 39 亿美 元 , 比 上 年 增长 50.21% 。 出 
口 下 降 的 产品 有 2 种 , 即 0.4 ~5kW 的 冷藏 或 冷冻 箱 用 压缩 
机 和 5kW 以 上 的 冷藏 或 冷冻 箱 用 压缩 机 。 

(3) 风机 、 压 缩 机 。2011 年 ,风机 、 压 缩 机 出 口 额 32. 68 
亿美 元 , 比 上 年 增长 17.0% 。 

9 种 产品 出 口 全 面 增长 ,出 口 增长 快 的 是 二 氧化 碳 压 
缩 机 ,出 口 额 4003.8 万 美元 , 比 上 年 增长 122.52% ;发 动机 
用 增 压 器 出 口 额 1.73 亿美 元 , 比 上 年 增长 18. 24% ; 除 离心 
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mb 以 下 的 制 氧 机 出 口 额 9 452. 8 万 美元 , 比 上 年 下 
3.91% 。 

(8) 过 滤 净 化 设备 。2011 年 ,过 滤 净 化 设备 出 口 额 
19.42 亿 美元 , 比 上 年 增长 13.25% 。 

液体 过 滤 设 备 出 口 普 遍 增 长 ,其 中 出 口 最 多 的 是 内 燃 
发 动机 的 燃油 过 滤器 ,出 口 额 $. 24 亿美 元 , 比 上 年 增长 
22.92% ; 其 次 是 非 家 用 型 水 的 过 滤 、 净 化 机 器 及 装置 ,出 口 
额 2. 17 亿美 元 , 比 上 年 下 降 24. 96% ;再 次 是 内 燃 发 动机 的 
进 气 过 滤器 ,出 口 额 1.27 亿美 元 , 比 上 年 增长 41.26% 。 出 
口 下 降 的 主要 是 工业 用 静电 除尘 器 和 工业 用 旋风 式 除 

(9) 印刷 装订 机 械 。2011 年 ,印刷 装订 机 械 出 口 额 
9.47 亿 美元 , 比 上 年 增长 27.02% 。 

出 口 量 大 且 高 速 增长 的 是 数字 式 喷 墨 印刷 机 ( 可 连接 


































































































式 通风 机 以 外 的 其 他 风机 出 口 额 10. 59 亿美 元 , 比 上 年 增 
长 9.77% 。 

(4) 空气 调节 器 。2011 年 ,空气 调节 带 出 口 额 110. 69 
亿美 元 , 比 上 年 增长 22. 87% 。 
除 制冷 量 小 于 或 等 于 4 000kcal/h、 装 冷 热 换 向 阀 的 空 
调 器 以 及 未 装 有 制冷 装置 的 空调 器 出 口 下 降 外 ,其 他 8 种 
产品 出 口 都 增长 。 出 口 最 多 的 是 制冷 量 小 于 或 等 于 
4 000kcal/p 的 分 体 窗 式 或 壁 式 空调 器 ,出 口 额 43. 22 亿美 
元 , 比 上 年 增长 38. 16% ; 其 次 是 制冷 量 大 于 4 000kcal/h 的 
分 体 窗 式 或 壁 式 空调 器 ,出 口 额 21. 52 亿美 元 , 比 上 年 增长 
30. 59% ; 再 次 是 独立 窗 式 或 壁 式 空调 器 ,出 口 额 15. 85 亿 
美元 , 比 上 年 增长 19. 18% 。 

(5) 制冷 机 械 。2011 年 ,制冷 机 械 出 口 额 66. 19 亿美 
元 , 比 上 年 增长 15.07% 。 

除 两 种 产品 出 口 下 降 外 ,其 他 商品 均 增长 。 出 口 增 速 
最 快 的 是 500L 以 上 各 自 装 门 的 冷藏 -冷冻 组 合 机 ,出 口 额 













































































网 络 ) ,出 口 额 4.31 亿美 元 , 比 上 年 增长 51.29% 。 出 口 高 
速 增长 的 其 他 产品 有 : 五 色 及 以 上 平 张 纸 进 料 式 胶印 机 ,出 
口 额 2521.1 万 美元 , 比 上 年 增长 55.25%; 其 他 数字 式 印 刷 
设备 ( 可 连接 网 络 ) , 出口 额 259.7 万 美元 , 比 上 年 增长 
80.72% 。 激 光照 相 排 版 设备 出 口 超 高 速 增长 ,出 口 量 49 
台 , 出 口 额 349.4 万 美元 ,金额 比 上 年 增长 42 倍 。 出 口 下 
降 的 主要 有 办 公 室 用 片 取 式 胶印 机 、 平 张 纸 进 料 式 单 色 和 
双色 胶印 机 以 及 平 网 印刷 机 等 。 

(10) 塑料 机 械 。2011 年 ,塑料 机 械 出 口 额 18. 29 亿美 
元 , 比 上 年 增长 28. 56% 。 

塑料 机 械 出 口 全 面 增长 。 出 口 额 最 多 的 是 注塑 机 , 达 
8.23 亿美 元 , 比 上 年 增长 31.99%; 其 他 挤 出 机 出 口 额 2. 18 
亿美 元 , 比 上 年 增长 12. 35% ; 吹 塑 机 出 口 额 1. 45 亿美 元 ， 
比 上 年 增长 6.61% ; 塑料 机 械 零 件 出 口 额 3. 64 亿美 元 , 比 
上 年 增长 28.94% 。 
(11) 各 种 阀门 。2011 年 ,各 种 阀门 出 口 额 118. 89 亿美 

































































3.78 亿美 元 , 比 上 年 增长 64. 44% ; 其 次 是 900L 及 以 下 立 
式 冷 冻 箱 ,出口 额 349. 8 万 美元 , 比 上 年 增长 61.57% ; 再 次 
是 500 ~800L 柜 式 冷 冻 箱 ,出 口 额 3 677.7 万 美元 , 比 上 年 
增长 46.24% 。 出 口 额 较 多 的 两 种 产品 是 : 50 ~ 150L 压缩 
式 家 用 型 冷藏 箱 , 出 口 额 7.21 亿美 元 ; 500L 及 以 下 柜 式 冷 
冻 箱 ,出 口 额 7.15 亿美 元 。 出 口 下 降 的 两 种 产品 是 : 压缩 
式 热泵 和 其 他 热泵 。 

(6) FH ARTI 2011 年 ,干燥 、 落 馏 设 备 出 口 额 
7.5 亿美 元 , 比 上 年 增长 21.33%。 

5 种 产品 出 口 增长 ,其 中 ,木材 、 纸 浆 或 纸板 干燥 器 出 口 
额 3539.8 万 美元 , 比 上 年 增长 52. 18%; 其 他 干燥 器 出 口 额 
2.21 亿美 元 , 比 上 年 增长 42. 67%; 农产品 干燥 器 出 口 额 
944.8 万 美元 , 比 上 年 增长 24.25% 。3 种 产品 出 口 下 降 ,分 
别 是 提 净 塔 , 精 馏 塔 和 微 空气 流动 陶瓷 坏 件 干燥 器 。 

(7) 空气 分 离 设备 。2011 年 ,空气 分 离 设 备 出 口 额 
5.32 亿 美元 , 比 上 年 增长 1.70% 。 其 中 , 热 交 换 装置 出 口 额 
3.29 亿美 元 , 比 上 年 增长 13.19%;1.5 F m/h RIEK 
氧 机 出 口 额 435.9 万 美元 , 比 上 年 下 降 91. 22%;1.5 万 




































































元 , 比 上 年 增长 21.03% 。 

各 种 阀门 出 口 全 面 增长 。 其 中 , 止 回 阀 出 口 额 3 亿美 
元 , 比 上 年 增长 28.31%; 减 压 阀 出 口 额 1. 68 亿美 元 , 比 上 
年 增长 20.95% ; 电磁 式 换 向 阀 出 口 额 1.22 亿美 元 , 比 上 年 
增长 40.19% ; ZEREN Ua FB A A il 7 228. 6 万 美元 , 比 上 
年 增长 23.9% 。 

(12) 传动 装置 。2011 年 ,传动 装置 出 口 额 21.72 亿美 
元 , 比 上 年 增长 33.75%。 

出 口 额 最 多 的 是 齿轮 变速 传动 装置 和 滚珠 螺杆 传动 
轴 ,出 口 额 12.38 亿美 元 , 比 上 年 增长 44.89% ; 其 次 是 未 装 
有 滚珠 或 滚 子 轴承 的 轴承 座 , 出 口 额 4.71 亿美 元 , 比 上 年 
增长 36. 61% 。 

二 、\ 值 得 重视 的 几 个 问题 

1. 调整 和 优化 出 口 产 品 结构 ,开发 适应 发 展 中 国家 需 
求 的 产品 

我 国 出 口 的 通用 机 械 产 品 中 ,劳动 密集 型 产品 和 低 附 
价值 产品 占有 很 大 的 比重 。 近 几 年 来 ,出 口 产品 结构 有 所 
改善 ,出 口 产 品 技术 含量 有 所 提高 ,但 差距 仍然 很 大 ,需要 
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不 断 调 整 和 优化 。 














首先 ,要 适应 国际 了 
国际 金融 
场 需求 结构 发 生 了 一 些 























和 场 需求 变化 ,调整 出 口 产品 结构 。 


危机 发 生 后 ,各 国 采取 了 一 系列 相应 措施 ,国际 市 








变化 ,有 关 出 口 企业 要 适应 这 一 变 








化 ,根据 用 户 需求 ,及 时 调整 产品 结构 ,做 好 服务 。 由 于 欧 























济 体 和 发 展 中 国家 需求 
的 经 济 贸易 合作 方式 。 














洲 、 美 国 \ 日 本 的 需求 受 经 济 不 景气 影响 出 口 市 场 可 能 继续 
低迷 ,更 需要 我 国 通用 机 械 生 产 企业 大 力 开 发 适应 新 兴 经 











的 产品 ,寻求 更 符合 这 些 国 家 特点 
































其 次 ,国内 企业 在 转变 发 展 方式 调整 产品 结构 的 同 
时 ,应 及 时 优化 出 口 产 品 结构 ,提高 出 口 产品 技术 含量 , 产 








品 技术 标准 要 向 国际 标 
品牌 ,提高 产品 苑 争 力 。 

再 次 ,逐步 减少 “两 
及 钢 结构 件 等 。 



































准 或 国际 先进 技术 标准 靠拢 ,创立 























高 一 资 ” 产 品 的 出 口 , 如 铸件、 锻件 


B0 














2. 从 进口 产品 中 寻求 发 展 重点 ,提高 自主 创新 能 
通用 机 械 产 品 每 年 的 进口 量 很 大 ,2011 年 进口 额 
314. 98 亿 美元 ,其 中 进口 额 10 亿美 元 以 上 的 产品 有 液体 











泵 、 气 体 压 缩 机 、 制 冷 设 
设备 过滤 净化 设备 、 印 
传动 装置 等 。 


通用 机 械 的 大 量 进 



























































备用 压缩 机 、 制 冷 机 械 \ 干 煤 和 蒸馏 
刷 装订 机 械 、 塑 料 机 械 、 各 种 阀门 和 














口 ,一 方面 说 明 我 国 经 济 建设 需求 




















旺盛 ; 男 一 方面 也 说 明 我 国 通用 机 械 行 业 与 国外 先进 制造 

















技术 存在 很 大 的 差距 ,进口 屡 创 历史 新 高 给 国内 相关 企业 





带 来 了 很 大 的 压力 。 国 
自主 创新 能 力 。 
进口 产品 是 用 户 实 


























提高 包括 从 市 场 调研 到 售后 服务 以 及 为 客户 提供 全 方位 服 
务 的 能 

4, 实施 “走出 去 ”战略 ,加 大 国际 化 经 营 力度 

据 联合 国贸 发 组 织 公 布 ,中 国 对 外 投资 总 额 已 经 由 
2008 年 的 世界 第 12 位 上 升 到 2010 年 ( 投资 金额 688. 1 亿 
美元 ) 的 第 5 位 。 另 据 全 球 四 大 会 计 所 之 一 普 华 永 道 报告 ， 
2011 年 ,中 国 大 陆 企 业 海 外 并 购 交 易 207 宗 , 金 额 达 429 亿 
美元 ,预计 2012 年 仍 将 持续 两 位 数 增长 。 我 国 已 进入 海外 
投资 较 快 增长 阶段 。 

近 几 年 来 ,我 国 一 些 有 条 件 的 机 械 工 业 企 业 , 开 展 国际 
化 经 营 取得 了 实效 ,有 的 已 经 或 正在 逐步 建立 全 球 销售 服 
务 网 点 和 区 域 营销 中 心 , 为 进一步 扩大 出 口 创造 了 很 好 的 
条 件 。 特 别 值得 提出 的 是 ,机 械 工 业 一 些 有 实力 的 企业 并 
购 境 外 技术 先进 的 知名 企业 取得 了 成 果 。 如 北京 第 一 机 床 
厂 并 购 国际 闻名 的 德国 瓦 德里 希 科 保 公司 ,吉利 汽车 并 购 
知名 品牌 沃尔沃 汽车 公司 ,以 及 2012 年 1 月 成 交 的 三 一 重 
工 并 购 德国 工程 机 械 知名 企业 普 茨 迈 斯 特 公 司 ( 生产 混 凝 
土 机 械 ) 等 。 要 鼓励 更 多 有 条 件 的 机 械 工业 企业 “走出 去 ” 
投资 办 三, 或 与 当地 企业 合资 .合作 ,或 有 选择 地 并 购 境 外 
具有 先进 制造 技术 的 企业 。 
从 当前 情况 看 ,如 果 并 购 企业 与 国内 企业 生产 同类 产 
品 且 技术 水 平 接近 ,可 以 合理 调整 零 部 件 生产 分 工 , 形 成 产 
业 链 ,加 大 零 部 件 生产 批 量 , 以 降低 成 本 , 提高 竞争 力 。 如 
并 购 企 业 的 产品 制造 技术 先进 ,要 针对 不 同 国家 的 有 关 规 















































































































































































































































内 企业 要 把 握 机 遇 ,迎接 挑战 ,提高 





实在 在 的 需求 ,也 反映 了 国内 产品 





























与 进口 产品 存在 的 技术 差距 。 要 对 进口 产品 进行 仔细 分 
析 , 从 中 选择 进口 量 较 多 的 规格 品种 ,特别 是 液压 往复 式 排 






































定 , 采 取 灵 活 有 效 措施 ,创造 条 件 逐 步 将 先进 技术 移植 到 国 
内 企业 ,以 此 促进 我 国企 业 产品 结构 的 调整 ,加 快 转型 


























5. 完善 配套 措施 ,增加 避 险 工具 ,规避 汇率 风险 
中 国人 民 银 行 宣布 ,从 2012 年 4 月 16 日 起 ,银行 间 即 









































液 人 汞 、 回 转 式 轴 向 柱 塞 人 泵 、 电 动 潜 油泵 和 潜水 泵 、 真 空 泵 、 空 
调 需 用 压缩 机 、 各 种 干燥 器 、 热 交换 装置 . 平 张 纸 进 料 式 四 
色 以 上 胶印 机 ` 数 字 式 喷 墨 印刷 机 、 高 档 注 塑 机 和 吹 塑 机 、 


























油 压 传动 阅 和 气压 传动 


























身 条 件 , 考 虑 适应 用 户 个 性 化 、 专 用 化 要 求 等 因素 ,研制 开 























期 外 汇市 场 人 民 币 竞 美 元 交易 价 浮动 幅度 由 0.5% 护 大 至 

















阀 等 进口 量 大 的 产品 ,根据 企业 自 
































发 相关 产品 ,尽快 形成 生产 能 力 ,争取 替代 进口 。 











3. 从 单机 出 口 向 承 
延伸 和 扩展 
要 创造 条 件 从 单纯 








接 成 套 出 口 发 展 ,制造 业 向 服务 业 


依靠 单机 出 口 ,逐步 扩展 为 机 组 、 生 








产 线 或 工程 项 目 成 套 出 














有 关 国 家 的 经 济 合作 项 
等 项 目 , 从 中 寻求 商机 。 
制造 业 向 服务 业 延 
段 。 从 通用 机 械 行业 来 





























口 。 培 养 一 批 专业 人 才 , 掌 握 国 际 














市 场 信息 ,熟悉 国际 招标 投标 业务 ,特别 要 重视 我 国政 府 与 








目 、 援 外 工程 及 我 国政 府 出 口 信贷 

















伸 和 扩展 ,当前 尚 处 在 初期 发 展 阶 
说 , 即 从 出 售 单一 产品 向 出 售 个 性 








化 的 多 台 产 品 成 组 \ 成 线 问题 的 解决 方案 和 出 售 系统 服务 





转变 ,从 产品 经 营 向 品牌 经 营 转变 ,延伸 和 扩展 服务 范围 ， 
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1% ,人 民 币 步 人 双向 浮动 时 代 。 这 就 需要 特别 重视 如 何 规 
避 汇 率 风险 。 当 前 主要 采取 包括 锁定 汇率 和 人 民 币 结算 等 
方式 。 在 锁定 汇率 方面 , 远 期 结 售 汇 成 为 企业 普遍 采用 的 
方法 ,客户 与 银行 约定 未 来 结汇 或 售 汇 的 外 汇 币 种 、 金 额 、 
期 限 及 汇率 ,到 期 按照 该 协议 办 理 结 售 汇 业 务 。 但 一 些 企 
业 反 映 , 采 用 这 种 方式 银行 收取 的 费用 较 高 ,而 且 有 多 种 附 
加 条 件 和 限制 ,需要 进一步 完善 和 改进 。 

人 民 币 结算 已 普遍 推广 ,并 已 取得 实效 。 据 中 国人 民 
银行 发 布 ,当前 与 境内 单位 实行 人 民 币 结算 的 国家 和 地 区 
GA 181 个 ,并 正在 稳步 扩大 。 但 当前 的 问题 是 推广 还 有 
难度 ,有 的 客户 认为 这 是 将 风险 转嫁 到 客户 身上 。 重 要 的 
是 让 买卖 双方 各 承担 一 部 分 汇率 变动 带 来 的 损失 。 因 此 ， 
在 汇率 波动 增 大 的 背景 下 ,需要 进一步 完善 配套 措施 , 增 
加 避 险 工具 ,放宽 企业 的 避 险 条 件 ,使 企业 真正 有 能 

(HEAR A: 郑 国 伟 ) 






























































































































































2011 年 通用 机 械 产 品 进口 情况 
































































































































































































































































































































商品 税 号 商品 名 称 | a See 
单位 ( 万 美元 ) (%) 
84131100 | 分 装 燃料 或 润 请 油 的 计量 泵 ,加 油 站 或 车 库 用 台 5726 356. 1 = 
84131900 | 其 他 装 有 或 可 装 计量 装置 的 液体 泵 台 383 531 16 029.1 10 
84132000 | 手 泵 ,但 装 有 或 可 装 计量 装置 者 除外 台 34 686 684 3341.7 44. 
84133029 | HABI ERAR RIDARE 台 5 496 024 39 015.7 29. 
84134000 [EER 台 372 1 103.2 -6. 
84135010 | 气动 往复 式 排 液 泵 台 130 304 5 227.2 24. 
84135020 | 电动 往复 式 排 液 泵 台 5 854 978 19 754.7 34. 
84135031 | 液压 往复 式 柱 塞 泵 台 145 585 24 015.5 25 
84135039 | 其 他 液压 往复 式 排 液 泵 台 707 708 46 030.1 = 
84135090 ”| 未 列 名 往复 式 排 液 泵 台 752 980 16 183.6 467. 
84136021 | 电动 回转 式 齿轮 泵 台 783 118 10 593.2 101. 
84136022 | 液压 回转 式 齿轮 泵 台 311 777 7 894. 8 29. 
84136029 ”| 其 他 回转 式 齿轮 泵 台 421 266 9 026. 1 22 
84136031 | 电动 回转 式 叶片 泵 台 505 679 3 986.2 34. 
84136032 | 液压 回转 式 叶 片 泵 合 110 744 1477.2 -19. 
84136039 | 其 他 回转 式 叶 片 泵 台 656 558 5125.0 38. 
84136040 ”| 回转 式 螺杆 泵 台 195 347 5469.5 62 
84136050 | 回转 式 径 向 柱 塞 泵 台 13 214 1 821.8 630. 
84136060 ”| 回转 式 轴 向 柱 塞 泵 台 172 648 13 793.9 141. 
84136090 | 其 他 回转 式 排 液 泵 各 1 862 572 25 769.0 -9 
84137010 | 转速 在 10 000r/min 及 以 上 的 离心 泵 台 204 344 5 432.2 -6. 
84137091 | 转速 在 10 000r/min 以 下 离心 电动 潜 油 泵 及 潜水 电 泵 台 47 755 4932.3 21 
84137099 | 转速 在 10 000r/min 以 下 的 其 他 离心 泵 各 3 802 617 78 979.9 16. 
84138100 | RIZ WIKE 台 8 737 319 36 650.5 -2. 
84138200 | 液体 提升 机 台 17 727 535.9 10. 
84139100 | 液体 泵 零件 kg 34 140 053 77 851.1 20 
84139200 | 液体 提升 机 零件 kg 68 321 218.6 -6. 
84141000 | 真空 泵 台 983 481 45 599.9 34 
84142000 | 手动 或 脚 踏 式 空气 泵 台 1 268 799 594.8 -13. 
84143011 | 冷藏 .冷冻 箱 压 缩 机 ,电动 机 功率 二 0.4kW 4 4 370 834 18 777.8 -16. 
84143012 |0. 4kW < 电动 机 功率 <5kW 的 冷藏 或 冷冻 箱 用 压缩 机 台 571 225 5315.1 0. 
84143013 |0.4kW < 电动 机 功率 <5kW 的 空气 调节 器 用 压缩 机 台 4330 967 28 752.8 13. 
84143014 | 电动 机 功率 >5kW 的 空气 调节 器 用 压缩 机 台 327 506 17 028.9 6. 
84143015 | 电动 机 功率 >5kW 的 冷藏 或 冷冻 箱 用 压缩 机 台 48 206 6541.5 41 
84143019 | 电动 机 驱动 的 其 他 制冷 设备 用 压缩 机 台 1 166 995 10 210.0 4. 
84143090 | 非 电 动机 驱动 的 制冷 设备 用 压缩 机 台 2 252 080 26 783.3 15. 
84144000 | 装 在 拖车 底盘 上 的 空气 压缩 机 台 1712 3 126.2 11 
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( 8) 
商品 税 号 商品 名 称 nee 进口 量 进口 额 金额 比 上 年 增长 
单位 (万 美元 ) (%) 
84145930 | 离心 通风 机 台 2 542 081 21 955.7 29.61 
84145990 | 其 他 风机 、 风 扇 台 215 587 199 80 034.2 3.55 
84148010 | 燃气 轮机 用 的 自由 活塞 式 发 生 器 台 51 27.5 — 93.83 
84148020 | 二 氧化 碳 压 缩 机 台 42 941 742.9 -56.61 
84148030 | 发 动机 用 增 压 器 台 301 185 24 199.7 40.13 
84148090 | FLAS TAS, SIREAN. ALE IE 台 18 047 167 163 828.8 -4.93 
84149011 |84143011 ~ 8414301484143090 压缩 机 进 、 排 气 阀 片 kg 682 361 1151.5 19.31 
84149019 |84143011 ~84143014.84143090 其 他 零件 kg 39 001 424 42 153.3 15.58 
84149020 | 84145110 ~ 84145199 及 84146000 机 器 零件 kg 4 463 042 4 843.8 12.43 
84151010 | 独立 窗 式 或 壁 式 空气 调节 央 台 12 723 793.7 54.24 
84151021 | 制冷 量 <4 000kcal/h 分 体 窗 式 或 壁 式 空调 台 5041 426.0 172.73 
84151022 | 制冷 量 >4 000kcal/h 分 体 窗 式 或 壁 式 空调 从 2 825 1118.3 -1.80 
84152000 | 机 动车 辆 上 供 人 使 用 的 空气 调节 器 4 248 069 7 206.9 21.92 
84158110 | EYOTA He p SS ALAS Ht <4 000kcal /h 8 724 103.2 -44.40 
84158120 | 装 冷 热 换 向 阀 空 调 器 ,制冷 量 >4 000kcal/h 台 3 694 5947.8 1.30 
84158210 | 其 他 空气 调节 器 ,制冷 量 <4000kcal/h A 1605 216.1 19.72 
84158220 | 其 他 空气 调节 器 ,制冷 量 >4 000kcal/h 台 46 751 8 541.1 17. 66 
84158300 | 未 装 有 制冷 装置 的 空气 调节 器 台 3 728 1246.5 -25.47 
84159010 |84151000,84158110 及 84158210 设备 的 零件 kg 3 041 180 7302.6 -4.15 
84181010 | 各 自 装 门 的 冷藏 -冷冻 组 合 机 ,容积 >500L 台 85 810 7703.7 -4.88 
84181020 |200L < 容积 500L 的 冷藏 -冷冻 组 合 机 台 67 459 4 892.3 83.99 
84181030 | 容积 和 200L 的 冷藏 - 冷冻 组 合 机 台 7 108 294.0 35.73 
84182110 | 容积 超过 150L 的 压缩 式 家 用 型 冷藏 箱 台 8710 556.7 238.63 
84182120 150L < 容积 <150L 的 压缩 式 家 用 型 冷藏 箱 台 4562 369.2 116.54 
84182130 | 容积 不 超过 SOL 的 压缩 式 家 用 型 冷藏 箱 A 2 208 103.7 0.58 
84182910 | 半导体 制冷 式 家 用 型 冷藏 箱 4 641 10.8 47.95 
84182920 | 电气 吸收 式 家 用 型 冷藏 箱 台 60 5.3 0.00 
84182990 | 其 他 家 用 型 冷藏 箱 A 62 5.2 -74.88 
84183010 -40C 的 柜 式 冷冻 箱 , 容 积 <800L 4 385 239.3 41.10 
84183021 |t > -40C 的 柜 式 冷冻 箱 ,500L < 容积 <800L 各 186 133.1 28.23 
84183029 |t > -40C 的 柜 式 冷冻 箱 ,容积 入 5$00L 人 台 385 45.0 -24.87 
84184010 |t < -40C 的 立 式 冷冻 箱 , 容 积 <900L a 3 623 2095.2 33.11 
84184021 |t > —40°C 的 立 式 冷冻 箱 ,500L < 容积 <900L 台 222 87.9 10. 98 
84184029 |t > -40C 的 立 式 冷冻 箱 ,容积 500L 台 549 94.5 8.87 
84185000 | 其 他 冷藏 或 冷冻 设备 各 5901 1583.5 -12.34 
84186120 | 压缩 式 热 泵 台 946 529.3 -53.64 
84186190 | 其 他 热泵 台 994 113.1 2.82 
84186920 | 其 他 制冷 机 组 kg 96 912 85 831.7 71.75 
84186990 | 未 列 名 制冷 设备 kg 26 422 16 366.3 57. 62 
84189100 | 冷藏 或 冷冻 设备 专用 的 特制 家 具 kg 28 597 62.1 -31.83 
84189910 | 制冷 机 组 及 热泵 的 零件 kg 846 586 1732.1 8.35 
84189991 |t < -40% 的 冷冻 设备 的 零件 kg 20 687 133.7 60.70 
84189992 |t > -40C 、 容 积 >500L 的 冷藏 冷冻 设备 零件 kg 269 672 455.1 21.95 
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( 续 ) 
进口 量 ANY 进口 额 金额 比 上 年 增长 

商品 税 号 商品 名 称 单位 进口 量 ( 万 美元 ) (%) 
84189999 |8418 设备 的 未 列 名 零件 kg 4431 509 7716.7 -5.79 
84193100 | 农产品 干燥 器 台 840 1863.7 70.82 
84193200 | 木材 、 纸 浆 、 纸 或 纸板 干燥 器 台 230 12 835.7 23.28 
84193910 | 微 空气 流动 陶瓷 坏 件 干燥 器 台 28 466.4 470. 17 
84193990 | 其 他 干燥 器 5 47 942 32 524.3 3.56 
84194010 | 提 净 塔 台 6 120.6 -69.21 
84194020 | 精 馏 塔 台 26 2 096.8 -17.65 
84194090 | 其 他 蒸馏 或 精 馏 设备 台 1 852 7707.7 53.93 
84198990 | 未 列 名 利用 温度 变化 处 理 材料 的 机 器 、 装 置 等 台 129 486 78 654.2 0.42 
84195000 | 热 交换 装置 台 576 018 90 182.5 18. 92 
84196011 | 制 氧 量 宇 15 000m3 /h 及 以 上 的 制 氧 机 台 3 19.8 -97.15 
84196019 | 其 他 制 氧 机 台 1 142 59.3 41.19 
84196090 | 未 列 名 液化 空气 或 其 他 气体 的 机 器 台 91 3 769.1 -39.25 
84211910 | 脱水 机 台 492 4715.4 -7.73 
84211920 | IRAE 台 2 889 18 226.3 50.02 
84211990 | 其 他 未 列 名 离心 机 ,包括 离心 干燥 机 A 47731 33 164.6 30.61 
84212110 | 家 用 型 水 的 过 滤 、 净 化 机 器 及 装置 台 2746 159 2171.7 13.60 
84212190 | 非 家 用 型 水 的 过 滤 、 净 化 机 器 及 装置 台 701 876 24 758.5 34.37 
84212200 ”| 过滤 或 净化 饮料 的 机 器 及 装置 台 9 607 627.8 14.56 
84212300 | 内燃 发 动机 的 燃油 过 滤器 个 44 769 128 27 254.9 27.59 
84212910 | 压 滤 机 个 9 684 3 804.3 -1.39 
84212990 ”| 未 列 名 液体 过 滤 、 净 化 机 器 及 装置 个 42 406 852 76 104.5 17.03 
84213100 | 内燃 发 动机 的 进 气 过 滤器 个 2720 231 6554.5 30.71 
84213921 “| 工业 用 静电 除尘 器 个 5679 2320.7 2.55 
84213922 MY FABER RAE A 个 1 239 2258.2 32.67 
84213923 - 业 用 旋风 式 除尘 器 个 4 086 1737.4 10. 33 
84213929 | 其 他 工业 用 除尘 器 个 11 584 4794.0 110.04 
84213930 | 内燃 发 动机 的 排 气 过 滤 及 净化 装置 个 2 564 339 30 727.1 23. 26 
84213990 | 其 他 非 家 用 型 气体 的 过 滤 、 净 化 机 器 及 装置 个 6 289 746 50 985.1 -5.17 
84401010 | 锁 线 装订 机 台 53 719.9 -5.62 
84401020 | 胶 订 机 台 236 2675.2 142.23 
84401090 | 其 他 书本 装订 机 器 台 1916 3 706.4 5.36 
84409000 | 书本 装订 机 器 的 零件 kg 109 702 581.0 28.57 
84411000 | 切 纸 机 台 4585 13 505.8 110.71 
84419010 | 切 纸 机 零件 kg 913 942 2186.7 63.79 
84423010 | 铸 字 机 台 11 7.2 -75.51 
84423090 |8442 其 他 的 机 器 、 器 具 及 设备 A 26 101.7 -37.11 
84424000 | 制版 用 机 器 、 器 具 及 设备 的 零件 台 287 463 1814.3 -13.61 
84425000 | 印 版 .滚筒 等 ; 制 成 供 印刷 用 的 板 、 简 等 kg 886 406 2418.5 13.40 
84431100 | 卷 取 进 料 式 胶印 机 合 34 5735.8 -37.19 
84431200 | 办公室 用 片 取 式 胶印 机 ( 片 尺 寸 生 22cm x 36cm) 各 3 2.6 -77.19 
84431311 | 平 张 纸 进 料 式 单 色 胶印 机 台 5 12.5 -66.93 
84431312 | 平 张 纸 进 料 式 双色 胶印 机 台 13 849.6 70.19 
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( 28) 
. 进口 量 Ls 进口 额 金额 比 上 年 增长 

商品 税 号 商品 名 称 单位 进口 量 (万 美元 (%) 
84431313 | 平 张 纸 进 料 式 四 色 胶 印 机 台 801 44 384.8 -6.59 
84431319 | 其 他 平 张 纸 进 料 式 胶印 机 台 416 56 250.4 15.46 
84431390 | 未 列 名 胶印 机 台 92 3 905.8 31.79 
84431400 | 卷 取 进 料 式 凸 版 印刷 机 ,不 包括 苯胺 印刷 机 台 124 1 603.7 115.03 
84431500 | 非 卷 取 进 料 式 凸版 印刷 机 ,不 包括 葵 胺 印刷 机 台 93 1316.2 — 36. 83 
84431600 | 苯胺 印刷 机 A 69 4 463.9 79.25 
84431700 | 四 版 印刷 机 台 92 13 721.5 221.80 
84431921 | 圆 网 印刷 机 台 80 2 674.6 7.76 
84431922 | 平 网 印刷 机 台 1757 8 870.3 -6.82 
84431929 | 其 他 网 式 印 刷机 台 2 064 9 808.2 27.68 
84431980 | 未 列 名 印刷 机 台 9 147 4527.3 16.72 
84433221 | 数字 式 喷 墨 印刷 机 ,可 连接 网 络 台 202 054 22 629.0 14.91 
84433222 | 激光 印刷 机 ,可 连接 网 络 台 2 742 7381.1 18.25 
84433229 | 其 他 数字 式 印 刷 设备 ,可 连接 网 络 台 5314 1368.8 -34.18 
90065910 | 激光 照相 排版 设备 台 49 349.4 -76.31 
84771010 | 注塑 机 台 7 433 84 247.6 -9.32 
84771090 | 其 他 注射 机 台 505 7032.1 2.07 
84772010 | 塑料 造 粒 机 台 303 17 372.0 28.19 
84772090 | 其 他 挤 出 机 台 3 091 40 675.6 45.83 
84773000 | 吹 塑 机 台 301 26 816.7 -10.86 
84774010 “| 塑料 中 空 成 型 机 台 122 2 936.4 83.02 
84774020 “| 塑料 压延 成 型 机 台 147 6 400.4 60. 38 
84774090 | 其 他 真空 模 塑 机 及 其 他 热 成 型 机 器 台 836 17 694.0 45.21 
84775900 | 其 他 模 塑 或 成 型 机 器 台 982 15 828.5 35.66 
84779000 |8477 所 列 机 器 的 零件 kg 11 720 718 40 418.7 26. 13 
84811000 | IRER] 套 30 424 105 34 412.4 26. 40 
84812010 | 油 压 传动 阀 套 14 354 777 143 955.2 29.39 
84812020 | JEEZ) NJ 套 11 505 440 52 660.9 22.34 
84813000 | JE EIR] 套 133 667 686 37 399.0 1.06 
84814000 | 2242 FBR IE AR] 套 19 503 543 39 282.7 18.36 
84818021 | 电磁 式 换 向 阀 套 32 722 666 38 273.8 62.31 
84818029 | He {the ray W 套 22 920 513 20 532.1 59. 64 
84818031 | FAFA AB 套 4 568 270 4768.4 59.54 
84818039 | 其 他 流量 阀 套 26 595 782 62 079.2 47.59 
84818040 | 其 他 阀门 套 95 267 794 198 819.4 5.52 
84818090 | 龙头 、 旋 塞 及 类 似 装 置 套 9 088 022 20 050.4 35. 60 
84819010 | 阀门 零件 kg 25 075 880 80 401.3 22.32 
84819090 | 龙头 、 旋 塞 及 类 似 装 置 的 零件 kg 4327 615 11781.6 5.25 
84833000 | 未 装 有 滚珠 或 滚 子 轴承 的 轴承 座 ; 滑动 轴承 个 2 192 455 503 42 916.1 19. 80 
84834020 “| 行星 齿轮 减速 器 个 764 898 46 586.5 14.02 
84834090 | 齿轮 及 其 他 变速 传动 装置 ; 滚珠 螺杆 传动 轴 个 245 314 799 169 510.3 20.31 
84835000 | 飞轮 及 滑轮 ,包括 滑轮 组 个 62 201 186 22 554.6 22.63 
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商品 税 号 商品 名 称 AOR) com oo fe 
单位 ( 万 美元 ) (%) 
84131100 | 分 装 燃料 或 润 请 油 的 计量 泵 ,加 油 站 或 车 库 用 台 125 038 5781.5 0.29 
84131900 | 其 他 装 有 或 可 装 计量 装置 的 液体 泵 台 1 549 145 4965.4 28. 86 
84132000 | 手 泵 ,但 装 有 或 可 装 计量 装置 者 除外 台 752 025 403 11 148.4 38.25 
84133029 | 其 他 活塞 式 内 燃 发 动机 用 燃油 泵 台 21 146 418 29 809.2 20. 48 
84134000 [EER 台 2 621 5 358.7 29. 60 
84135010 | 气动 往复 式 排 液 泵 台 738 823 4552.2 76.92 
84135020 | 电动 往复 式 排 液 泵 台 9 365 705 9 564.4 22.77 
84135031 | 液压 往复 式 柱 塞 泵 台 613 201 5 563.6 160. 47 
84135039 | 其 他 液压 往复 式 排 液 泵 台 602 900 3 683.3 -3.70 
84135090 | RIKER RAAR 台 1 515 392 14 458.3 60.86 
84136021 | 电动 回转 式 齿 轮 泵 台 255 418 1486.4 130. 34 
84136022 | 液压 回转 式 齿轮 泵 台 126 149 2712.2 73.24 
84136029 ”| 其 他 回转 式 齿轮 泵 台 221 759 2 156.3 64.10 
84136031 | 电动 回转 式 叶片 泵 台 9 742 529 10 876.1 57.31 
84136032 | 液压 回转 式 叶片 泵 合 697 883 2514.3 108.95 
84136039 | 其 他 回转 式 叶 片 泵 台 1 066 059 2 342.0 46.27 
84136040 | 回转 式 螺杆 泵 台 32 717 2370.5 25.07 
84136050 | 回转 式 径 向 柱 塞 泵 台 3 038 80.9 125.35 
84136060 | 回转 式 轴 向 柱 塞 泵 台 27 675 1 188.6 197.52 
84136090 | 其 他 回转 式 排 液 泵 各 25 702 465 50 507.8 18.71 
84137010 | 转速 在 10 000r/min 及 以 上 的 离心 泵 A 3 379 071 3 199.8 4.36 
84137091 | 转速 在 10 000r/min 以 下 离心 电动 潜 油 泵 及 潜水 电 泵 台 30 838 995 55 752.9 15.99 
84137099 | 转速 在 10 000r/min 以 下 的 其 他 离心 泵 各 24 090 975 90 416.1 31. 10 
84138100 | RIZ WIKE 台 31 345 334 41389.8 26. 40 
84138200 | 液体 提升 机 台 63 832 444.1 0.50 
84139100 | 液体 泵 零件 kg 227 801 867 118 372.5 46.00 
84139200 | 液体 提升 机 零件 kg 2 201 173 2242.4 58. 36 
84141000 | 真空泵 5 3 286 368 13 827.3 29.33 
84142000 | 手动 或 脚 踏 式 空 气泵 台 156 335 516 21 267.4 27.38 
84143011 | 冷藏 冷冻 箱 压缩 机 ,电动 机 功率 <0.4kW 4 22 655 131 78 310.9 32. 58 
84143012 |0. 4kW < 电动 机 功率 <5kW 的 冷藏 或 冷冻 箱 用 压缩 机 台 11 724 327.2 -16.38 
84143013 |0. 4kW < 电动 机 功率 <5kW WRI AL 台 16 830 009 103 623.0 17. 46 
84143014 | 电动 机 功率 >5kW 的 空气 调节 器 用 压缩 机 台 215 628 11 523.9 12.30 
84143015 | 电动 机 功率 >5kW 的 冷藏 或 冷冻 箱 用 压缩 机 台 8 404 979.0 -5.04 
84143019 | 电动 机 驱动 的 其 他 制冷 设备 用 压缩 机 台 1575 197 12717.2 41.32 
84143090 | 非 电 动机 驱动 的 制冷 设备 用 压缩 机 台 4001 914 33 915.8 50.21 
84144000 | 装 在 拖车 底盘 上 的 空气 压缩 机 台 66 971 7 229.0 55.31 
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( 8) 

商品 税 号 商品 名 称 BOR | woe ae eee eae 
单位 ( 万 美元 ) (%) 

84145930 | 离心 通风 机 台 11 641 314 23 424.2 14.33 
84145990 | 其 他 风机 、 风 扇 台 348 593 290 105 946.7 9.77 
84148010 | 燃气 轮机 用 的 自由 活塞 式 发 生 器 台 8 4.5 73.08 
84148020 | 二 氧化 碳 压 缩 机 台 263 151 4003.8 122. 52 
84148030 | 发 动机 用 增 压 器 台 894 897 17 338.5 18.24 
84148090 | 其 他 空气 泵 ,气体 压缩 机 ,通风 哩 、 循 环 气 罩 全 76 025 572 145 925.1 20.58 
84149011 |84143011 ~ 84143014、84143090 压缩 机 进 、 排 气 阀 片 kg 579 084 519.2 22. 42 
84149019 |84143011 ~84143014.84143090 其 他 零件 kg 28 330 115 11 125.3 25. 66 
84149020 |84145110 ~ 84145199 及 84146000 机 器 零件 kg 80 752 137 18 469.5 19.02 
84151010 | 独立 窗 式 或 壁 式 空气 调节 央 a 11 803 389 158 523.4 19.18 
84151021 | 制冷 量 <4 000kcal/h 分 体 窗 式 或 壁 式 空调 A 20 166 090 432 199.8 38.16 
84151022 | 制冷 量 >4 000kcal/h 分 体 窗 式 或 壁 式 空调 从 6 901 805 215 217.1 30.59 
84152000 | 机 动车 辆 上 供 人 使 用 的 空气 调节 器 4 300 329 13 361.6 28.95 
84158110 | 装 冷 热 换 向 阀 空 调 器 ,制冷 量 <4000kcal/h 台 856 329 19 205.8 -30.59 
84158120 | 装 冷 热 换 向 阀 空 调 器 ,制冷 量 >4 000kcal/h 台 588 232 44733.0 51.73 
84158210 ”| 其 他 空气 调节 器 ,制冷 量 <4 000kcal/h A 3 003 651 52 370.7 102.23 
84158220 | 其 他 空气 调节 器 ,制冷 量 >4 000kcal/h 台 307 167 24 993.2 11.83 
84158300 | 未 装 有 制冷 装置 的 空气 调节 器 台 815 492 14 228.7 -74.07 
84159010 |84151000,84158110 及 84158210 设备 的 零件 kg 147 413 489 132 111.4 10.38 
84181010 | 各 自 装 门 的 冷藏 -冷冻 组 合 机 ,容积 >500L 台 654 132 37 810.7 64. 44 
84181020 |200L < 容积 500L 的 冷藏 -冷冻 组 合 机 台 4187712 99 267.0 2.23 
84181030 | AFR <200L 的 冷藏 -冷冻 组 合 机 A 2 687 418 34 583.7 7.82 
84182110 | 容积 超过 150L 的 压缩 式 家 用 型 冷藏 箱 台 1529513 24 537.1 10.24 
84182120 |50L < 容积 <150L 的 压缩 式 家 用 型 冷藏 箱 台 8 192 713 72 131.1 15.63 
84182130 | 容积 不 超过 SOL 的 压缩 式 家 用 型 冷藏 箱 A 1844725 13 734.9 7.89 
84182910 | 半导体 制冷 式 家 用 型 冷藏 箱 台 5 111 961 17 671.4 16. 26 
84182920 | 电气 吸收 式 家 用 型 冷藏 箱 台 321 762 2714.5 2.24 
84182990 | 其 他 家 用 型 冷藏 箱 A 42 246 495.6 0.63 
84183010 |t < -40%C 的 柜 式 冷冻 箱 , 容 积 <800L 4 70 296 941.9 23.93 
84183021 |t > -40C 的 柜 式 冷冻 箱 ,500L < 容积 <800L A 131 342 3 677.7 46.24 
84183029 |t > -40%C 的 柜 式 冷冻 箱 , 容 积 <500L 4 5 638 961 71 560.7 17.09 
84184010 |t < -40C 的 立 式 冷冻 箱 , 容 积 <900L a 1175 349.8 61.57 
84184021 |t > —40°C 的 立 式 冷冻 箱 ,500L < 容积 <900L 台 52 956 2737.9 36. 10 
84184029 |t > -40C 的 立 式 冷冻 箱 ,容积 500L A 871 731 10 863.6 12.68 
84185000 ”| 其 他 冷藏 或 冷冻 设备 各 1 373 259 43 430.0 19.92 
84186120 | 压缩 式 热 泵 台 149 338 12 692.6 -9.51 
84186190 | 其 他 热泵 台 86 179 2 906.7 -17.24 
84186920 | 其 他 制冷 机 组 kg 335 237 72 313.8 21.87 
84186990 | 未 列 名 制冷 设备 kg 1 848 861 32 892.9 15.86 
84189100 | 冷藏 或 冷冻 设备 专用 的 特制 家 具 kg 4479 461 1 829.5 11.05 
84189910 | 制冷 机 组 及 热泵 的 零件 kg 67 996 342 39 572.7 31.05 
84189991 |t < -40C 的 冷冻 设备 的 零件 kg 6728 612 3 930.9 2.91 
84189992 |t > -40% 、 容 积 >500L 的 冷藏 冷冻 设备 零件 kg 4 628 058 2 760.5 64. 89 
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( 续 ) 
商品 税 号 商品 名 称 BER O tT oe EE ae 
单位 ( 万 美元 ) (%) 
84189999 |8418 设备 的 未 列 名 零件 kg 105 332 749 56 532.8 8.08 
84193100 | 农产品 干燥 器 台 1 894 944.8 24.25 
84193200 | 木材 、 纸 浆 、 纸 或 纸板 干燥 器 台 2 023 3 539.8 52. 18 
84193910 | 微 空气 流动 陶瓷 坏 件 干燥 器 台 1 042 38.8 -71.37 
84193990 | 其 他 干燥 器 台 959 644 22 078.9 42.67 
84194010 | 提 净 塔 台 452 440.9 -77.65 
84194020 | 精 馏 塔 台 178 1239.9 -56.03 
84194090 | 其 他 蒸馏 或 精 馏 设备 台 24 880 6 262.6 26.34 
84198990 | 未 列 名 利用 温度 变化 处 理 材料 的 机 器 、 装 置 等 人 台 2 399 408 40 414.4 21.24 
84195000 | 热 交换 装置 台 404 381 32 932.3 13. 19 
84196011 | HAE S15 000m3 /h 及 以 上 的 制 氧 机 台 69 435.9 -91.22 
84196019 | 其 他 制 氧 机 台 2 606 9 452.8 -3.91 
84196090 | 未 列 名 液化 空气 或 其 他 气体 的 机 器 台 1768 10 385. 1 23.37 
84211910 | 脱水 机 台 205 317 1482.1 11.77 
84211920 | 固 液 分 离 机 台 27 493 5481.1 51.70 
84211990 | 其 他 未 列 名 离心 机 ,包括 离心 干燥 机 A 151 109 7968.2 8.33 
84212110 | 家 用 型 水 的 过 滤 、 净 化 机 器 及 装置 台 16 583 281 14 451.5 12. 99 
84212190 | 非 家 用 型 水 的 过 滤 、 净 化 机 器 及 装置 台 4051 373 21 685.4 -24.96 
84212200 ”| 过滤 或 净化 饮料 的 机 器 及 装置 台 4185 140.5 480.58 
84212300 | 内 燃 发 动机 的 燃油 过 滤器 个 320 770 291 52 399.2 22. 92 
84212910 | 压 滤 机 个 2386 4205.7 27. 57 
84212990 | 未 列 名 液体 过 滤 .净化 机 器 及 装置 个 52 888 526 37 981.0 32. 89 
84213100 | 内燃 发 动机 的 进 气 过 滤器 个 58 775 464 12 705.5 41.26 
84213921 “| 工业 用 静电 除尘 器 个 269 3 602.8 -19.45 
84213922 MY FABER RAE A 个 64 758 9 983.4 11.84 
84213923 - 业 用 旋风 式 除尘 器 个 7 503 706.3 -54.91 
84213929 | 其 他 工业 用 除尘 器 个 34 843 1971.5 31.01 
84213930 | 内燃 发 动机 的 排 气 过 滤 及 净化 装置 个 499 706 1253.5 25.53 
84213990 | 其 他 非 家 用 型 气体 的 过 滤 、 净 化 机 器 及 装置 个 6 227 271 18 203.0 10. 15 
84401010 | 锁 线 装订 机 台 4 899 157.4 -3.49 
84401020 | 胶 订 机 = 64 617 564.6 5.75 
84401090 | 其 他 书本 装订 机 器 台 126 632 1535.9 -0.06 
84409000 | 书本 装订 机 器 的 零件 kg 242 883 145.2 9.26 
84411000 | 切 纸 机 台 2771 983 12 667.0 18.90 
84419010 | 切 纸 机 零件 kg 2 060 694 1 544.0 8.40 
84423010 | 铸 字 机 台 1211 80.4 200. 00 
84423090 | 8442 其 他 的 机 器 、 器 具 及 设备 A 1 086 124.5 -5.97 
84424000 | 制版 用 机 器 、 器 具 及 设备 的 零件 台 135 321 508.7 18.74 
84425000 | 印 版 滚筒 等 ; 制 成 供 印刷 用 的 板 、 简 等 kg 6754 611 5014.8 50.19 
84431100 | 卷 取 进 料 式 胶印 机 $ 152 2461.6 13.35 
84431200 | 办 公 室 用 片 取 式 胶印 机 ( 片 尺寸 <22cm x 36cm) A 32 1.8 -33.33 
84431311 | 平 张 纸 进 料 式 单 色 胶印 机 台 371 318.1 -5.64 
84431312 | 平 张 纸 进 料 式 双色 胶印 机 台 82 155.7 -23.94 
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( 续 ) 
商品 税 号 商品 名 称 HORE | yng fo ieee ree 
单位 ( 万 美元 ) (%) 
84431313 | 平 张 纸 进 料 式 四 色 胶 印 机 台 57 1 044.6 16.57 
84431319 | 其 他 平 张 纸 进 料 式 胶印 机 台 120 2 521.1 55.25 
84431390 | 未 列 名 胶印 机 台 809 863.0 23. 16 
84431400 | 卷 取 进 料 式 凸版 印刷 机 ,不 包括 葵 胺 印刷 机 台 950 1475.9 一 0.98 
84431500 | 非 卷 取 进 料 式 凸版 印刷 机 ,不 包括 葵 胺 印刷 机 台 336 1 428.9 6. 06 
84431600 | 苯胺 印刷 机 各 682 1831.8 25.41 
84431700 | 四 版 印刷 机 台 1 801 3 334.3 10.61 
84431921 | 圆 网 印刷 机 台 396 558.9 -12.81 
84431922 | 平 网 印刷 机 台 20 743 2 346.9 -28.96 
84431929 | 其 他 网 式 印 刷机 台 1472 900. 4 43.72 
84431980 | 未 列 名 印刷 机 台 83 451 8 256.9 -6.75 
84433221 | 数字 式 喷 墨 印刷 机 ,可 连接 网 络 台 173 576 43 152.7 51.29 
84433222 | 激光 印刷 机 ,可 连接 网 络 台 2 023 1 093.8 30.95 
84433229 | 其 他 数字 式 印 刷 设备 ,可 连接 网 络 台 6 900 259.7 80.72 
90065910 | 激光 照相 排版 设备 台 49 349.4 4322.78 
84771010 | 注塑 机 A 24 655 82 345.2 31.99 
84771090 | 其 他 注射 机 台 697 1 658.4 26.39 
84772010 | 塑料 造 粒 机 台 3 110 5551.4 52.22 
84772090 | 其 他 挤 出 机 台 6 050 21791.0 12.35 
84773000 | 吹 塑 机 台 7 529 14 537.2 6.61 
84774010 “| 塑料 中 空 成 型 机 台 1 323 3752.2 56.28 
84774020 “| 塑料 压延 成 型 机 台 1 336 1728.1 104. 87 
84774090 | 其 他 真空 模 塑 机 及 其 他 热 成 型 机 器 台 3 607 5 358.7 44.43 
84775900 | 其 他 模 塑 或 成 型 机 器 台 3 320 9779.5 45.96 
84779000 |8477 所 列 机 器 的 零件 kg 115 006 838 36 360.7 28.94 
84811000 | IRER] 套 38 547 572 16 791.5 20. 95 
84812010 | wh HE fa AR] 套 3 092 367 4691.4 11.22 
84812020 | JEEZ) NJ 套 5 671 021 6357.6 19. 10 
84813000 | JE EIR] 套 1 438 573 894 30 001.9 28.31 
84814000 | 2242 FBR IE AR] 套 8 029 289 7 228.6 23.90 
84818021 | 电磁 式 换 向 阀 套 30 862 187 12 213.9 40. 19 
84818029 | He {the ray W 套 10 067 790 7323.8 56. 80 
84818031 | FAFA AB 套 2 227 942 1137.0 48.92 
84818039 | 其 他 流量 阀 套 18 789 396 14 074.5 161. 14 
84818040 | 其 他 阀门 套 975 122 943 432 875.7 24.57 
84818090 | 龙头 、 旋 塞 及 类 似 装 置 套 592 661 200 328 451.2 10. 08 
84819010 | 阀门 零件 kg 365 552 912 217 308.4 35.05 
84819090 | 龙头 、 旋 塞 及 类 似 装 置 的 零件 kg 98 966 332 110 418.8 6.89 
84833000 | 未 装 有 滚珠 或 滚 子 轴承 的 轴承 座 ; 滑动 轴承 个 2519 183 166 47 075.4 36.61 
84834020 “| 行星 齿轮 减速 器 个 2 581 535 13 800.7 44. 13 
84834090 | 齿轮 及 其 他 变速 传动 装置 ; 滚珠 螺杆 传动 轴 个 286 100 570 123 845.7 44.89 
84835000 | 飞轮 及 滑轮 ,包括 滑轮 组 个 392 275 360 32 470.1 -1.24 
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介绍 部 分 企业 的 经 营 理念 和 成 功 经 验 ， 为 管理 者 成 
功 决策 助力 

Introducing the management idea and Suc 一 
cessful experience of a part of enterprises, facili~— 
tating managers’ successful decision making 










企业 概况 





以 文化 创新 提升 企业 核心 竞争 力 





沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公 司 是 国家 装备 制造 业 的 重 
点 支柱 企业 。 主 要 从 事 研 发 ` 设计、 制造 经 营 科技 含量 高 、 
质量 精良 的 大 型 压缩 机 组 、 大 型 水 泵 和 大 型 往复 压缩 机 等 
产品 ,服务 于 石油 、 化 工 、\ 冶 金 及 空 分 等 众多 领域 。 近 年 来 ， 
沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公 司 以 科学 发 展 观 为 指导 ,大 力 


















































沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公司 











(1) 发 挥 思想 引领 作用 。 沈 阳 鼓 风机 集团 股份 有 限 公 
司 专 门 创办 了 宣传 企业 文化 的 内 刊 一 《企业 文化 导报 》， 
使 企业 文化 宣传 有 了 专门 的 阵地 。 此 外 ,集团 党 委 先后 编 
印 了 《三 品 丛 书 》《 最 美的 雁 阵 》《 领 风 飞 扬 》 等 10 余 种 书 
籍 ` 画 册 ,拍摄 了 《新 沈 鼓 、 新 航程 》 等 几 十 部 专题 片 和 宣传 


















































开展 企业 文化 建设 ,形成 了 底 列 深厚 和 内 涵 广 博 的 沈 鼓 文 
化 。 通 过 多 年 不 断 的 建设 和 创新 ,这 种 先进 文化 力 深 深 地 
熔 铸 在 企业 的 生命 力 、 凝 聚 力 和 创造 力 之 中 ,为 企业 科学 发 
展 提供 了 坚强 保障 。 

一 文化 与 管理 相 融 合 , 全面 实 施文 化 管理 战略 

沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公 司 是 辽 沈 地 区 最 早 开展 企 
业 文 化 建设 的 工业 企业 ,经 过 30 年 的 企业 文化 建设 历程 ， 
逐步 培育 出 了 具有 鲜明 自身 特色 的 企业 文化 。 特 别 是 进入 
21 世纪 以 来 ,沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公 司 以 发 展 的 眼光 
和 战略 性 思维 导入 CI 系统 ,以 文化 与 管理 相 融 合 ,全 面 实施 
文化 管理 战略 。 

为 了 增强 企业 文化 对 沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公 司 科 
学 发 展 的 战略 意义 ,他 们 大 胆 解放 思想 ,跳出 CI 战略 的 一 般 
性 思维 ,建立 起 包含 4 个 子 系统 的 沈 鼓 CI 体系 , 即 以 发 展 目 
标 为 核心 的 战略 识别 系统 ; 以 企业 精神 为 核心 的 理念 识别 
系统 ; 以 制度 文化 为 核心 的 行为 识别 系统 ; 以 企业 标识 为 核 
心 的 视觉 识别 系统 。 通 过 四 大 系统 的 战略 实施 ,使 企业 管 

































































































































































片 ,开展 了 “感动 沈 鼓 ” 人 物 评 选 活动 并 举办 了 盛大 的 颁奖 
晚会 ,有 效 地 宣传 了 企业 文化 ,发 挥 了 巨大 的 思想 引领 
作用 。 

(2) 积极 促进 观念 更 新 。2010 年 举办 “再 创 辉 煌 一 一 
公司 方针 学 习 报 告 会 ”2011 年 举办 “感悟 2011 一 一 公司 方 
针 解 读 论坛 ”、2012 年 举办 “方针 管理 大 讲堂 "。 三 年 三 个 
新 形式 ,深入浅出 地 在 员工 中 宣传 了 公司 经 营 方针 的 要 义 ， 
更 新 了 干部 员工 观念 。 

(3) 有 效 提升 员工 素质 。 沈 阳 鼓 风机 集团 股份 有 限 公 
司 注重 将 企业 文化 建设 与 党 群 工 作 相 结合 。 成 立 了 沈 鼓 文 
学 艺术 界 联合 会 ,为 文艺 爱好 者 建立 交流 技艺 、 增 进 友 谊 的 
家 园 ,也 给 企业 文化 建设 工作 增添 了 新 的 气息 。 集 团 党 委 
创建 了 “党 建 在 线 ” 网 站 ,包括 “文化 之 窗 、 思想 风 帆 ”等 
多 个 栏目 ,让 广大 党 员 群 众 可 以 随时 掌握 最 新 的 管理 和 文 
化 信息 。 

三 、 文 化 力 形成 推动 力 , 全 面 提 升 企业 核心 竞争 力 

沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公司 以 文化 力 形成 推动 力 ， 






















































































理 准 则 形成 的 文化 深入 员工 内 心 ,有 效 统一 了 员工 的 价值 
观 和 行为 标准 。 

沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公司 大 力 加 强制 度 文化 建 
设 , 全 面 营造 文明 规范 的 制度 文化 氛围 。 引 入 了 精益 生产 
管理 模式 ,打造 精益 文化 ,有 效 缩短 了 生产 周期 ,降低 了 制 
造成 本 ; 启动 了 人 力 资 源 咨询 项 目 , 建 立 现代 人 力 资源 管理 
模式 ,全 面 落实 “激发 潜能 ,人 事 相 宜 ” 的 人 才 理 念 ; 更 新 了 
上 管理 标准 体系 ,全面 提升 了 企业 管理 水 平 、 建 立 现代 管 
理 制 度 。 

沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公 司 还 大 力 开展 学 习 型 组 织 
建设 ,为 提高 员工 的 综合 素质 ,人 力 资源 部 门 开展 了 详细 科 
学 的 多 层次 培训 活动 。 为 加 强 领导 干部 的 学 习 , 集 团 党 委 
每 两 个 月 为 中 层 以 上 干部 编 印 一 期 《能 力 与 素质 一 一 沈 鼓 
集团 干部 理论 \ 时 事 学 习 读 本 》, 刊登 时 事 政治 及 先进 的 管 
理 经 验 、 权 威 的 政策 解读 等 内 容 , 全 面 提高 干部 的 理论 水 习 
和 综合 素质 ,至 今 已 出 刊 了 12 期 。 

二 、 加 大 宣传 力度 ,营造 文化 管理 的 良好 氛围 

沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公 司 在 大 力 建设 企业 文化 的 
同时 ,加 大 宣传 力度 ,创新 宣传 形式 ,营造 了 文化 管理 的 良 
好 和 氛围。 
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4B) 
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发 挥 文 化 管理 作用 ,全 面 提升 企业 核心 竞争 力 , 一 方面 , 结 
合 企业 实际 ,构建 企业 文化 理念 。 理 念 识别 系统 是 沈阳 鼓 
风机 集团 股份 有 限 公司 实施 文化 管理 的 核心 和 精髓 。 沈 阳 
鼓风机 集团 股份 有 限 公 司 通过 对 企业 生产 管理 各 个 流程 的 
梳理 ,制订 了 以 企业 精神 和 价值 观 为 核心 的 14 大 理念 。 这 
14 大 理念 ,是 沈 鼓 60 年 来 “精神 文化 ”的 传承 ,具有 持久 成 
长 的 力量 。 经营 理念 服务 理念 科技 理念 等 企业 文化 理 
念 ,各 有 侧重 , 禾 盖 了 企业 生产 经 营 的 全 过 程 。 文 化 理念 的 
实施 ,对 员工 的 思想 和 工作 产生 了 巨大 的 指导 作用 ,进一步 
提高 了 企业 管理 水 平 。 
男 一 方面 ,落实 文化 理念 ,发 挥 文化 管理 作用 。 沈 阳 或 
风机 集团 股份 有 限 公 司 通 过 坚持 不 懈 地 宣传 企业 文化 理 
念 , 使 企业 文化 理念 在 员工 中 和 人 脑 \ 和 信心 ,并 发 挥 了 巨大 的 
管理 功效 。 如 在 劳模 文化 的 影响 下 ,沈阳 就 风机 集团 股份 
有 限 公司 形成 了 尊重 人 才 , 激 励 先进 的 良好 氛围 ,各 个 领域 
里 的 优秀 人 物 层出不穷 ,他 们 刻苦 钻研 技术 , 磨 练 本 领 ,在 
各 自 岗 位 上 发 挥 了 突出 作用 ,杨建华 、 徐 强 “五 条 金 花 ”等 
也 成 为 享誉 全 国 的 先进 典型 。 在 “超越 领先 ,创造 未 来 ”的 
科技 理念 引领 下 ,沈阳 发 风机 集团 股份 有 限 公 司 加 大 自主 
创新 力度 ,在 多 个 领域 内 实现 了 国产 重大 装备 零 的 突破 。 
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中 国 通用 机 械 工业 年 鉴 2012 








几 年 来 ,沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公 司 先后 研制 成 功 百 万 
吨 级 乙烯 压缩 机 、AP1000 核 主 泵 、 西 气 东 输 长 输 管线 压缩 机 
等 一 批 世 界 级 产品 ,谱写 了 重大 装备 国产 化 新 的 篇 章 。 在 
廉洁 理念 的 影响 下 ,沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公 司 深入 开 
展 党 风 廉 政教 育 , 新 建成 的 集 警 示 、 休 闲 与 艺术 为 一 体 的 









































在 先进 文化 力 的 推动 下 ,近年 来 ,企业 的 核心 苑 争 力 得 
到 显著 增强 ,生产 经 营 屡 创 佳绩 。 企 业 工 业 总 产值 在 复杂 
经 济 形势 下 仍 连 年 大 幅 攀 升 ,2011 年 突破 110 亿 元 大 关 , 在 
重大 装备 国产 化 道路 上 竖 起 了 新 的 里 程 碑 。 公 司 溢 获 “中 
国 工业 大 奖 表彰 奖 、 中 国 工 业经 济 先锋 全 国 示 范 单位 ”等 



































“清风 广场 ”, 被 作为 辽宁 省 市 纪检 监察 系统 的 优秀 警示 教 
育 景 点 ,有 力 推 进 了 沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公 司 反 腐 倡 
廉 建设 。 






































荣誉 称号 。 在 打造 世界 级 产品 ` 世 界 级 企业 的 新 一 轮 发 展 
中 , 沈 训 人 以 企业 文化 强大 的 “ 软 实力 ”向 着 打造 具有 世界 
级 规模 的 中 国 最 大 通用 装备 制造 基地 迈进 ! 























为 人 类 文明 创造 绿色 动力 


一 一 西安 陕 鼓动 力 股份 有 限 公司 


西安 陕 鼓动 力 股份 有 限 公司 致力 于 成 为 绿色 能 量 转换 
系统 领域 的 解决 方案 商 和 服务 商 ,主要 服务 于 冶金 .石油 、 
化 工 、 制 药 \ 城 建 和 环保 等 国民 经 济 支 柱 产 业 。 公 司 具有 能 
量 转换 设备 制造 能 量 转换 系统 服务 、 能 源 基础 设施 运营 三 
大 业务 板块 。 能 量 转 换 设备 主要 包括 轴 流 压缩 机 、 工 业 流 
程 能 量 回收 装 置 、 离 心 压缩 机 、 离 心 鼓风机 、 大 型 通风 机 和 
工业 汽轮机 等 。 其 中 , 轴 流 压缩 机 和 工业 流程 能 量 回收 装 
置 均 属 高 效 节 能 环保 产品 。 

公司 将 履行 企业 社会 责任 作为 “打造 世界 一 流动 力 装 
备 强 企 " 战 略 的 重要 组 成 部 分 。 在 “向 上 向 善 ,优良 风气 创 
未 来 "的 核心 价值 观 指引 下 ,努力 将 社会 责任 融入 公司 运营 
管理 中 ,成 为 指导 员工 工作 的 重要 原则 ,不 断 提升 企业 社会 























































































































公司 持续 进行 科技 创新 ,围绕 市 场 需要 确定 研发 课题 ， 
不 断 提升 技术 研发 水 平 。 近 年 来 ,公司 共 下 达 了 4 批 科技 
创新 项 目 , 在 BPRT 同 轴 机 组 、 烧 结余 热能 量 回收 机 组 
( SHRT) .烧结 余热 与 高 炉 顶 压 能 量 回收 联合 发 电机 组 
( STRT) 、 硝 酸 装置 成 套 机 组 、PTA 装置 压缩 机 组 、 大 型 空 分 
装置 用 压缩 机 组 和 真实 气体 压缩 机 组 等 国际 、 国 内 领先 技 
术 领 域 进 行 技术 开发 ,取得 了 自主 研发 .技术 首创 的 显著 效 
果 , 有 些 技术 填补 了 国内 空白 达到 国际 领先 技术 水 平 。 
2011 年 , 共 完 成 24 个 重大 科研 项 目 。 公 司 被 西安 市 工 信 委 
评 为 西安 市 “十 一 五 ”企业 技术 创新 先进 单位 。 

2011 年 ,公司 积极 组 织 开 展 技术 革新 \ 发 明 创 造 、 职 工 
技能 竞赛 技能 减 排 创意 大 赛 等 形式 多 样 的 职工 科技 活动 。 
























































































































































责任 绩效 表现 ; 以 优质 的 服务 不 断 满足 客户 需求 ,与 供应 商 


公司 赵 进 选 等 3 人 荣获 陕西 省 杰出 能 工 巧 折 ; 硝酸 “四 合 














及 合作 伙伴 保持 密切 关系 ,持续 实现 价值 共 创 共享 ,提升 公 
司 社会 价值 和 品牌 ; 不 断 降低 公司 生产 制造 对 环境 的 影响 ， 
建设 资源 节约 型 和 环境 友好 型 企业 ,打造 绿色 环保 产业 ; 力 
行 公益 ,扶危济困 ,关爱 弱势 群体 ,支持 教育 ,与 各 利益 相关 
方 共 同 建设 和 谐 社会 ,成 为 一 家 受 人 尊敬 的 企业 。 

一 、 科 技 创新 ,持续 发 展 




















一 ” 透 平 机 组 系统 技术 开发 及 应 用 等 21 个 项 目 荣获 陕西 省 
职工 发 明 创新 成 果 、 优 秀 节能 减 排 .职工 先进 操作 法 等 奖 
项 ; 公司 大 型 空 分 装置 国产 化 开发 工作 室 等 3 个 集体 荣获 
二 、 提 升 管理 ,服务 用 户 
公司 围绕 企业 发 展 战略 ,在 质量 管理 的 思路 和 方法 上 





















































近年 来 ,公司 全 面 推 进 市 场 创新 .技术 创新 .体制 创新 
和 管理 创新 等 一 系列 的 创新 工程 ,使 企业 商业 模式 、 运 行 体 
制 、 管 理 水 平和 综合 竞争 力 快速 提高 。 公 司 高 度 重视 技术 
研发 工作 ,强化 与 科研 院 所 的 产 学 研 合作 ,不 断 加 大 技术 研 
发 投入 和 技 改 投 入 ,在 科技 创新 ,管理 创新 .QC 质量 攻关 ， 
以 及 新 产品 .新 技术 开发 领域 方面 取得 了 显著 的 成 效 ,使 公 
司 走向 了 一 条 依靠 技术 研发 和 产 学 研 合作 的 可 持续 发 展 道 
路 。2011 年 ,公司 技术 研发 投入 4. 32 亿 元 , 占 营业 收入 比 
重 高 达 8.40% ,为 公司 持续 发 展 提供 技术 支撑 。 

2011 年 ,公司 共 申 请 专利 19 项 ,授权 专利 24 项 ; 截至 
2011 年 底 , 公 司 共 申请 专利 126 项 ,已 授权 专利 101 项 。2011 
年 ,公司 获 国家 省 市 科技 进步 奖 一 等 奖 2 项 ,二 等 奖 4 项 ,三 
等 奖 3 项 。2011 年 ,公司 顺利 通过 国家 企业 技术 中 心 复评 、 
高 新 技术 企业 复审 ,并 获得 “国家 技术 创新 示范 企业 ”称号 。 
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进行 创新 和 突破 ,以 提高 员工 的 质量 意识 和 质量 责任 心 为 
切入 点 ,引入 先进 的 质量 管理 理念 方法 并 取得 实效 ,推动 了 
企业 质量 管理 水 平和 产品 质量 的 全 面 提高 ,使 质量 管理 成 
为 落实 企业 发 展 战略 的 有 力 支 撑 。 

公司 坚持 " 零 缺 陷 " 工 程 , 培 养 员工 认真 负责 的 工作 态 
度 、 良 好 的 工作 习惯 和 执着 的 敬业 精神 。 通 过 有 针对 性 的 
培训 和 教育 ,让 员工 懂得 如 何 做 才 是 对 的 ,明确 每 个 工作 环 
节 的 标准 和 要 求 , 增 强 员工 第 一 次 把 事情 做 正确 的 能 力 , 不 
岂 提 升 公司 质量 管理 水 平 。 
随 着 装备 制造 业 市 场 大 型 化 的 发 展 ,公司 通过 持续 不 
岂 的 技术 创新 ,突破 新 市 场 ,不 断 满足 客户 需求 。 在 国内 市 
场 上 ,公司 为 客户 提供 的 36 万 t/a 硝酸 “四 合 一 ”装置 机 组 ， 
占领 了 当前 国内 硝酸 行业 的 市 场 制高点 ; 公司 与 客户 签订 
的 150 J t/a PTA 项 目 ,其 中 的 向 心 式 尾 气 膨胀 机 以 及 首 套 



















































































































































































企业 概况 











大 型 多 轴 空 压 机 是 首 台 套 ,项 目的 实施 对 公司 后 续 PTA 项 
目 和 超大 型 空 分 (8 万 ~ 10 万 m/h ER) 多 轴 增 压 机 的 技 
术 开 发 与 升级 提供 了 宝贵 经 验 ; 在 国际 市 场 上 ,公司 与 海外 
客户 一 次 性 签约 多 套 介 质 为 丙烷 的 离心 压缩 机 ,开创 了 公 
司 真实 气体 机 组 在 石化 领域 的 出 口 先 河 。 这 些 业 绩 的 取得 
正 是 公司 保障 客户 需求 的 有 力 见 证 。 
同时 ,公司 不 断 拓 展 行业 领域 ,首次 进入 超大 型 煤 制 天 
然 气 领域 ,具备 了 为 客户 提供 大 型 化 、 多 元 化 空 分 产品 的 能 
力 ; 在 冶金 行业 及 其 衍生 行业 余热 利用 市 场 上 ,公司 将 首创 
的 烧结 余热 能 量 回收 机 组 ( SHRT) 推广 应 用 ,将 “发 电 ” 变 为 
“Hi” ,为 用 户 减 少 了 发 电机 及 并 网 系统 ,降低 了 投资 。 
SHRT 技术 的 推广 应 用 既 发 挥 了 公司 的 技术 优势 ,又 增强 了 
为 客户 提供 冶金 流程 配套 项 目 解 决 方案 的 能 力 。2011 年 ， 
公司 与 客户 签订 了 首 个 保 运 服务 项 目 “ 全 托 式 维修 保 运 服 
务 ” 合 同 ,为 公司 走 专 业 化 维修 保 运 服务 道路 迈 出 了 坚实 的 
一 大 步 , 不 断 提升 了 公司 为 客户 服务 的 能 力 。 
公司 建立 “技术 + 管理 + 服务 ”的 一 站 式 全 方位 服务 体 
系 ,为 用 户 机 组 提供 从 售 前 到 售后 的 全 生命 周期 健康 管理 。 
为 客户 量 身 定做 一 系列 机 组 健康 状态 管理 档案 ,对 公司 生产 
各 类 大 型 机 组 实施 远程 监测 ,提供 包括 预警 咨询、 诊断 及 现 
场 服务 等 6 大 方面 20 余 项 服务 ,为 客户 解决 问题 ,创造 价值 。 
三 、 关 注 员 工 , 以 人 为 本 
公司 倡导 “以 人 为 本 ”的 管理 理念 ,提倡 平等 .和 谐 的 家 
文化 。 实 施 人 才 战 略 、 关 注 人 才 培 养 ,为 员工 提供 合适 的 职 









































































































































































































































同时 ,公司 建立 了 员工 健康 保障 体系 ,为 员工 提供 基本 
医疗 保险 、 社 会 补充 医疗 保险 ( 大 病 统筹 ) 、 工 伤 保险 、 西 安 
市 职工 医疗 互助 保障 计划 、 员 工 互 助 会 和 企业 补充 医疗 保 
险 ,并 为 每 名 员工 制作 紧急 救助 卡 ,以 方便 员工 遇 到 紧急 情 
况 时 相关 人 员 能 够 第 一 时 间 联 络 到 员工 家 人 及 公司 救助 
办 。 通 过 员工 紧急 救助 预案 、 员 工 医疗 和 困难 救助 预案 、 员 
工 日 常 应 急 服 务 预案 、 困 难 员 工 与 干部 “一 帮 一 ” 帮 扶 制度 、 
员工 心理 健康 咨询 服务 、 员 工 星 级 服务 体系 等 完善 的 救助 
体系 对 员工 实施 救助 。 

四 、 向 上 向 善 ,优良 风气 创 未 来 

企业 发 展 不 仅 是 全 体 员工 共同 努力 的 结晶 ,更 是 社会 
各 界 关 注 支持 的 结果 ,力行 公益 ,感恩 回报 社会 ,是 公司 全 
体 员工 的 共识 。2011 年 ,公司 在 志愿 者 行动 、 助 残 帮 困 、 助 
学 圆梦 等 公益 活动 中 做 出 了 积极 贡献 。 特 别 是 公司 多 名 青 
年 志愿 者 赴 陕 西南 部 大 巴山 区 的 紫阳 县 焕 古 镇 腊 竹村 挂职 
锻炼 ,深入 山区 实地 帮助 贫困 地 区 人 民 修 路 建 桥 灾后 重 
建 ,捐资 助 学 、 实 施 智 力 扶贫 帮 困 计划 ,展示 公司 员工 心 系 
公益 、 向 上 向 善 的 精神 风貌 。 

公司 通过 了 18014001 环境 管理 体系 认证 ,在 日 常 管理 
过 程 中 倡导 员工 节约 水 电 等 能 源 , 对 废旧 物资 进行 回收 利 
用 。 公 司 提倡 无 纸 化 办 公 , 使 用 数字 化 管理 平台 进行 文件 
和 资料 流转 ,从 点 滴 做 起 ,减少 资源 消耗 , 既 降 低 成 本 又 保 
护 了 办 公 环 境 。 

近年 来 ,公司 通过 不 断 加 大 研发 投入 ,开发 新 技术 , 采 




































































































































































业 发 展 平台 ,积极 帮助 员工 进行 职业 生涯 规划 ; 建立 多 层次 





先进 设备 等 一 系列 措施 来 实现 节能 减 排 , 大 大 降低 了 生 




















的 社会 保障 机 制 和 员工 紧急 救助 体系 ,改善 员工 劳动 保护 
待遇 和 工作 生活 环境 。 并 通过 一 系列 文体 活动 ,提高 职工 
及 家 属 的 健康 水 平 ,陶冶 职工 情操 ,增强 凝聚 力 和 向 心力 ， 
实现 员工 与 企业 共同 成 长 。 
公司 实施 人 才 战 略 , 通 过 建立 员工 职业 发 展 行政 和 不 
同 专业 多 通道 平台 ,帮助 员工 进行 职业 生涯 的 发 展 规划 ,并 
针对 性 地 进行 人 才 培 养 和 激励 ,使 企业 得 到 持续 高 效 发 展 。 
他 们 关注 人 才 培 养 ,2011 年 ,企业 率先 在 技术 .财务 等 
岗位 建立 了 专业 岗位 通道 ,打破 了 过 去 只 有 晋升 行政 岗位 
JE “独木桥 “的 现状 ,让 骨干 员工 根据 自己 的 特长 从 事 专 业 
技术 和 管理 、 服 务 等 岗位 ,企业 给 予 的 薪酬 和 福利 待遇 等 同 
或 高 于 行政 管理 干部 ,这 样 的 举措 ,在 很 大 程度 上 激发 了 员 
工 的 岗位 自豪 感 和 自信 心 , 有 效 提 高 了 专业 化 工作 的 能 力 
和 效果 。 
同时 ,根据 “两 个 转变 ”发 展 战略 以 及 新 兴业 务 的 发 展 
需求 ,企业 制定 人 才 发 展 规划 。 对 内 坚持 “自己 提拔 自己 、 
自己 重用 自己 、 自 己 淘汰 自己 ”的 用 人 理念 ,坚持 “公平 、 公 
EE、 公开” 的 原则 ,通过 面向 全 体 员工 的 内 部 岗位 竞聘 机 制 ， 
选拔 和 培养 最 适合 的 优秀 人 才 。 对 外 吸引 相关 领域 的 高 端 
人 才 加 盟 ,进行 人才 的 储备 和 新 业务 的 拓展 。 另 外 ,创新 培 
训 模式 。 制 定 了 《 陕 鼓 集 团员 工 培训 管理 条 例 》 倡 导 “ 人 人 
受 培 训 , 人 人 培训 人 ”, 让 有 能 力 、 想 干事 的 员工 走 上 自己 适 
合 的 岗位 。 
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产 过 程 能 耗 。2011 年 ,万 元 产值 能 耗 仅 为 0.011+ 标准 煤 。 
公司 以 “为 人 类 文明 创造 绿色 动力 ”为 使 命 ,以 “向 上 向 
善 ,优良 风气 创 未 来 ”为 核心 价值 观 ,以 “同心 协力 、 脚 踏实 
地 、 永 休 激 情 、 与 时 俱 新 ”为 企业 精神 ,全 面 提 升 核心 苑 争 
力 ,实现 企业 、 学 校 、 家 园 的 美好 愿景 。 
公司 在 发 展 过 程 中 ,经 过 “ 知 感 、 悟 \ 行 ,化 ”的 实践 过 
程 ,形成 了 “责任 文化 诚信 文化 规则 文化 、 创 新 文化 感恩 
文化 ”五 大 特色 文化 ,并 以 制度 巩固 和 传承 。 在 践 行 “ 五 大 
文化 ”的 同时 ,为 了 更 好 地 履行 对 员工 、 客 户 、 投 资 者 、 合 作 
伙伴 社会 环境 等 利益 相关 方 责任 ,公司 开始 “价值 共 创 共 
享 ”的 实践 与 建设 。 通 过 共 创 共享 的 文化 实践 活动 ,提升 企 
业 履 行 社 会 责任 的 能 力 和 品牌 形象 ,使 各 利益 相关 方 广泛 
关注 、 参 与 并 支持 公司 的 发 展 , 从 中 获得 持续 快速、 健康 发 
展 的 不 竭 动力 。 
(1) 创新 博览 会 。2011 年 1 月 ,凝聚 着 员工 在 企业 战略 
转型 .核心 技术 能 力 建设 管理 水 平 提升 、 品 牌 建设 和 企业 
文化 建设 方面 智慧 和 创意 的 公司 首届 职工 创新 博览 会 感 大 
开幕 , 共 展 出 了 来 自 各 基层 单位 的 105 项 典型 创新 成 果 , 激 
发 了 广大 员工 的 创新 热情 与 激情 ,推动 了 创新 文化 的 发 展 。 
(2) 纠察 员 全 城 行动 。 从 2003 年 起 ,公司 在 内 部 推出 
了 “斑马 线 "交通 规则 ,让 每 一 位 员工 从 走 “斑马线 "做 起 , 养 
成 良好 的 规则 意识 。 世 界 园 艺 博 览 会 期 间 , 公 司 与 西安 晚 
报 联 手 ,推出 “强化 规则 意识 公司 纠察 员 全 城 行动 ”系列 活 
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动 。 公 司 纠察 员 的 全 城 行动 通过 媒体 多 方 报道 ,不 仅 向 市 
民 传播 了 文明 ,而 且 提升 了 企业 的 品牌 形象 。 

(3) 劳模 、 党 员 标杆 家 属 开放 日 。 公 司 在 发 展 中 认识 
到 : 企业 成 长 和 不 断 壮大 的 历程 ,是 企业 内 部 员工 和 外 部 各 
利益 关联 方 紧密 协作 、 实 施 价值 共 创 和 共享 的 过 程 。 为 了 
肯定 公司 先进 人物 和 家 属 为 企业 发 展 做 出 的 积极 贡献 ,加 
快 创建 “价值 共 创 共享 ”型 企业 ,2011 年 分 别 举办 了 劳动 模 
范 及 党 员 标 杆 家 属 “ 开 放 日 ”活动 ,让 劳模 及 党 员 标 杆 与 自 




































































(5) 手 拉 手 公 益 活动 。 为 实现 与 社会 资源 的 共 创 共享 ， 
公司 积极 投身 公益 事业 。 不 仅 为 扶贫 单位 提供 资金 支持 ， 
也 在 努力 增强 他 们 的 “造血 ”机 能 ,增强 他 们 的 经 济 发 展 实 
力 。2011 年 ,公司 选派 青年 志愿 者 驻 村 进行 挂职 锻炼 ,深入 
山区 实施 智力 扶贫 ,并 策划 组 织 “ 手 拉手 ”爱心 结对 活动 ,让 
大 山里 的 孩子 们 走出 山区 ,开拓 视野 ,鼓励 孩子 们 今后 更 加 
努力 学 习 。 

在 “向 上 向 善 , 优 良 风 气 创 未 来 ”核心 价值 观 引领 下 , 公 









































己 的 亲人 共同 分 享 荣誉 和 成 就 的 行动 ,体现 了 公司 对 员工 
更 深层 次 的 关怀 和 尊重 ,促进 公司 先进 人 物 家 属 与 企业 建 
立 并 保持 长 期 的 “价值 共 创 和 共享 ”关系 。 

(4) 员工 子女 开放 日 。 为 促使 员工 子女 了 解 企业 发 展 
历程 、 生 产 经 营 状况 及 企业 品牌 和 文化 理念 ,搭建 员工 及 其 
子女 沟通 交流 的 平台 ,使 子女 们 实地 体会 父母 的 辛苦 , 进 
步 激 发 对 父母 及 企业 的 感恩 情怀 ,共同 为 企业 发 展 献计 献 
策 ,2011 年 8 月 ,公司 举行 了 主题 为 “体会 父母 工作 场所 ,了 
解 企业 发 展 历 程 , 共 绘 美好 明天 ”的 员工 子女 “开放 日 ” 
活动 。 
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坚定 信心 


瑞 强 拼搏 

















司 在 践 行 五 大 特色 文化 的 实践 中 ,认真 履行 对 员工 客户、 
投资 者 合作 伙伴 社会 环境 等 利益 相关 方 责任 ,促进 了 公司 
经 济 的 发 展 ,提升 了 公司 品牌 形象 ,得 到 了 社会 广泛 认可 。 

2011 年 ,公司 被 中 国企 业 联 合 会 授予 “全 国企 业 文化 示 
范 基 地 ”称号 ,并 获 国家 级 “资源 节约 型 \ 环 境 友 好 型 ”试点 
企业 “省 质量 管理 奖 、 节能 及 绿色 工业 奖 ” ,及 “陕西 省 
履行 社会 责任 先进 企业 "等 多 项 荣誉 ; 公司 第 一 份 社会 责任 
报告 获 《WTO 经 济 导 刊 评选 出 的 “ 金 蜜蜂 2011 优秀 企业 
社会 责任 报告 "成 长 型 企业 奖 ” ,在 社会 公众 中 树立 起 了 
“有 人 能力 、 可 信赖 、 负 责任 ”的 品牌 形象 。 





















































再 破 纪录 


一 上海 鼓风机 厂 有 限 公 司 








2011 年 ,上 海 鼓风机 广 有 限 公司 ( 以 下 简称 上 鼓 公司 ) 
坚定 发 展 信心 ,顽强 拼搏 ,取得 了 比较 突出 的 成 绩 。 
一 ` 坚 定 信心 ,拼搏 市 场 ,咬定 目标 ,再 破 纪录 
近 几 年 ,国际 金融 危机 给 我 国 经 济 的 发 展 带 来 冲击 。 温 
宝 总 理 多 次 提出 ,要 坚持 发 展 实体 经 济 ,强调 “信心 比 黄金 
更 重要 ”。 上 鼓 公 司 面 对 各 种 挑战 ,坚定 信心 ,咬定 企业 拟定 
的 “十 二 五 "发展 目标 和 2011 年 工作 方向 ,顽强 拼搏 。 在 火 
电站 新 上 项 目 减 少 的 情况 下 ,上 辟 公 司 着 眼 于 提高 电站 风机 
的 中 标 率 ,着 眼 于 拓展 其 他 行业 。 钢 厂 干 法 除尘 风机 在 冶金 





























































































































结构 ,开发 具有 市 场 前 景 的 产品 ,并 积极 推进 压缩 机 二 次 创 
业 。 一 年 来 ,依靠 自主 创新 和 产 学 研 结合 等 方式 ,在 核电 高 
温 堆 领域 和 石化 领域 实现 了 突破 ,改造 风机 \ 干 法 除尘 风机 
在 市 场 上 的 反响 也 不 错 。 目 前 ,正在 研发 的 电厂 脱硫 回收 
硫酸 压缩 机 也 是 属于 国内 首创 。 

2. 推广 新 产品 

开发 的 干 法 除尘 风机 是 用 于 钢 厂 除尘 的 新 型 风机 , 节 
约 了 大 量 的 水 资源 ,能 耗 仅 为 湿 法 除尘 的 1/3 ,属于 低 碳 环 
保 型 设备 。 上 鼓 公 司 在 上 海 举办 了 一 次 产品 推介 会 ,邀请 








































































































化 工行 业 取 了 相当 不 错 业 绩 , 共 完 成 21 台 ; 煤炭 行业 的 主 扇 
风机 实现 21 台 的 业绩 ,也 创 历史 新 高 。2011 年 ,上 鼓 公 司 的 
出 口 项 目 比 较 多 ,要 求 比较 高 ,时 间 比 较 紧 ,难度 比较 大 , 面 对 
挑战 ,在 各 部 门 通力 合作 下 ,克服 种 种 困难 ,最 终 圆 满 完成 了 
任务 。 出 口 合同 金额 创新 高 ,达到 3. 488 亿 元 ,同比 增长 
155% 。 为 满足 节能 减 排 的 需要 ,上 鼓 公 司 承 接 了 大 量 的 电站 
改造 风机 合同 ,2011 年 该 项 收入 超过 1. 1 亿 元 ,同比 增长 
79% 。 新 的 增长 点 一 一 离心 压缩 机 实际 完成 5 台 整 机 。 维 修 
服务 和 备件 完成 1.02 亿 元 。 由 于 认 清 形势 的 变化 ,努力 满足 
市 场 需求 ,积极 调整 销售 结构 ,企业 的 产品 销售 收入 完成 8.5 
亿 元 ,同比 增长 16% , 创 历史 最 高 纪录 。 

二 、 坚 持 创 新 ,不 断 提升 企业 的 核心 竞争 力 

1. 技术 创新 
上 鼓 公司 提出 依托 技术 创新 和 市 场 开 发 逐步 调整 产业 
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了 数 十 家 业主 单位 和 设计 院 ,取得 了 很 好 的 效果 。 
接 干 法 除尘 风机 23 台 。 

3. 注重 利用 技术 降低 成 本 

Ur LAF, EAE] 300MW 机 组 的 市 场 占 有 率 不 高 , 主 
要 原因 是 价格 较 高 ,利用 技术 降低 成 本 是 最 直接 也 是 最 有 
效 改 变 这 种 情况 的 办 法 。 技 术 部 门 通过 技术 攻关 ,进行 了 
技术 设计 改良 ,产品 成 本 下 降 10% 以 上 ,促使 300MW 机 组 
中 标 率 快速 提升 。 

4. 加 大 压缩 机 “二 次 创业 ” 

在 上 鼓 公司 的 积极 激励 和 大 力 支 持 下 ,再 加 上 全 公司 
所 有 和 车间、 部 门 的 支撑 ,压缩 机 团队 已 经 完成 5 台 压 缩 机 的 
整 机 生产 任务 ,其 中 包括 国内 领先 的 高 温 堆 大 型 氨 回 路 氨 
气压 缩 机 、 高 温 堆 燃料 球 输送 用 氨 气 压缩 机 , 交 出 了 一 份 令 
人 满意 的 答卷 。 






















































































企业 概况 





5. 经 营 创新 











上 鼓 公 司 提出 要 逐步 转变 经 营 模式 ,坚持 从 











f— i 


造 ” 走 向 “制造 + 服务 ”, 逐 步 做 大 做 强 服务 业 。 公 司 成 立 了 





上 或 公司 产品 











民 务 中 心 , 主攻 产品 维修 服务 和 备件 生产 销 


售 ,通过 一 年 多 的 运行 ,销售 收入 已 过 亿 元 ,成 为 上 鼓 公司 





又 一 个 新 的 经 济 增长 点 。 
三 、 加 强 管理 ,提高 企业 健康 运行 水 平 





1. 对 标 上 市 公司 ,努力 缩小 差 昌 
企业 业绩 的 好 坏 往往 取决 于 管理 














是 否 到 位 ,过 去 上 鼓 














影响 回笼 问题 的 快速 通道 ,最 终 将 应 收 账 款 控制 在 预算 内 。 

5. 注重 转变 经 营 模式 ,提高 企业 鳃 利 能 

努力 跳出 “红海 ”, 进 入 “蓝海 ” , 走 一 条 高 端 发 展 之 路 。 
上 鼓 公 司 的 经 营 目 标 是 “科技 高 端的 上 鼓 、 优 质 规 范 的 上 
鼓 、 整 洁 和 谐 的 上 鼓 ” ,这 是 上 鼓 公司 立足 发 展 ,不 被 淘汰 的 
必由之路 。 上 豆 公 司 积极 探索 “两 头 在 内 、` 中 间 在 外 ”的 经 
营 策略 ,高 端 核心 的 设计 、 销 售 ` 制 造 ` 总 装 试车 在 厂 内 , 低 
端 加 工 充分 利用 社会 资源 ,逐步 向 外 扩散 ,降低 了 企业 的 运 
营 成 本 ,提高 了 企业 的 盘 利 能 力 。 经 过 一 年 努力 ,已 走出 了 
























































公司 偏重 于 考核 ,但 这 是 被 动 的 。 上 辟 公 司 应 该 采取 一 种 




















条 可 持续 发 展 的 道路 。 








更 为 主动 的 方式 ,把 领导 “要 我 做 ”的 思想 , 变 为 我 要 做 ”的 
理念 ,注重 领导 班子 思想 意识 的 统一 ,注重 干部 队伍 行为 的 




















规范 ,注重 员工 队伍 敬业 精神 的 培养 。 加强“ 讲 政治 、 讲 责 








任 、 讲 执行 、 讲 协助 、 








境 、 美 化 文化 ”等 “五 讲 











“责任 加 奖 ”考核 ,班组 管理 工作 考核 以 及 干部 工 


升 了 管理 效果 。 











2. 注重 各 类 成 本 费用 的 探 


























ill 











作 考 核 , 提 


学 习 ; 美化 心灵 、 美 化 产品 、 美 化 环 
四 美 ” 的 正面 宣传 。 同 时 ,加 上 严格 


考核 ,包括 质量 考核 、 安 全 生产 考核 ,设备 和 现场 管理 考核 、 


四 、 以 “ 实 ” 为 主 ,以 “ 干 为 主 ,不 尚 空谈 ,追求 实效 

上 鼓 公 司 是 一 个 实体 经 济 。 实 体 经 济 ,讲究 的 就 是 

2011 年 是 上 鼓 公 司 的 “效益 之 年 ,上 鼓 公 司 干 方 百 计 
提高 效益 。 根 据 “ 以 收 定 支 ,量入为出 ,保证 重点 ,兼顾 

股 ” 的 原则 ,在 加 强 货款 资金 回笼 的 同时 ,严格 控制 可 控 费 












































进一步 发 挥 “ 分 供 方 管理 办 公 室 ” 作 用 ,坚持 采购 、 外 协 











等 环节 一 定 要 执行 货 比 三 家 和 价格 审批 手续 ,包括 存货 和 





废旧 物资 处 理 都 实行 招标 ， 
同时 ,加 强 对 “用 户 指定 配套 单位 


施 ,降低 企业 的 支出 。 


提高 效益 。 技 术 部 门 拟 制 了 
行 器 、 振 动 测量 装置 的 选 型 配置 要 求 , 分 供 方 办 公 室 组 织 


















































站 、 执 行 器 、 





求 规范 和 完善 内 部 审核 制度 
“的 分 析 ,采取 应 对 措 
坚持 以 效益 为 中 心 ,通过 加 强 管理 来 
电 控 箱 、 电 动 执 





















































]。 但 是 材料 、 人 工 费 用 的 不 断 大 幅 上 升 ,影响 了 产品 的 毛 
利率 ,上 鼓 公 司 的 便利 水 平 也 面临 巨大 挑战 。 为 了 控制 全 
年 期 间 费 用 ,上 鼓 公司 加 强 了 费用 监控 ,对 外 协 费 、 外 包 内 
改 费 、 运 输 费 ,配套 采购 费 加 强 核查 ,对 通信 费 等 报销 制度 
进行 了 修订 ,使 各 项 费用 控制 在 合理 范围 内 。 全 年 管理 费 

























































































|\、 销 售 费 用 、 财 务 费用 均 比 上 年 有 所 下 降 。 








o 


配套 广 报价 后 提供 给 销售 业务 员 ,改善 了 配套 设备 采购 价 
格 与 风机 合同 中 的 分 项 报价 倒挂 的 现象 。 
3. 注重 上 鼓 公司 的 形象 建设 和 管理 提升 




















上 鼓 公司 在 短 短 两 个 月 旧 
场 改 造 ,最 终 获 得 上 海 市 质量 








的 时 间 








现场 管理 

















内 ,对 总 装 车 间 进 行 现 
协会 颁发 的 上 海 
“五 星 级 ”的 荣誉 称号 ; 上 鼓 公 司 又 开展 了 “中 国 机 械 管 理 





步 示 范 企业 "活动 ,对 照 示范 企业 评选 标准 ,严格 要 求 , 不 断 
改进 企业 管理 ,经 过 专家 现场 评审 ,通过 了 全 国 机 械 




















“管理 进步 示范 企业 ”认证 。 
场 星 级 管理 和 管理 进步 示范 企 ， 
理 和 现场 管理 起 到 了 促进 作用 。 





4. 注 重 应 收 账 款 的 控制 








2011 年 ,资金 回笼 的 x 
上 涨 和 国家 银根 的 紧缩 使 各 





























EBE BE 2010 4 
电站 的 资金 状况 急 























- 业 
实践 证 明 , 质 量 体 系 落地 的 现 
上 活动 ,对 公司 提升 内 部 管 


FE 更 为 艰难 , 煤 价 的 
fill KIK o 


为 





























组 织 扩 大 、 考 核 及 调整 分 供 方 队伍 ,为 企业 多 争取 效 
益 。 上 鼓 公司 完善 供应 商 导 入 与 淘汰 机 制 , 按 《 供 方 选择 管 
晶 规 则 》 开 发 供应 商 , 对 供应 商 进行 资格 审查 ,2011 年 共 开 
发 供应 商 17 家 。 编 制 了 《合格 供 方 名 录 ( 采购 伟 》、《 合 格 
供 方 名 录 ( 外 协 伸 六 《采购 作业 指导 书 》 《外 协作 业 指 导 
书 》 有 利于 提高 对 外 的 管理 水 平 。 
五 以 人 为 本 ,做 好 民生 工程 ,创造 和 谐 环境 
完成 了 清洁 生产 中 的 高 费 项 目 “S$ 000kW 试车 台 位 改造 ” 
工程 ,消除 了 登高 作业 的 安全 隐患 ,试车 环境 有 了 很 大 改善 。 
为 提高 设备 保障 水 平 , 更 好 地 满足 生产 需要 ,上 鼓 公 司 对 
“ 铺 、 大 、 稀 、 重 ”29 台 复 杂 系 数 、 自 我 维修 费用 高 的 设备 进行 
外 包 维修 、 保 养 工作 ,实现 了 “让 专业 机 构 来 做 专业 的 事 ”。 
2011 年 ,上 鼓 公 司 完成 了 总 装 车 间 工 作 场 地 的 整修 ,新 
建 了 耐 磨 硬化 工业 地 坪 。 改 造 了 食堂 ,增添 了 空调 ; 完成 了 
公司 所 有 厕所 的 修缮 工作 。 组 织 全 公司 员工 体检 ,支持 各 
部 门 开 展 有 意义 的 旅游 活动 ,支持 和 组 织 家 访 及 帮 困 助 学 
活动 ,支持 “党 员 岗 位 承诺 ”和 党 、 团 、 工 各 种 有 益 活 动 。 落 
实 完成 集体 合同 的 相关 内 容 ,依法 保障 职工 的 合法 权益 , 努 
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进行 沟通 ; 加 














建立 了 处 理 


货款 回笼 的 考核 力度 ; 提前 做 好 回笼 计划 ， 
积极 组 织 催 讨 力量 。 全 公司 各 部 门 积 极 配合 ， 





力 营造 和 谐 的 企业 氛围 。 
2012 年 ,上 辟 公 司 将 青 
取 新 的 业绩 。 














度 坚 定 发 展 信心 ,不 断 突破 , 争 
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铸就 精品 














2001 年 3 月 ,山东 海 福 德 机 械 有 限 公 司 ( 以 下 简称 海 福 
德 ) 选择 了 罗 茨 鼓风机 这 个 陌生 但 是 具有 良好 发 展 前 景 的 
产品 , 走 上 了 一 条 艰辛 创业 的 道路 。 
成 立 之 初 ,国家 经 济 体制 改革 不 断 深入 ,国民 经 济 持续 
快速 发 展 , 鼓 风机 市 场 方兴未艾 , 供 方 市 场 的 竞争 并 不 算 激 
烈 。 绝 大 多 数 厂家 为 国有 企业 ,私营 企业 只 有 为 数 不 多 的 
















































































坚持 走 品牌 建设 之 路 


一 一 山东 海 福 德 


机 械 有 限 公司 


2. 设备 更 新 方面 

工 欲 善 其 事 , 必 人 先 利 其 器 ,没有 好 的 加 工 设 备 就 不 可 能 
生产 出 一 流 的 产品 。 海 福 德 深 详 此 理 , H 2007 年 来 ,相继 投 
资 数 百 万 元 购置 了 十 几 台 具有 国内 先进 水 平 的 加 工 设 备 ， 
如 立 式 加 工 中 心 、 双 向 数控 曲面 刨床 、 立 式 铣床 、 龙 门 铣床 、 
龙门 刨床 ` 卧 式 铀 床 ` 数 控 车 床 、 动 平衡 机 等 。 设 备 更 新 后 ， 
















































































几 家 ,还 没有 形成 气候 。 公 司 抓 住 这 个 历史 机 遇 和 难得 的 


原来 由 普通 设备 加 工 的 零 部 件 , 尤 其 是 风机 机 壳 、 墙 板 、 叶 























市 场 机 会 ,必然 进入 了 鼓风机 行业 ,依靠 十 几 个 人 、` 几 台 老 
设备 白手 起 家 。 
2002 年 ,公司 注册 了 海 福 德 "商标 ,开启 了 品牌 兴 企 ` 品 
牌 建 设 之 路 。 在 短 短 四 五 年 的 时 间 内 ， 海 福 德 "从 一 个 不 知 
名 的 小 品牌 ,逐步 小 有 名 气 ,并 具有 一 定 的 市 场 知名 度 。 
福 德 产品 被 越 来 越 多 的 客户 接受 ,公司 成 为 当时 国内 发 展 速 
度 较 快 ,发 展 势头 较 独 ,效益 较 好 的 几 个 新 兴 企 业 之 一 。 
品牌 就 是 企业 的 生命 ,品牌 就 是 企业 文化 的 精髓 。 海 福 
德 坚信 品牌 发 展 之 路 ,坚持 品牌 建设 为 重 ,即使 在 价格 战 成 
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轮 三 大 部 件 全 部 实现 了 数控 设备 或 专用 设备 加 工 , 极 大 地 
提高 了 加 工 质量 ,为 提升 产品 质量 打下 了 良好 的 基础 。 

双向 数控 曲面 人 刨床 主要 用 来 加 工 叶轮 ,叶轮 装 夹 和 分 
度 是 关键 因素 。 设 备 投产 后 ,改进 了 叶轮 装 夹 方法 ,分 度 误 
差 控制 在 0.02mm, 有 效 保证 了 叶轮 之 间 的 配合 间 院 。 
使 用 立 式 铣床 龙门 铣床 能 够 将 墙 板 平 面 的 加 工 由 车 
削 改 为 铣削 ,平面 度 达 到 0. 02mm; 可 以 加 工 40 ~ 400 型 其 
至 更 大 型 机 壳 的 两 个 端面 ,平面 度 均 可 达到 0.02mm。 

加 工 中 心 主要 加 工 墙 板 轴承 孔 。 采 用 了 一 面 两 孔 定 位 






































































































































为 市 场 竞 争 的 主要 因素 和 竞争 点 ,无 序 竞 争 阻 得 了 企业 发 居 
的 时 候 ,依然 坚持 以 品牌 建设 为 中 心 , 理 出 了 一 条 “通过 不 断 
引进 人才、 更 新 设备 技术 进步 加 强 管 理 \ 提 高 产品 性 价 比 来 
发 展 企 业 ” 的 发 展 道路 。 根 据 市 场 及 企业 的 实际 情况 ,制定 
了 "集美 聚 善 ,成 人 达 已 ,打造 国内 性 价 比 第 一 品牌 ”的 战略 
目标 ,以 质量 打 市 场 \ 以 信誉 求 发 展 ` 以 品牌 赢得 客户 。 为 此 ， 
公司 紧 紧 围绕 品牌 建设 开展 了 以 下 各 项 具体 工作 : 

1. 人 才 建 设 方面 

人 力 资 源 是 企业 的 第 一 资源 ,人 才 是 企业 发 展 的 基石 。 
近 几 年 来 ,公司 大 力 引 进 和 培养 各 类 人 才 , 以 人 品 打造 产 
品 , 以 产品 创造 品牌 。 

公司 以 招收 大 学 生 为 人 才 引 进 的 主要 工作 ,其 中 主要 
招收 机 械 设计 与 制造 专业 的 本 科 生 ,以 增强 企业 的 技术 力 
量 。 大 学 生 进 入 公司 工作 一 段 时 间 后 ,都 被 派 往 西安 交通 
大 学 进修 学 习 , 已 有 多 名 大 学 生 在 技术 设计 、 质 量 检 验 、 物 
资 采购 等 重要 岗位 上 工作 ,成 为 公司 的 骨干 力量 。 男 外 , 公 
司 还 以 重金 聘请 了 具有 专业 特长 或 管理 经 验 的 专家 级 人 
才 。 公 司 全 体 人 员 的 知识 水 平 不 断 提高 ,年 龄 结构 趋 于 合 
理 ,逐步 完成 了 管理 人 员 的 新 老 交 蔡 , 逐 步 打 造 了 一 支 “ 充 
满 激情 、 尝 沿 务 实 、 敢 为 人 先 、 智 慧 理 性 ”的 员工 队伍 ,为 制 
造 优质 产品 夯实 了 知识 基础 , 葛 定 了 人 才 基 础 。 

为 进一步 提升 企业 的 人 才 实 力 和 技术 能 力 ,公司 与 清 
华 大 学 、 山 东 大 学 、 山 东 轻 工业 学 院 、 山 东 理 工大 学 、 山 东 机 
械 设 计 研 究 院 ` 西 安 交 大 鼓风机 研究 所 等 国内 多 所 大 专 院 
校 ` 科 研 院 所 保持 密切 的 业务 关系 ,与 各 位 专家 教授 ,行业 
内 的 技术 专家 常年 进行 技术 交流 。 
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方式 ,零件 尺寸 偏差 只 有 0. 02mm, 有效 保证 了 轴承 孔 的 形 
位 公差 ,减少 了 累计 误差 。 

数控 车 床 投入 生产 后 ,在 加 工 小 型 风机 零件 或 工艺 复 
杂 的 零件 上 凸显 作用 。 如 加 工 密封 轴 套 时 ,不 但 有 效 保 证 
了 加 工 精度 ,加工 效率 也 比 原来 提高 了 一 倍 。 

动 平衡 机 主要 检测 叶轮 的 动态 平衡 ,保证 风机 在 运行 
过 程 中 的 平稳 状态 ,减少 磋 碰 ,延长 产品 使 用 寿命 。 

3. TEUGEN É 

为 进一步 发 挥 新 设备 的 作用 ,挖掘 老 设备 的 潜力 ,提高 
加 工 质量 ,公司 不 断 改进 生产 工艺 ,修改 操作 规程 ,主要 完 
成 了 以 下 工作 : 

完成 工装 设计 十 余 项 ,如 铣床 加 工 墙 板 的 夹具 工装 、 加 
工 中 心 加 工 轴承 孔 的 工装 、 双 向 刨床 加 工 50 ~ 200 叶轮 的 工 
艺 轴 、 数 控 龙 门人 刨床 加 工 250 型 以 上 叶轮 的 工装 等 。 

完成 工艺 改进 十 余 项 , 主要 涉及 叶轮 、 密 封套 、 消 声 器 
等 关键 部 件 。 

修订 了 部 分 生产 工艺 和 操作 规程 ,如 喷漆 修复 工艺 、 铸 
件 检 验 标准 、 叶 轮 热 装 温 控 标准 、 装 配 工序 分 开 操作 规程 
等 。 其 中 ,调整 叶轮 热 装 轴 工 艺 后 ,下 轴 温 度 由 原来 的 
600°C 降 到 380Y ,大 大 降低 了 温度 过 高 对 铸件 性 能 造成 的 
影响 ,提高 了 产品 质量 的 稳定 性 。 

经 过 设备 更 新 工艺 改进 , 零 部件 加 工 和 整 机 组 装 质量 
得 到 较 大 提升 ,风机 间隙 均匀 ,组 装 时 几乎 不 用 研磨 ,为 叶 
轮 互 换 创造 了 条 件 。 试 机 时 风机 在 运转 中 的 磷 碰 现象 大 幅 
减少 ,风机 噪声 降低 10dB, 试 机 时 间 大 幅 减 少 。 产 品质 量 拟 
提升 ,减少 了 电能 消耗 ,大 幅 降 低 了 和 售后 服务 费用 ,》 













































































































































































企业 概况 





带 来 较 好 的 经 济 效益 。 

4. 技术 创新 方面 

在 日 益 激烈 的 市 场 竞 争 中 ,要 保持 企业 长 期 立 于 不 败 
之 地 ,就 要 充分 发 挥 企 业 的 技术 优势 和 品牌 优势 ,在 提高 产 
品 技术 含量 \ 研 发 新 产品 、 提 升 产 品 档次 上 下 功夫 。 近 年 
来 , 海 福 德 不 断 加 强 市 场 调研 ,在 继续 完善 原 有 HSR、MJ、 
MD 系列 产品 的 基础 上 ,以 市 场 为 导向 ,向 高 压力 、 大 流量 方 
向 发 展 ,开发 了 HSG 系列 、 罗 茨 真 空 泵 等 新 产品 。 几 年 来 ， 
公司 研制 了 HSR40、50C、200C、300C 型 ,MD80、200、250、400 
型 , MDK100 型 , MJ150C、250 型 , HSG150. 200, 250 型 和 
HSR250V 型 负 压 风机 等 多 个 品种 的 新 产品 。 其 中 , 负 压 风 
机 已 经 系列 化 ,主要 应 用 于 污水 人 处理、 粮食 加 工 、 水 泥 、 化 
工 \ 电 力 等 行业 , 极 大 地 满足 了 客户 需求 ,取得 了 良好 的 经 
济 效益 和 社会 效益 。 

5. 产品 检验 方面 

公司 加 强 了 工序 检验 , 绝 不 让 一 件 不 合格 品 流入 下 道 
工序 。 为 提高 检验 的 准确 性 ,提升 检验 水 平 ,公司 聘请 了 专 
业 量 具 师 对 所 有 量具 进行 日 常 检 验 、 保 养 和 维修 ,并 且 每 年 
都 由 市 质量 技术 监督 局 对 量具 进行 现场 检验 ,确保 量具 示 
值 准确 无 误 ,保证 产品 各 项 质量 指标 达到 国家 标准 或 行业 
标准 。 当 前 ,机 加 工 工 废 率 已 从 0.37% 降 至 0.21% , 整 机 组 
装 一 次 检验 合格 率 从 98% 上 升 到 99. 6% , 整 机 和 人 库 合 格 率 
达到 100% ,产品 出 三 合格 率 达 到 100% ,产品 故障 率 也 明显 
降低 ,客户 满意 度 逐 步 提高 。 

6. 物资 采购 方面 

质量 从 源头 抓 起 ,从 原材料 的 质量 抓 起 。 为 严 把 质量 
关 , 海 福 德 在 采购 中 坚持 同等 质量 比价 格 、 同 等 价格 看 质 
量 、 货 比 三 家 的 工作 原则 ,高 标准 、 严 要 求 ,不断 进行 市 场 考 
查 ,选择 质量 更 高 的 产品 。 如 ,铸件 毛坯 是 产品 的 主要 原 材 
料 ,原来 主要 从 本 地 进货 ,但 毛坯 质量 难以 达到 企业 战略 发 
展 要 求 ,为 此 ,公司 开发 了 一 家 山东 省 50 强 、 全 国 百 强 铸 造 
企业 为 主要 供应 商 , 其 生产 的 毛坯 材质 好 、 性 能 稳定 ,质量 
属国 内 一 流水 平 , 不 但 减少 了 不 良 产品 的 产生 ,而 且 提高 了 






























































































































































中 | 












































(2) 扩大 品牌 宣传 ,提升 企业 形象 。 公 司 已 经 获得 了 山 
东 省 著名 商标 、 山 东 省 守 合同 重信 用 企业 、 济 南 市 名 牌 产 
品 、 济 南 市 级 企业 技术 中 心 、 济 南 市 高 新 技术 企业 等 称号 ， 
此 外 ,公司 还 是 中 国 通用 机 械 工业 协会 风机 分 会 会 员 单 位 、 
ISO 9001 质量 管理 体系 认证 单位 、 济 南 市 环保 产业 营销 联盟 
发 起 人 单位 。 这 些 荣 誉 和 资质 的 获得 , 极 大 地 提升 了 公司 
形象 。 公 司 每 年 都 积极 参加 在 国内 各 大 城市 召开 的 产品 订 
货 会 或 展览 会 ,增加 与 新 老 客户 直接 见面 的 机 会 ,扩大 企业 
9 影响。 加 入 了 蔗 陪 网、 中国 招 标 网 、 中 国 水 泥 网 、 中 国 玫 
粉 信息 网 .中 国 制 粉 网 等 相关 专业 网 站 ,加 大 了 网 上 宣传 力 
度 ; 保持 与 风机 分 会 的 密切 关系 ,在 《风机 》、《 风 机 技术 》 等 
风机 行业 权威 杂志 上 刊登 广告 ; 在 本 地 繁华 地 带 做 大 型 户 
外 广告 。 利 用 电子 商务 和 公司 网 站 及 时 发 布 企业 新 闻 、 信 
息 ,开展 百度 搜索 谷歌 排 名 等 业务 ,便于 客户 找到 公司 ,加 
强 与 客户 的 网 上 交流 ,直接 扩大 了 网 上 交易 量 。 公 司 还 积 
极 参加 风机 分 会 组 织 的 各 项 活动 。 

(3) 完善 营销 渠道 建设 。 稳固 传统 的 营销 渠道 。 传 统 
营销 渠道 包括 办 事 处 直销 和 代理 商 销售 。 办 事 处 直销 是 指 
公司 在 全 国 各 地 设置 的 办 事 处 直接 与 客户 洽谈 业务 开展 的 
销售 活动 , 占 总 销售 量 的 90% ; 代理 商 销售 是 指 由 公司 指定 
代理 商 开 展 的 销售 活动 ,其 销售 量 所 占 份额 较 小 。 

建立 新 型 营销 渠道 。 新 型 营销 渠道 包括 公司 自己 销售 
和 网 上 销售 。 公 司 自己 销售 是 指 由 公司 自身 ( 除 业务 员外 ) 
主动 联系 客户 或 由 客户 主动 到 公司 联系 的 业务 ,网 上 销售 
是 指 由 电子 商务 人 员 通 过 网 络 联系 国内 、 国 际 客户 开展 的 
销售 业务 。 这 两 种 销售 方式 具有 信息 量 大 、 成 本 低 、 联 系 方 
便 、 操 作 简便 等 特点 ,是 公司 近年 来 大 力 开拓 的 营销 渠道 ， 
其 销售 量 不 断 扩大 ,2012 年 预计 可 占 总 销售 的 10% 。 

(4) 创新 销售 模式 。 办 事 处 销售 一 直 是 公司 的 主要 和 营 
销 模式 ,现在 全 国 各 地 已 设 有 30 多 个 办 事 处 。 但 随 着 市 场 
竞争 日 益 加 剧 ,这 种 营销 模式 显现 不 足 :一 是 每 个 办 事 处 的 
业务 员 对 客户 资源 、 客 户 信息 的 保密 心理 很 强 , 公 司 很 难 对 
客户 进行 全 面 控制 ; 二 是 业务 员 长 年 在 外 ,每 天 接受 大 量 外 











































































































































































































































































































































































































加 工效 率 。 此 外 ,公司 选用 的 轴承 ` 齿 轮 、 三 角 带 等 主要 零 
部 件 都 是 国际 或 国内 名 牌 产品 ,质量 可 靠 , 对 稳定 、 提 高 风 
机 质量 起 到 了 积极 的 作用 。 

7. 营销 方面 

公司 在 全 国 范围 内 设 有 30 多 个 办 事 处 ,建立 了 完善 的 
销售 和 服务 网 络 ,产品 行销 国内 各 省 \ 市 、 自 治 区 、` 直 辖 
部 分 产品 远 销 南美 非洲、 东欧 、 东 南亚 等 国家 和 地 区 。 

近年 来 ,原材料 价格 、 人 工 成 本 、 管 理 成 本 不 断 上 涨 , 风 
机 生产 厂家 越 来 越 多 ,市 场 竞 争 越 来 越 激烈 ,无 序 竞 争 加 
剧 ,导致 产品 销售 价格 不 断 下 滑 , 企 业 发 展 难度 加 大 。 面 对 
复杂 多 变 的 经 营 形 势 , 海 福 德 集中 精力 ,密切 关注 市 场 、 竞 
争 对 手 的 情况 ,适时 做 出 反应 。 主 要 采取 了 以 下 措施 : 

(1) 不 断 优化 办 事 处 设置 。 以 末 位 淘汰 为 原则 ,每 年 成 
立新 的 办 事 处 ,每 年 对 业务 员 进 行 调整 ,逐步 建立 起 一 支 与 
公司 同 呼 吸 、 共 命运 、 能 打 硬 仗 的 业务 员 队 伍 。 
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界 信息 ,公司 很 难 统一 其 思想 ,增加 企业 运营 成 本 ; 三 是 区 
域 划分 的 局 限 性 ,不 利于 优秀 业务 员 能 力 的 发 挥 。 

公司 积极 探索 多 种 营销 模式 ,尽快 形成 “多 条 腿 ” 走 路 
和 销售 格局 ,提高 公司 对 市 场 的 把 控 能 力 。 中 开展 企业 自 
身 销 售 模式 。 凡 公司 电子 商务 人 员 收 集 的 信息 尽量 自己 去 
做 , 几 找 到 公司 的 业务 一 律 自 己 去 做 ,加 大 自身 寻找 目标 客 
户 的 力度 ,充分 利用 电子 商务 的 优势 ,扩大 企业 的 国际 知名 
度 ,加强 与 国外 客户 的 业务 联系 ,提高 销售 量 。 这 种 营销 模 
式 对 扩大 产品 销售 起 到 了 积极 的 作用 。2011 年 ,国际 销售 
业务 已 经 取得 突破 性 进展 ,产品 成 功 销 往 南美 中 亚 、 东 南 
亚 等 地 区 ,国内 网 上 销售 业务 逐渐 扩大 。@ 开 展品 牌 营销 
模式 。 品 牌 营销 是 指 企业 通过 创造 品牌 价值 ,最 终 形成 品 
牌 效益 的 营销 策略 和 过 程 。 品 牌 不 仅 是 企业 产品 ` 服 务 的 
标识 ,更 是 反映 企业 综合 实力 和 经 营 水 平 的 无 形 资产 ,在 市 
场 范 争 中 具有 举足轻重 的 地 位 和 作用 。 对 于 一 个 企业 而 
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言 , 唯 有 运用 品牌 ,操作 品牌 ,才能 赢得 市 场 。 积 极 开展 品 
牌 营销 是 企业 的 当务之急 。 
(5) 调整 产品 价格 ,让 利于 客户 。 在 成 本 压力 不 断 上 涨 























的 企业 管理 体系 ,公司 不 断 派出 各 级 人 员 到 清华 大 学 、 山 东 
大 学 、 西 安 交通 大 学 等 国内 一 流 的 高 等 学 府 进修 学 习 , 并 与 
国内 著名 的 企业 管理 咨询 公司 一 一 金 蓝 盟 集团 ` 聚 成 集团 、 





























的 情况 下 ,公司 始终 追求 客户 价值 最 大 化 ,坚持 通过 技术 进 
步 、 提 高 工作 效率 、 加 强 节 能 降 耗 等 办 法 降低 产品 成 本 , 提 
高 产品 性 价 比 , 挤 出 更 多 的 利润 空间 让 利于 客户 。 

(6) 扩大 产品 销售 领域 。 产 品 主要 销售 领域 曾 是 环保 
行业 ,最 高 时 占 到 总 销售 量 的 80% 以 上 。 近 年 来 海 福 德 大 
力 开 发 其 他 行业 市 场 ,成 功 与 国内 几 所 著名 的 水 泥 、 粮 食 设 
计 院 建立 了 业务 关系 ,水 泥 、 粮 食 加 工 和 矿山 等 领域 的 销量 
大 幅 提升 ,环保 行业 的 销量 已 占 总 销量 的 50% 。 

(7) 以 大 项 目 、 大 合同 的 招 投标 为 切入 点 ,大 力 提升 销 
售 业务 。 公 司 成 立 了 “ 招 投标 管理 小 组 ”, 由 专人 制作 标书 ， 
营销 \ 技 术 部 门 提供 全 过 程 指导 服务 。 根 据 不 同 客户 和 对 
手 情况 ,采取 更 加 灵活 的 价格 政策 ,2011 年 成 功 中 标 20 万 
元 以 上 的 大 合同 30 余 份 ,合同 金额 达 1 000 万 元 。 

(8) 提高 售后 服务 水 平 。 售 后 服务 是 提升 企业 形象 .加 
强 品 牌 建设 ` 促 进 产品 销售 的 重要 手段 。 公 司 从 加 强 管理 

手 , 对 售后 服务 人 员 进 行 全 过 程 监控 遥控 指挥 调度 ,并 
通过 电话 回访 加 强 监 督 , 服 务 态度 和 服务 质量 有 了 较 大 提 
高 ,客户 满意 度 不 断 提高 。 

8. 企业 管理 方面 

为 不 断 提升 企业 管理 水 平 , 建 设 规范 化 科学 化 、 系 统 化 
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宏 道 集团 \ 长 松 集团 、 瀚 文公 司 等 建立 了 长 久 的 合作 关系 。 

早 在 2002 年 公司 就 通过 了 ISO 9001:2008 国际 质量 管 
理 体系 的 认证 。 为 建立 一 套 系统 的 管理 体系 ,聘请 了 专业 
老师 长 期 驻扎 公司 深入 调研 ,对 企业 现状 及 问题 进行 归纳 
和 梳理 ,编制 了 管理 制度 、 程 序 文 件 \、 工 艺 标准 等 多 个 文件 ， 
建立 了 一 套 切 合 实际 的 管理 体系 , 英 定 了 企业 发 展 的 基础 。 
在 日 常 管理 中 , 海 福 德 坚持 贯彻 “向 善 持 续 改 进 、 向 上 永 续 
发 展 ” 的 发 展 理念 ,不 失 时 机 地 开展 “6S 管理 、 二 次 创 
MW? 、 币 场 营销 年 、' 质 量 管理 年 、“ 向 先进 学 习 ” 等 各 种 
活动 ,查找 实际 工作 中 存在 的 问题 ,认真 分 析 原 因 , 解 决 实 
际 问题 ,持续 提高 企业 管理 水 平 。 

比 同行 更 快 的 学 习 、 落 实 速度 是 形成 企业 竞争 优势 的 
重要 手段 。 公 司 严 格 按照 温 总 理 提 出 的 “出 手 快 、 出 拳 重 、 
工作 实 、 措 施 准 ”的 工作 原则 ,围绕 提高 产品 质量 、 提 高 产品 
性 价 比 、 维 护 品 牌 生命 力 开展 各 项 工作 。 通 过 坚持 走 质 量 
新 ` 品 牌 创新 之 路 ,实现 了 两 个 转变 : 一 是 从 出 售 单一 产 
品 向 出 售 个 性 化 的 “ 海 福 德 ” 牌 三 叶 罗 区 鼓风机 及 成 套 问题 
解决 方案 和 系统 服务 转变 ; 二 是 从 产品 营销 向 品牌 营销 转 
变 , 为 客户 提供 更 优质 的 产品 和 更 满意 的 服务 ,努力 打造 国 
内 一 流 的 " 海 福 德 ”品牌 ,实现 百年 企业 的 伟大 目标 。 
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一 一 石家庄 强大 泵 业 和 集团 有 限 责任 公司 











石家庄 强大 泵 业 集团 有 限 责任 公司 是 集 科研 、 设 计 、 制 
造 于 一 体 的 渣 浆 泵 、 污 水 泵 、 挖 泥 泵 、 清 水 泵 和 石油 化 工 用 
泵 生产 基地 。 集 团 下 设 11 个 子 ( 分) 公司 ,年 生产 能 力 
13 000 台 ( 套 ) ,主要 为 环境 保护 工程 \ 污 水 处 理 \ 城 市 工厂 给 
排水 ` 各 种 水 利 工程 .农田 排灌 、 冶 金 . 矿 山 ` 电 力 、 煤 炭 、 踢 
浚 .石油 化 工 、 建 材 和 火电 烟 气 脱硫 等 企 事业 单位 提供 各 种 
配套 泵 类 产品 与 系统 ,同时 ,提供 阀门 ` 旋 流 器 、 控 制 柜 等 系 
列 产品 ,产品 以 国产 精品 的 形象 畅销 全 国 各 地 , 主要 产品 的 
市 场 占有 率 居 行业 之 首 ,国际 市 场 的 占有 份额 不 断 提升 , 产 
品 已 出 口 北美 南美 欧洲 、 非 洲 、 东 南亚 、 中 亚 、 北 亚 、 东 亚 
和 中 东 等 地 区 的 50 多 个 国家 。 

公司 1997 年 通过 了 华 信 技 术 检 验 有 限 公 司 、 美 国 FM- 
RC 公司 的 ISO 9001 质量 管理 体系 认证 以 及 中 国 船 级 社 船 
用 泵 产品 型 式 认 证 ,2009 年 1 月 成 功 通过 质量 \ 环 保 、 安 全 
三 体系 认证 ,2009 年 5 月 通过 了 GIB 国 军 标 质量 保证 体系 
认证 ; 先后 荣获 部 “科技 先导 示范 企业 、“ 管 理 优秀 企业 ”、 
全 国 机 械 工 业 10 家 “CAD ”推广 示范 企业 “基础 管理 规范 
化 企业 、“ 中 国 机 械 工 业 优 秀 企业 、“ 中 国 机 械 工 业 最 具 影 
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响 力 品牌 、 中 国 机 械 行业 最 具 创新 力 企业 、“ 中 国 机 械 工 
业 创新 产品 、 中 国 机 械 工业 名 优 新 产品 、 河北 省 质量 效 
益 先 进 企业 、 河北 省 质量 月 产品 质量 放心 承诺 单位 、 河 
北 省 用 户 满意 产品 、“ 河 北 省 名 牌 产品 "、“ 河 北 省 诚信 企 
业 、 河 北 省 明星 企业 ”和 河北 省 第 五 届 "最 具 影 响 力 企 
业 ”等 称号 ,并 人 选中 国 机 械 500 强 企业 “。 公 司 生产 的 
SX 单 级 双 吸 离心 泵 荣获 “2006 第 三 届 国 际 流体 机 械 展 览 
会 "金奖 ,VXL 立时 斜 流 泵 荣获 “2008 第 四 届 国 际 流体 机 械 
展览 会 " 银 奖 “KINGDA” 牌 KSH( L) W RIEKER A 61/ 
67/68 系列 矿 用 潜水 泵 被 中 国 通用 机 械 工业 协会 泵 业 分 会 
授予 “2010 年 第 五 届 中 国 国际 流体 机 械 展 览 奖 ”金奖 。 

2011 年 ,公司 积极 拓宽 市 场 , 寻 找 新 的 突破 点 , 抢 抓 机 
过, 真 抓 实干 ,通过 以 下 方面 的 努力 取得 了 一 定 的 成 绩 。 

一 、 生 产 精益 求 精 

2011 年 ,公司 从 生产 各 环节 进行 综合 平衡 。 根 据 车 间 
设备 负荷 情况 ,适当 调整 人 员 结构 ,提高 工序 能 力 ,合理 安 
排 , 均 衡 调度 ,及 时 调整 ,保证 生产 进度 。 适 当 调 整 安全 库 
存 点 ,关注 安全 库存 量 的 保持 与 梳理 ,争取 不 漏 不 拖 不 于 
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企业 概况 
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项 ,并 根据 工作 经 验 和 实际 运行 情况 ,对 ERP 加 以 完善 。 转 
变调 度 工作 观念 和 方法 ,制订 调度 工作 要 求 。 坚 持 调度 日 
报 制 ,真实 具体 反映 项 目 执行 情况 ,保证 各 节点 各 类 问题 有 
进度 有 措施 有 结果 ,严格 对 日 报 制 度 执行 情况 进行 考核 。 
调度 节点 控制 逐步 细 化 到 工序 。 重 视 生 产 前 准备 工作 , 缩 
短 不 必要 生产 时 间 占 用 。 项 目 调度 按 节点 进行 控制 ,要 求 
技术 人 员 全 程 跟踪 ,从 模型 准备 开始 ,一 直到 产品 定型 , 提 
前 做 好 相关 工作 ,要 有 计划 、 有 实施 措施 、 有 过 程控 制 、 有 反 
馈 汇报 。 

二 、 营 销 系统 不 断 完善 

2011 年 , 面 对 复杂 多 变 的 国家 经 济 形势 和 国际 经 济 环 
境 , 营 销 系统 加 强 了 对 各 类 营销 信息 收集 、 整 理 和 分 析 , 充 
分 利用 CRM 系统 进行 信息 传递 .处 理 和 项 目 跟 踪 , 有 力 地 
支持 了 产品 订货 。2011 年 ,公司 继续 加 大 对 河道 下 滩 ,火电 
脱硫 、 煤 炭 、 冶 金 和 矿山 等 领域 的 开拓 ,使 其 在 环保 、 冶 金 、 
矿山 \ 玻 浚 领域 上 继续 保持 较 大 订货 量 。 在 海水 淡化 、 核 
电 、 煤 化 工 等 新 兴 领 域 ,加 大 了 新 产品 的 投入 与 应 用 ,并 取 
得 突破 ,国内 外 订单 近 4 亿 元 ; 订货 与 回 款 的 大 幅 增 长 , 体 
现 了 企业 在 新 的 市 场 环 境 下 应 变 能 力 的 增强 ,同时 ,也 是 回 
款 系统 在 不 断 完善 的 情况 下 ,严格 落实 回 款 措施 、 严 细 合 同 
条 款 和 严格 管理 流程 的 结果 ,更 是 广大 营销 人 员 克 服 阻力 ， 
努力 拼搏 的 结果 。 

2011 年 ,公司 出 口 工 作 取 得 了 较 大 成 绩 ,市 场 营销 工作 
保持 良好 势头 。 在 抓 外 贸 方 面 ,加 大 了 与 国际 性 工程 公司 、 
设计 院 、 研 究 院 的 交流 。 继 续 加 大 与 国际 知名 公司 的 合作 
力度 ,先后 与 几 十 家 公司 进行 了 多 次 商务 洽谈 ,对 公司 踢 浚 
有 泵 、 脱 硫 有 泵 、 漆 浆 泵 以 及 备件 大 量 进入 国际 市 场 起 到 了 积极 
的 促进 作用 。 

三 \、 加 强 科研 攻关 

公司 2011 年 新 产品 开发 计划 共 安 排 55 项 ,实际 完成 
119 项 ,其 中 泵 类 产品 开发 115 项 ,机 械 密封 开发 4 项 。 全 
力 推 进 换代 漆 浆 泵 和 隔膜 泵 的 开发 ,完成 了 换代 漆 浆 有 泵 方 
案 设 计 及 样机 开发 和 3 种 新 型 隔膜 泵 的 设计 鉴定 工作 。 
2011 年 ,公司 进行 系列 新 型 漆 浆 泵 的 开发 ,效率 大 大 提高 ， 
寿命 比 国外 漆 浆 泵 显著 提高 ,结构 上 比 国外 渣 浆 泵 更 加 稳 
定 可 靠 。 公司 研发 的 TK1200 大 型 挖 泥 泵 各 项 性 能 指标 达 
到 或 超过 国外 水 平 , 替 代 进 口 , 节 约 外 汇 ,提升 了 我 国 泵 行 
业 的 产品 结构 。 








































































































































































































































































































布局 十 二 五 规划 





科研 技术 方面 ,重点 对 公司 泵 用 材料 进行 了 深入 研究 ， 
耐 磨 钢 及 各 种 泵 用 材料 经 过 不 断 完善 ,其 性 能 和 产品 质量 
技术 指标 已 趋 于 稳定 。 大 型 琉 浚 泵 叶轮 用 材料 、 大 型 琉 瘫 
j 泵 耐 磨 材料 ,在 研究 上 均 取 得 阶段 性 进展 ,为 下 一 步 实际 
应 用 打下 基础 。 

四 、 落 实 制度 管理 

2011 年 ,在 全 公司 范围 内 开展 了 企业 达标 工作 ,搜集 确 
定 国内 同行 业 在 质量 成 本 、 交 货 期 等 方面 的 先进 指标 , 完 
成 公司 达标 指标 的 制定 ,通过 管理 下 延 将 指标 分 解 ,落实 到 
班组 和 个 人 人。 完善 公司 制度 管理 ,加 大 考核 力度 。 制 订 工 
作 计划 ,组 织 检查 组 进行 管理 流程 、 办 法 和 目标 、 重 点 工作 
的 落实 情况 检查 。 对 检查 组 出 现 的 问题 进行 协调 处 理 , 保 
证 检查 工作 顺利 进行 。 组 织 完成 管理 下 延 、 管 理 制度 内 审 
工作 和 持续 改进 责任 追究 的 检查 工作 。 加 强 完 善 ERP R 
统 功能 ,计算 机 管理 又 路 上 新 台阶 。 完 善 设备 管理 网 络 体 
系 ,修订 设备 管理 标准 ,建立 健全 集团 设备 台 账 。 加 强 能 源 
消耗 考核 监督 和 检查 。 

五 \ 抓 好 质量 建设 

2011 年 ,公司 通过 华 信 技术 检验 有 限 公 司 对 Q/E/0 管 
理 体系 的 监督 审核 ,保持 证 书 的 有 效 性 。 组 织 并 完成 国 军 
标 质 量 管理 体系 的 现场 审核 即 换 版 审核 工作 。 完 成 2011 年 
Q/E/O 管理 体系 内 部 审核 计划 的 制定 实施 。 完 成 煤 安 认 
证 66 种 新 申办 和 续 办 产品 的 申报 、 技 术 审 查 和 样品 抽样 的 
性 能 试验 工作 。 完 成 CE 认证 及 渣 浆 泵 产品 的 焊接 认证 ,为 
公司 产品 的 出 口 创造 了 有 利 条 件 。 完 成 日 常 公司 产品 船 检 
认证 的 相关 工作 ,确保 公司 船用 泵 产品 的 正常 销售 。 

组 织 对 相关 管理 人 员 进 行 新 版 “四 合 一 ”管理 体系 文件 
的 培训 ,确保 文件 的 贯彻 执行 。 加强 对 相关 人 员 过 程 空白 
点 分 析 知 识 的 培训 。 组 织 有 关 部 门 运 用 过 程 方法 对 产品 实 
现 各 过 程 的 输入 进行 空白 点 综合 分 析 , 并 对 发 现 的 空白 点 
进行 补充 、 完 善 整 改 及 纠正 预防 措施 的 验证 ,确保 体系 运 
行 的 有 效 性 。 组 织 相 关 人 员 进 行 煤 安 知识 、 过 程控 制 理论 
和 方法 、 管 理 体系 基础 知识 的 培训 、 考 试 。 组 织 开 展 广 大 员 
工 参加 的 QC 小 组 活动 ,选派 优秀 QC 小 组 参加 市 里 组 织 的 
优秀 QC 小 组 评选 大 会 并 获奖 。 组 织 开 展 “ 质 量 月 ”活动 , 增 
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思路 和 方法 ,高 效 运 行 ,厚积薄发 ,实现 企业 的 稳步 发 展 。 


深化 转型 诗 发 展 


一 一 上 海 凯 果 泵 业 ( 集团 ) 有 限 公司 





EASE 集团 ) 有 限 公司 ( 以 下 简称 凯 泉 集团 ) 是 
集 设计 .生产 .销售 硝 . 给 水 设备 及 泵 用 控制 设备 于 一 体 的 



































大 型 综合 性 泵 业 公 司 , 是 中 国 泵 行业 的 龙头 企业 。 总 资产 
达 25 亿 元 ,在 上 海 ` 浙 江 ` 河 北 ` 辽宁、 安徽 等 省 市 拥有 7 家 
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中 国 通用 机 械 工业 年 鉴 2012 
























































企业 ,5 个 工业 园区 ,总 占 地 面积 近 67 万 m ,生产 性 建筑 甸 
积 35 万 m 。 凯 泉 集团 获得 了 “上 海 市 质量 金奖 “上 海 市 





私营 企业 百 强 第 四 名 “上 海 市 科技 百 强 企 业 “上 海 市 名 牌 
产品 “上 海 市 著名 商标 “中 国 驰名 商标 “中 国 质 量 信 用 
AAA 级 “全 国 合同 信用 等 级 AAA 级 企业 “质量 \ 信 誉 、 服 
务 三 优 企业 “全 国企 业 文化 建设 先进 单位 ?等 称号 项 
SR ”商标 被 评 为 “中 国 最 具 竞 争 力 的 商品 商标 ”。2011 年 ， 
山泉 集团 人 选 全 国 机 械 500 强 , 名 列 泵 行业 之 首 。 

高 端 人 才 和 高 素质 的 员工 队伍 是 凯 泉 发 展 的 动力 。 集 
团 现 有 员工 6 000 多 人 ,80% 的 员工 具有 大 专 以 上 学 历 ,其 
中 工程 技术 人 员 750 多 名 ,主要 由 全 国 知 名 水 泵 专家 教授 、 
博士 硕士 .中 高 级 工程 师 构成 ,形成 了 具有 创新 思维 的 梯队 
人 才 结 构 。 



























































































































































的 方案 支持 ; 运用 先进 的 ERP 系统 和 电子 商务 系统 快速 响 
应 用 户 需求 ,全 程控 制订 单 执行 流程 。 拥 有 和 覆盖 全 国 的 服 
务 网 络 一 一 32 个 销售 分 公司 、361 个 办 事 处 ,实施 “ 蓝 色 舰 
队 ” 服 务 和 4 小 时 快速 反应 机 制 , 随 时 响应 客户 需求 。 凯 暴 
集团 自始至终 为 客户 着 想 ,满足 客户 个 性 化 的 需求 ,打造 性 
能 可 靠 的 条 业 精品 。 

凯 泉 产品 无 处 不 在 ,并 成 为 全 国 重点 工程 的 典范 。 凯 
泉 集 团 顺利 通过 了 质量 \ 环 境 、 职 业 健 康 安全 管理 体系 “三 
体系 ”认证 和 美国 RAB 多边 国际 认证 。 生 产 的 产品 涵盖 建 
筑 、 市 政 、 电 力 、 石 油 、 化 工 \ 矿 山 、 核 电 数 十 个 大 类 , 近 百 个 
系列 。 如 今 ， 凯 果 "产品 遍布 南水北调 工程 .巴基斯坦 恰 希 
玛 核电 站 \ 大 唐 宝 鸡 热 电厂 ` 魏 桥 长 山 电 三 ` 北 海 电 广 ` 黄 岛 
库 、 中 石化 天 津 100 H t Zs AEG Jeb A 
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科技 创新 是 凯 泉 基业 长 青 的 生命 之 源 。 集 团 是 上 海 市 
高 新 技术 企业 、 上 海 市 知识 产权 示范 企业 和 上 海 市 专利 示 
范 企 业 。 拥 有 上 海 市 级 “企业 技术 中 心 ”, 每 年 投入 销售 收 
入 的 5% 用 于 技术 创新 和 新 产品 研发 。 引 进 了 世界 先进 的 
CFD 流体 力学 专业 内 流 场 分 析 、CAE 有 限 元 理论 计算 及 
CIMATRON 三 维 CAD、CAM、CAE、FMS 等 研究 设计 软件 系 
统 。 与 上 海 交 大 、 江 苏 大 学 等 近 十 所 高 等 院 校 和 研究 所 建 
立 了 长 期 的 战略 合作 关系 ,形成 了 以 自主 知识 产权 为 核心 
的 技术 体系 。 拥 有 专利 近 200 项 ( 其 中 国家 发 明 专 利 5 
项 ) ,全 国 建设 行业 科技 成 果 推 广 项 目 2 项 ,国家 科学 技术 
进步 奖 二 等 奖 1 项 。 

先进 完备 的 研发 制造 装备 体系 是 凯 泉 发 展 的 强大 保 
















































































泉 卫 星 发 射 中 心 ` 世 博 园 ` 浦 东 国际 机 场 , 上 海 磁 悬 译 、 北 京 
地 铁 等 全 国 重点 工程 . 

按照 “2015 年 实现 年 销售 额 突破 120 亿 元 ,成 为 具有 国 
[ 际 竞 争 力 的 跨国 公司 ,进入 世界 泵 业 前 十 强 ” 的 发 展 战略 ， 













































































2012 年 凯 凡 集团 将 进一步 把 握 机 遇 、 乘 势 而 为 全面 升 级 、 
转型 发 展 。 
“十 二 五 ”期 间 , 随 着 国家 提倡 节能 减 排 ,淘汰 落后 产 























mm 








能 ,广泛 应 用 节能 技术 , 凯 泉 集团 迎 来 了 全 新 的 市 场 机 过 和 
挑战 。 用 户 对 产品 可 靠 性 要 求 的 提升 ,高 效 、 高 可 靠 性 产品 
的 苋 争 愈 发 激烈 ,对 于 企业 创新 和 研发 方面 提出 了 更 高 的 
要 求 。 为 此 , 凯 泉 集团 不 断 加 大 研发 方面 的 投入 力度 。 根 
据 规划 ,2010 ~2013 年 公司 在 研发 经 费 方面 的 投入 将 超过 7 












































障 。 凯 泉 集 团 拥 有 力学 研究 室 、 水 利 研 究 室 、 材 料 应 用 研究 
室 三 个 先进 的 基础 研究 室 , 建 立 了 热 冲击 试验 台 、 高 精度 闭 
式 试验 台 、 大 型 水 利 测试 中 心 三 个 具有 国内 领先 水 平 甚至 
达到 世界 先进 水 平 的 测试 平台 。 同 时 , 凯 泉 集团 拥有 国内 
最 先进 、 最 完备 的 制造 装备 体系 ,已 装备 1 200 台 ( 套 ) 先进 
的 生产 和 检测 设备 ,其 中 进口 设备 56 台 、 大 型 加 工 设备 240 
台 、 数 控 加 工 设 备 300 余 台 ( 套 ) ,如 WFT13 Bice BE BER 
KTL - 1600 数控 立 式 车 床 、TK6916 数控 链 铣 加 工 中心 .8m 
数控 立 式 车 床 、3 台数 控 龙 门 铣床 2 台 2. Sm 数控 立 式 车 
DR. HDTVS 高 速 动 平衡 机 等 。 为 全 面 进 军 核 电 、 火 电 用 泵 领 
域 , 凯 泉 集 团 投资 1.5 亿 元 ,建造 了 建筑 面积 达 1 万 m 的 重 
型 车 间 , 该 车 间 厂 房 轨 高 24m, 配 备 了 单 钧 起 吊 150t 的 桥 式 
起 重 机 ,具备 了 核电 主 泵 装配 能 力 。 投 入 3 亿 元 从 国外 进 
口 大 批 最 先进 的 技术 装备 ,如 Profimill4000/100 -了 六 轴 五 
联动 龙门 偿 铣 加 工 中心 、 九 轴 五 联动 落地 链 铣 加 工 中心 、 
AC46TM -4000 重型 高 精 立 式 车 铣 中 心 、TRT314HS 六 轴 五 
联动 加 工 中 心 .2.Sm 重型 高 精 立 式 车 铣 中 心 等 ,具备 国际 
先进 的 加 工 制造 能 力 ,保障 了 核电 、 火 电 用 泵 等 高 端 产品 的 
品质 。 

创造 客户 价值 ,是 凯 泉 不 懈 的 追求 。2011 年 集团 销售 
PUL 30 亿 元 ,超过 行业 第 二 名 近 一 倍 ,连续 九 年 名 列 全 国 
泵 行业 销售 额 第 一 。 集 团 非常 注重 服务 与 技术 、 服 务 与 业 
务 的 结合 ,300 名 技术 支持 工程 师 为 客户 提供 专业 的 全 方位 

















































































































































































































亿 元 , 则 在 通过 开发 具有 自主 知识 产权 的 新 产品 以 及 对 现 
有 产品 的 升级 ,加 强国 际 竞争 力 ,逐步 奉 代 进口 产品 ,开拓 
司 内 空白 市 场 。 凯 泉 集团 通过 不 断 改进 现 有 产品 性 能 , 产 
品 效率 不 断 提高 , 单 级 泵 、 双 吸 泵 等 23 个 产品 系列 通过 中 
标 节能 产品 认证 ,成 为 首 批 节能 达标 企业 。 同 时 ,在 核电 用 
泵 、 烟 气 脱 硫 泵 等 节能 环保 产品 的 自主 国产 化 方面 取得 重 
大 突破 。2011 年 , 单 级 泵 、 双 吸 泵 、 脱 硫 泵 、 核 泵 等 市 场 份额 
持续 增长 。 凯 泉 集团 注重 节能 环保 , 2007 年 顺利 通过 
ISO 14000 环 境 体系 认证 。 

新 能 源 相 关 技 术 的 开发 和 应 用 是 当前 市 场 的 一 大 热 
点 。 核 电 、 蓄 能 电站 、 火 电 的 大 发 展 ,为 凯 泉 集团 提供 了 巨 
大 的 市 场 机 会 。 近 年 来 ,在 国际 金融 危机 和 国内 调整 经 济 
曾 长 方式 的 大 背景 下 , 凯 泉 集团 调整 发 展 战略 ,不 断 调 整 产 
品 结构 、 进 行 产 品 升级 ,从 传统 产品 制造 向 三 大 化 工 用 泵 和 
Eni 火电 和 核电 ) 用 泵 等 高 端 领域 转型 发 展 ,先后 投入 8 
忆 元 用 于 以 核电 、 大 型 火电 用 泵 为 核心 的 高 端 产品 人 才 引 
进 、 技 术 研 发 .试验 .试制 和 制造 装备 体系 建设 。 

(1) 引进 技术 领军 人 才 、 中 高 级 技术 人 才 100 多 名 ,年 
均 成 本 3 000 万 元 。 

(2) 投入 2.5 亿 元 组 织 50 个 重大 新 产品 项 目 研 发 ,其 
中 20 项 为 核电 的 二 ,三 级 用 泵 和 核电 常规 岛 的 关键 用 泵 ;3 
项 为 百 万 机 组 主 用 泵 ,部 分 替代 进口 产品 ; 8 项 为 石化 用 泵 ， 
主要 是 管线 输 油 泵 、 潜 油泵 等 ,用 于 替代 进口 的 产品 。 
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企业 概况 











(3) 投入 1.5 亿 元 


] 于 研发 设施 建设 。 建 设 完善 了 力 








学 研究 室 、 水 力 研究 室 、 材 料 应 用 研究 室 三 个 先进 的 基础 技 
术 人 研究 室 ; 建立 了 热 冲 击 试验 台 、 高 精度 闭 式 试验 台 、 大 型 
水 泵 测试 台 等 三 个 国际 领先 的 测试 台 , 标 志 集 团 的 水 泵 测 


试 技 术 达 到 


HD7VS 高 速 动 了 


























国际 先进 水 平 。 


(4) 投入 2.5 亿 元 装备 了 WETI3 BPE Hi BER. KTL - 
1600 数控 立 式 车 床 \TK6916 数控 键 铣 加 工 中心 . sm 数控 立 
式 车 床 、3 台数 控 龙 门 铣 床 .2 台 2. Sm 数控 立 式 车 床 、 























F 衡 机 等 先进 设备 ,并 从 国外 引进 了 Profi 











mill4000/100 -T 了 六 轴 五 联动 龙门 镑 儿 加 工 中 心 、 九 轴 五 联 
oh ys jee BEIM ts. AC46TM - 4000 重型 高 精 立 式 车 铣 中 
心 .TRT314HS 六 轴 五 联动 加 工 中 心 .2.Sm 重型 高 精 立 式 车 


BET 





P 心 等 重大 装备 。 
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余热 排出 泵 档 











集团 自 


























(5) 2011 年 ,山泉 集团 成 为 全 国 首 家 获得 核 二 ` 三 级 双 
] 核 安全 机 械 设备 设计 /制造 许可 证 的 民营 企业 。 

主 开 发 的 1000MW 核电 常规 岛 主 给 水 泵 ( 含 前 
AR) 1 000/660MW 高 压 锅炉 给 水 泵 ( A M AR) 、AP1000 
E 机 等 顺利 通过 了 中 国 机 械 工业 联合 会 组 织 拟 
专家 评审 鉴定 ,标志 着 凯 果 集 
方面 达到 了 国际 先进 
安全 壳 喷 淋 泵 ` 二 代 加 余热 排 ; 









































团 在 该 类 产品 的 研制 和 生产 
水 平 。 男 外 ,消防 泵 、 重 要 厂 用 水 泵 、 
1 俏 、 二 代 加 核电 站 设备 冷却 











水 泵 、 循 环 水 泵 均 已 设计 完成 ,经 水 力 模 型 测试 性 能 全 部 合 


格 ,并 已 完成 工程 样机 。 其 中 ,化 容 补 水 泵 、 低 压 安 注 泵 、 
代 加 余热 排出 泵 、 凝 结 水 有 泵 等 经 测试 性 能 超过 


年 





OL. 


。 公 司 把 转变 经 济 发 
平稳 发 展 作 为 首要 
力作 为 转变 经 济 发 

















国际 先进 水 

















市 场 竞争 力 。 

随 着 我 国 城 
我 国 当今 及 今后 
常生 活 息息相关 
必 将 快速 成 长 

















平 。 当 前 ,一 大 批 具 及 














市 化 程度 不 断 深入 , 保 
一 个 时 


























° 主 知识 产权 的 重大 新 产品 投入 市 
场 ,在 集团 产品 中 的 占 比 不 断 增 大 ,切实 提升 了 集 











团 的 综合 








障 和 改善 民生 成 为 


期 财政 工作 的 重 中 之 重 。 与 居民 日 





的 供 热 、 供 水 、 建 筑 、 水 利 等 民生 工程 市 场 








十 二 五 "期 间 , 全 国 水 








利 建设 总 投资 规模 


约 2 万 亿 元 ,其 中 中 央 投 资 1 万 亿 元 左右 ; 2011 ~ 2015 年 ， 
我 国 城市 供水 行业 的 投资 需求 为 2 200 亿 元 ,污水 处 理 行业 





的 投资 需求 为 7 000 (2.50, 57K F 
元 ; 加 上 农村 水 资源 治理 ,预计 “十 二 五 ” 
投资 规模 将 超过 1 万 亿 元 。 在 这 些 领域 , 凯 泉 集团 




















卫生 利用 投资 需求 为 300 亿 














期 间 ,水 务 领域 的 
RA Bi 





























有 优势 。 在 巩固 原 有 市 场 的 同时 , 饥 果 集团 将 进一步 加 大 














HAA 








LAK ESA KAHE TTT BA, AS TI BL 


计 、 生 产 制造 、 销 售 服务 的 投入 ,在 产品 升级 、 转 型 发 展 的 同 
时 ,进一步 提升 老 产品 及 新 产品 的 市 场 份额 。 

















越发 
等 领 


域 的 高 端 泵 


年 , 凯 录 集团 为 实现 2015 年 战 























看 向 未 来 , 凯 果 集团 把 握 机 遇 、 乘 势 而 为 、 全 巴 
R, 致力 于 核电 、 大 型 火 1 











E~ Ahe 
产品 的 国产 化 























新 力度 ， 

优势 更 加 突出 、 特 

际 一 流 竞 争 力 的 世界 级 中 国 泵 企业 ,为 
贡献 自己 的 力量 。 











坚持 科学 发 展 提高 创新 能 力 


WAC AAT TAA RASE th 








ET 1954 年 ,改制 于 1998 











T, 


RI RAIRE R hM E, TR ARF 
把 优化 经 济 结构 、 提 高 自主 创新 能 


























展 方式 的 主攻 方向 和 重点 ,瞄准 “铸造 国 
内 一 流 品牌 ,建设 行业 领军 企业 ”的 发 











展 目标 ,弘扬 “诚信 、 








新 、 高 效 ” 的 核心 价值 观 ,致力 于 研究 开发 高 效 、 节 


能 \ 环 保 、 耐 用 的 泵 产品 ,为 实现 “打造 一 个 规模 化 、 专 业 化 、 








国际 化 的 泵 制造 企业 ”的 愿景 而 不 懈 努 力 。 公 司 是 国内 生 











产 渣 浆 泵 、 化 工 泵 、 脱 硫 泵 、 多 级 泵 的 重点 企业 , 现 已 成 为 国 
家 高 新 技术 企业 、 国 家 火炬 计划 重点 高 新 技术 企业 、 国 家 重 


点 新 产品 制造 企 : 
四 批 全 国企 事业 知识 产权 试点 单位 `ISO 9001 质量 认证 和 中 
船 级 社 质量 认 证 企业 、 
和 2010 年 湖北 省 “科技 型 中 小 企业 创新 奖 ” 企 业 ,是 中 国 












































科技 部 、 财 





政 部 创新 基金 项 目 企 业 、 第 





























湖北 省 第 十 届 “ 守 合同 重信 用 








” 
企 





























j 机 械 工业 协会 么 业 分 会 成 员 单位 。 
一 \ 依 靠 科 技 进步 提 


高 创新 能 


高 素质 的 人 才 队 伍 , 是 企业 持续 发 展 的 基础 。 公 司 把 


依靠 科技 创新 作为 企业 加 快 发 





湖北 省 天 门 泵 业 有 限 公司 


阁 目 标 ,将 进 





升级 、 跨 
工 \、 军 工 \ 海 水 淡化 























“十 三 五 ”规划 步 和 人 第 二 











步 加 大 技术 创 


足 进 产品 升级 ,实现 转型 发 展 ,将 上 海山 泉 建设 为 
色 更 加 人 鲜明、 综合 实力 国内 领先 .具有 国 





























P 国 泵 工业 的 崛起 ， 











及 的 第 一 





要 素 。 成 立 了 新 技 


术 研 发 委员 会 ,从 大 专 院 校 聘 请 专家 、 教 授 加 盟 , 组 建 了 一 
X58 人 的 科研 队伍 ,引领 企业 创新 。 与 华中 科技 大 学 、 武 汉 
工业 学 院 、 中 船 集团 公司 第 708 研究 所 等 院 校 科 研 单位 加 


强 技 术 合 作 , 聘 请 磺 ] 


水 力 机 械 制造 专 








业 大 学 生 15 人 ,已 选派 





的 大 学 生 到 江苏 理工 大 学 参加 半年 和 一 
机 械 研 修 班 ,选派 2 名 热 加 工人 员 到 武汉 工业 学 院 培 训 ,以 


解决 科 








学 培训 


Jet, SHARE 











技 创新 的 连续 性 。 





研 人 员 青 黄 不 接 的 问题 。 此 外 ,还 招 


出 造 专业 工程 技术 人 员 , 派 往 江 苏 理工 大 学 和 其 他 大 





WAT Alb AE J fhe de A 





F ,博士 .博导 等 专家 20 余人 ,先后 引进 


8 名 机 械 专业 毕业 
年 两 种 形式 的 流体 


聘 十 余 名 水 力 











公司 不 断 运 


作 , 人 研发 的 多 级 泵 、 石 油 化 工 泵 在 




















高 新 技术 改造 传统 产业 ， 
已 取代 传统 产品 占领 市 场 制高点 。 与 华中 利 
工业 学 院 、 中 船 集团 公司 第 708 研究 所 等 开 


FP 心 工作 ,以 保证 





科 





高 新 技术 产品 
技 大 学 、 武 汉 
展 广 泛 的 科研 合 

















H fE} 











j 中 取得 良好 效 

















果 ; 研制 的 耐 磨 、 耐 蚀 超 低 碳 双 相 不 锈 钢 , 是 船舶 工业 、 泵 阀 
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行业 的 重要 新 材料 ; ZB 型 高 效 节 能 漆 浆 泵 、 渣 浆 压 滤 泵 以 
环保 、 季 能 、 高 效 、 耐 用 成 为 用 户 首选 产品 。 高 新 技术 产 
品 一 一 渣 浆 泵 广泛 适用 于 冶金 、 矿 山 、 石 油 、 化 工 、 煤 炭 、 电 
力 、 建 材 ` 市 政和 环保 等 行业 ,畅销 全 国 并 出 口 加 拿 大 、 澳 大 
利 亚 、 越 南 、 印 度 、 伊 朗 、 南 非 及 南美 等 国家 和 地 区 。 

针对 国家 急需 的 大 重型 漆 浆 泵 依赖 国外 进口 等 问题 ， 
湖北 省 天 门 泵 业 有 限 公 司 与 华中 科技 大 学 、 武 汉 工业 学 院 
关 合 ,实施 了 一 系列 泵 类 新 产品 科研 项 目 : RAH AF M ES 
材料 熔炼 工艺 研究 、 研 制 大 重型 漆 奖 泵 、 人 研究 开发 无 堵塞 环 
保 杂 质 泵 、 研 制 围 式 泡沫 泵 、 开 发 大 型 橡胶 脱硫 泵 。 其 中 大 
重型 渣 浆 泵 、 无 堵塞 环保 杂质 泵 、 甲 式 泡 淋 泵 为 国内 首创 。 
与 中 船 集 团 公 司 第 708 研究 所 深化 合作 ,在 成 功 开发 
5 000kW 喷 水 推进 装置 精密 铸件 的 基础 上 ,开发 10 000kW 
喷 水 推进 装置 全 套 铸 件 ,填补 了 国内 空白 。 

二 、 依 靠 科技 进步 优化 产业 结构 

提高 经 济 质量 是 破解 制约 企业 发 展 瓶颈 的 关键 。 公 司 



















































































































































































大 成 果 奖 。 同 年 ,国内 首创 高 功率 船用 喷 水 推进 装置 研制 
项 目 , 被 国家 发 改 委 列 人 国家 重点 支持 的 重大 装备 项 目 并 
获 资金 支持 。2011 年 12 月 4 日 ,由 湖北 省 天 门 泵 业 有 限 公 
司 承担 的 “ 喷 水 推进 装置 SS2377 超 低 碳 双 相 不 锈 钢 精密 铸 
件 的 研制 ”项 目 ,在 武汉 通过 国家 级 国防 科技 成 果 鉴 定 。 鉴 
定 委员 会 确认 ,项 目 成 果 达 到 国内 领先 水 平 ,填补 了 国内 
空白 。 

这 些 产 学 研 项 目 给 公司 带 来 了 显著 的 经 济 效 益 ,推动 
了 发 展 方式 的 快速 转变 。 

三 \ 依 靠 科 技 进步 在 行业 中 领先 

机 械 制造 企业 要 确保 长 盛 不 豪 ,科技 创新 必须 秉承 一 
切 以 市 场 为 导向 的 宗旨 ,不 断 满足 客户 提出 的 新 要 求 。 为 
加 快 新 产品 开发 速度 ,公司 积极 参加 各 级 政府 组 织 的 各 种 
商贸 洽谈 会 .博览 会 ,主动 与 大 专 院 校 . 科 研 单位 开展 技术 
对 接 , 引 进 先进 人才 和 先进 技术 。 公 司 成 立 了 天 门 泵 业 生 
产 力 促进 中 心 ,通过 与 大 专 院 校 ,科研 院 所 的 合作 ,缩短 了 



















































































































































































对 原 有 的 几 十 种 产品 进行 大 刀 阔 符 的 调整 ,按照 泵 行业 产 
品 发 展 趋势 ,保留 了 符合 国家 产业 政策 而 有 市 场 潜力 的 产 
品 ,将 获得 湖北 省 技术 发 明 奖 的 高 效 \ 环 保 、 节 能 、 耐 用 产品 
TAR RUB AR, ZB 系列 渣 头 泵 在 产销 总 额 中 的 比例 提高 到 
90% 以 上 。 

在 加 快 发 展 的 实践 中 ,公司 坚持 走 产 学 研 结 合 之 路 ,每 
用 于 产 学 研 的 投入 占 销售 收入 的 5% 以 上 。 
2003 年 以 前 ,世界 上 没有 专用 的 压 滤 机 入 料 泵 ,只 能 用 
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新 产品 开发 周期 ,复杂 产品 的 设计 周期 由 原来 的 10 周 缩短 
到 3 周 左右 ,简单 产品 1 周 内 即 可 完成 。 通 过 增加 研发 投 
入 ,加 大 新 产品 、 新 技术 开发 力度 ,争取 拥有 更 多 的 自主 知 
识 产权 ,公司 的 自主 创新 能 力 不 断 提高 ,并 已 形成 良性 
循环 。 

一 是 传统 产品 创新 。 面 对 矿山 资源 开发 集约 化 、 集 团 
化 ,公司 立足 现 有 渣 浆 泵 产品 ,开发 大 功率 、 大 口径 渣 浆 泵 
占领 市 场 ; 结合 市 场 需求 ,人 研究 开发 新 一 代 渣 浆 压 滤 泵 , 满 
















































































普通 渣 浆 泵 替代 。 但 是 普通 漆 浆 泵 结构 不 适应 压 滤 机 的 要 
求 , 工 作 中 泵 的 轴 封 处 发 生 大 量 泄漏 。 为 此 ,湖北 省 天 门 泵 
业 有 限 公 司 发 明了 一 种 全 新 的 渣 浆 泵 ,命名 为 漆 浆 压 滤 有 泵 ， 
彻底 解决 了 压 滤 机 入 料 泵 的 泄漏 问题 。2008 年 该 产品 获得 






































足 各 种 工矿 用 户 的 要 求 。 
二 是 新 型 产品 做 精 。 从 大 专 院 校 和 科研 单位 引进 技术 
员 完 成 全 套 全 系列 多 级 油泵 的 设计 ,开发 高 温 硫 酸 泵 、 新 
型 泡沫 泵 、 浓 浆 泵 、 压 滤 机 配 用 泵 等 新 型 产品 。 公 司 与 高 校 
























































国家 知识 产权 局 发 明 专 利 \ 实 用 新 型 专利 和 外 观 专 利 三 项 
专利 授权 ,获得 天 门市 科技 进步 奖 发 明 奖 一 等 奖 、 湖 北 省 技 
术 发 明 奖 ,被 科技 部 \ 环 保 部 、 商 务 部 \、 国 家 质量 监督 检验 检 
疫 总 局 认定 为 国家 级 重点 新 产品 。 

ZB 型 高 效 节能 漆 浆 泵 是 基础 原材料 采掘 和 环保 供水 
工程 必需 的 配套 产品 。 根 据 中 国 通用 机 械 行业 协会 泵 业 分 
会 提供 的 资料 , GDP 每 增长 7% , 泵 类 产品 销售 额 增长 
23% 。 湖 北 省 天 门 泵 业 有 限 公 司 与 武汉 工业 学 院 、 华 中 科 
技 大 学 等 单位 合作 ,研制 成 功 的 新 一 代 ZB 型 系列 高 效 节 能 
渣 浆 泵 , 整 机 效率 提高 10% 左右 , 耐 磨 件 使 用 寿命 提高 50% 
以 上 ,每 年 可 节 电 60 000 ~ 100 000kW“。h, 达 到 国内 领先 水 
平 , 可 代替 进口 。 

湖北 省 天 门 泵 业 有 限 公司 自 2007 年 始 与 中 船 集团 公司 
第 708 研究 所 合作 ,发 挥 材料 技术 优势 研制 高 功率 船用 喷 
水 推进 装置 关键 部 件 ,其 终端 产品 为 导 叶 体 等 。 产 品 应 














































































































合作 采用 最 新 材料 配方 及 熔炼 工艺 ,提高 石化 泵 耐 腐蚀 、 耐 
超 高 低温 的 性 能 ,有 泵 的 实用 寿命 提高 20% ,效率 达到 国际 先 
进 水 平 ,可 替代 进口 。 石 化 泵 已 取得 中 石化 供应 商 的 资格 。 

三 是 高 端 产品 做 强 。 公 司 与 中 船 集团 总 公司 第 708 研 
究 所 合作 开发 超 低 碳 双 相 不 锈 钢 产 品 ,在 成 功 开发 5 000kW 
喷 水 推进 装置 铸件 的 基础 上 ,全 力 推进 10 000kW 喷 水 推进 
装置 铸件 的 研发 和 高 新 技术 大 型 双 相 不 锈 钢 、 特 种 钢 铸造 
基地 ( 公司 ) 组 建 ,填补 了 国内 空白 。 

公司 已 有 授权 专利 和 申请 授权 专利 20 项 ,4 次 获得 湖 
北 省 科技 进步 奖 , 有 1 项 国家 重点 新 产品 ,3 项 湖北 省 自主 
创新 产品 \1 项 国防 科研 成 果 填 补 国内 空白 。DG 型 锅炉 给 
水 泵 获得 湖北 省 科技 进步 奖 三 等 奖 , 离 心 式 渣 浆 泵 及 其 易 
损 件 材料 的 研究 获得 湖北 省 科技 进步 奖 二 等 奖 , 酒 浆 压 滤 
泵 获得 湖北 省 技术 发 明 奖 。 

“十 二 五 "期间, 湖北 省 天 门 泵 业 有 限 公 司 用 于 科技 创 



































































































































































































































于 装甲 车 辆 、 船 舶 等 重点 装备 ,已 完成 多 种 型 号 喷 水 推进 装 
置 关 键 部 件 生产 任务 。2010 年 6 月 ,高 功率 船用 喷 水 推进 
装置 关键 部 件 导 叶 体 被 科技 部 、 财 政 部 批准 为 科技 型 中 小 
企业 技术 创新 基金 项 目 。2011 年 9 月 ,该 项 目 在 第 七 届 中 
国 湖北 产 学 研 合 作 项 目 洽谈 会 上 获得 “十 一 五 ” 产 学 研 用 重 
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新 和 新 产品 开发 的 专项 科研 经 费 和 技术 改造 投入 资金 将 达 
到 1 亿 元 ,新 产品 贡献 率 提高 到 95% 以 上 。 力 争 在 “十 二 
五 ” 末 , 形 成 规格 品种 齐全 ,生产 设施 完备 , 初 具 规 模 的 创新 
型 泵 业 集团 。 
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深化 改革 
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走 过 了 半 个 多 世纪 风雨 历程 的 唐山 市 水 泵 厂 , 深 化 改 
革 ,锐意 进取 ,坚持 解放 思想 ,转变 观念 ,大 胆 实践 合作 合 
资 .融资 发 展 的 新 路 ,实现 了 与 天 地 科技 股份 有 限 公司 的 收 
购 重 组 ,成 立 了 唐山 市 水 泵 三 有 限 公司 。 如 今 ,新 的 企业 正 
以 席 新 的 面貌 ,不 断 发 展 壮 大 。 

天 地 科技 股份 有 限 公司 隶属 中 国 煤炭 科 工 集团 有 限 公 
司 , 是 2000 年 3 月 由 煤炭 科学 研究 总 院 作 为 主 发 起 人 设立 
的 股份 有 限 公司 。 公 司 A 股 股票 于 2002 年 5 月 15 日 在 上 
海 证 券 交易 所 挂牌 上 市 ,股票 代码 : 600582 。 

中 国 煤炭 科 工 集团 有 限 公 司 是 经 国务 院 批 准 ,由 中 煤 
国际 工程 设计 研究 总 院 、 煤 炭 科学 研究 总 院 于 2008 年 6 H 
合并 组 建 ,是 国务 院 国有 资产 监督 管理 委员 会 直接 监管 的 
中 央 科技 型 企业 。2008 年 12 月 31 日 ,经 国务 院 国 资 委 批 
准 , 煤 炭 科学 研究 总 院 所 持 天 地 科技 股份 有 限 公 司 股份 无 
偿 划 转 到 中 国 煤炭 科 工 集团 有 限 公司 。 

天 地 科技 股份 有 限 公 司 主 营业 务 包括 : 矿山 生产 过 程 
自动 化 、 机 械 化 、 信 息 化 设备 开发 .制造 和 系统 集成 ,煤炭 洗 
选 设备 开发 ,制造 和 选 煤 厂 工程 总 承包 ; 储 装运 快速 定量 装 
车 成 套装 备 及 工程 总 承包 ,地 下 特殊 施工 技术 开发 和 地 下 
特殊 工程 施工 承包 ; 煤炭 高 效 生产 的 技术 服务 、 技 术 咨 询 和 
煤矿 经 营 。 

截至 2011 年 底 ,公司 有 在 职员 工 10 613 人 ,其 中 各 类 
专业 技术 人 员 2 974 人 ; 中 国 工程 院 院 士 1 人 ; 高 级 职称 人 
员 629 人 ; 中 级 职称 人 员 930 人 ; 博士 55 人 ,硕士 672 人 ,本 
科 2231 人 。 


































































































































































































挺立 潮 头 


公司 自 2000 年 成 立 以 来 , 共 取 得 科技 成 果 325 项 ,获得 
国家 及 省 部 级 以 上 科技 进步 奖 122 项 ,专利 195 项 ( 其 中 发 
明 专 利 14 项 ) ,软件 著作 权 39 项 及 专 有 技术 500 余 项 。 

公司 建立 了 规范 的 法 人 治理 结构 和 科学 的 决策 体系 , 进 
行 了 劳动 ,用 工 ` 人 事 制 度 改革 ,建立 了 适应 公司 发 展 的 激励 
机 制 。 公 司 于 2001 年 通过 了 ISO 9001 质量 管理 体系 认证 。 

天 地 科技 股份 有 限 公司 以 控股 收购 的 方式 重组 了 唐山 
市 水 泵 三, 成 立 了 唐山 市 水 泵 三 有 限 公 司 。 天 地 科技 股份 
有 限 公司 的 介入 ,不 但 为 新 公司 注入 了 资金 ,实现 新 公司 的 
规范 管理 ,更 以 其 技术 优势 ,文化 的 内 涵 为 新 公司 注入 巨大 
的 活力 ,同时 ,以 其 在 国内 巨大 影响 为 平台 ,为 新 公司 今后 
的 生产 经 营 活动 提供 了 广阔 的 空间 。 

唐山 市 水 泵 三 有 限 公司 具 有 规范 的 公司 制 法 人 治理 结 
构 , 其 产品 在 原 有 市 场 领域 不 断 扩大 的 同时 ,在 煤炭 行业 已 
So BK PA ,展现 出 良好 的 发 展 态势 。 

2011 年 ,在 新 公司 第 一 个 完整 的 运营 年 实现 工业 总 产 
值 1 亿 元 ,营业 收入 9 500 万 元 ,利税 800 万 元 的 佳绩 。 

2011 年 ,新 公司 制定 了 详尽 的 战略 发 展 规划 。 在 充分 
客观 分 析 当 前 市 场 以 及 竞争 对 手 的 前 提 下 ,本 着 实事 求 是 
的 态度 ,利用 总 公司 良好 的 科技 、 市 场 、 管 理 和 文化 的 影响 ， 
制定 了 宏伟 的 发 展 目标 。 公 司 内 的 各 项 管理 工作 扎实 、 规 
范 \ 有 序 ,预示 着 企业 在 今后 的 发 展 必 将 实现 新 的 跨越 , 迈 
向 新 的 高 度 。 

“ 岁 老 根 弥 壮 , 阳 骄 叶 更 阴 ” ,沐浴 着 深化 改革 春风 的 唐 
山 市 水 泵 三 有 限 公司 , 必 将 焕发 青春 ,奋勇 前 进 。 




































































































































































































































































做 大 做 强 


一 一 武安 市 宏泰 机 械 票 业 有 限 公司 


武安 市 宏泰 机 械 泵 业 有 限 公司 坐落 在 历史 悠久 、 文 化 
底蕴 深厚 、 有 蔓 声 海内 外 8 000 多 年 历史 的 “ 磁 山 文化 ” 遗 
址 一 一 全 国 百 强 县 的 河北 省 武安 市 

1940 年 抗日 战争 时 期 ,武安 市 宏泰 机 械 泵 业 有 限 公 司 
始 建 于 邢台 市 ,1946 年 解放 战争 初期 搬迁 至 武安 ,至 今 已 跨 
越 70 个 春秋 。 从 诞生 之 日 起 ,她 伴随 着 人 民 解 放 的 脚步 和 
社会 主义 建设 的 步伐 ,实现 了 自己 的 成 长 与 飞跃 ,从 当年 八 
路 军 创办 的 一 个 小 小 枪械 修理 所 ,如 今 已 发 展 成 为 集 科 研 、 
制造 、 经 营 与 一 体 的 中 型 企业 , 热 油泵 专业 生产 厂家 。 
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武安 市 宏泰 机 械 泵 业 有 限 公司 现 为 中 国 通用 机 械 工 业 
协会 泵 业 协 会 理事 单位 、 河 北 省 机 械 行 业 协会 团体 会 员 , 中 
国 机 械 工程 学 会 工业 炉 分 会 热 载 体 加 热 技术 委员 会 秘书 处 
单位 等 。 

公司 被 称 为 武安 工业 界 的 常 青 树 。 近 几 年 ,公司 先后 
被 评 为 :河北 省 省 级 AAA 级 劳动 关系 和 谐 单位 、 河 北 省 园林 
式 单 位 “AAA 级 商务 信用 等 级 ”企业 、A 级 纳税 信用 等 级 、 
年 度 先进 科技 型 企业 。 公 司 的 北辰 牌 商标 被 评 为 河北 省 车 
名 商标 ,产品 为 河北 省 重点 推荐 品牌 , 热 油泵 产品 被 评 为 河 
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北 省 名 牌 产品 ,河北 省 中 小 企业 名 牌 产 品 。5 种 型 号 的 离心 
式 热 油泵 被 国家 五 部 委 认 定 为 “国家 级 新 产品 ”, 获 “邯郸 市 
第 一 届 市 长 质量 提名 奖 ” 等 称号 。 公 司 董事 长 王 起 明 先 后 
被 国家 人 力 资源 和 社会 保障 部 、 中 国 机 械 工 业 联合 会 授予 
“全 国 机 械 工 业 劳 动 模范 ”, 被 河北 省 委 省 政府 授予 “河北 省 
创业 功臣 ”称号 。 

公司 现在 占 地 面积 超过 7 万 m ,年 产 以 热 油 泵 为 3 
各 类 泵 产品 逾 万 台 。 是 国内 热 油 泵 产品 开发 早 、 品 种 全 、 
量 优 的 专业 生产 三家。 产品 广泛 应 用 于 石油 \ 纺 织 、 印 染 、 





























































































































工件 精度 要 求 。 设 备 合理 配置 ,使 加 工 能 力 得 到 大 幅度 提 





。 满 足 了 生产 各 种 规 
要 。 


a4 w 








格 、 型 号 泵 类 产品 的 数量 和 质量 

















产品 质量 是 参与 市 场 竞争 的 基石 ,是 企业 发 展 的 生命 
线 。 公 司 遵循 “以 诚 为 本 ,以 质 取 胜 ,做 强 做 大 ,追求 卓越 ” 
的 质量 方针 。 已 于 1998 年 率先 通过 了 中 国 船 级 社 ISO 9001 
质量 体系 认证 。 多 年 来 ,严格 按照 体系 标准 运行 ,持续 不 断 









































推进 质量 管理 ,树立 品牌 


保持 了 旺盛 的 生命 力 。 为 了 保证 产品 质量 ,公司 严格 控制 





化 工 .油漆 .涂料 、 筑 路 .纤维 .添加 剂 .木材 加 工业 、 制 药 合 
成 .冶金 工业 和 食品 加 工 等 行业 和 领域 。 近 年 又 向 船用 、 太 
阳 能 \ 煤 化 工 和 原油 输送 延伸 ,在 国家 西 气 东 输 项 目 、 太 阳 
能 利用 项 目 中 均 有 应 用 。 

公司 自 1987 年 与 化 工 部 第 一 设计 院 联合 开发 出 中 国 第 
一 台 热 油 硝 , 填 补 了 国内 同类 泵 产品 的 空白 后 ,至今 20 多 
年 ,伴随 着 中 国 热 载体 技术 的 成 熟 和 发 展 , 围 绕 RY 热 油泵 
产品 持续 不 断 进行 技术 创新 和 开发 ,当前 已 拥有 200 多 个 
规格 的 热 油泵 和 公司 研制 开发 的 化 工友 \ 煤 焦化 用 桶 、 茉 本 
么 磁力 泵 等 其 他 系列 产品 投放 市 场 ,受到 广大 用 户 的 
青睐。 

技术 创新 不 停 步 ,行业 领先 立 潮 头 。 公 司 始终 致力 于 
科技 创新 ,先后 与 清华 大 学 ,中国 农业 大 学 ,江苏 大 学 ,沈阳 
水 泵 研究 所 和 合肥 通用 机 械 研 究 院 等 科研 院 所 建立 了 长 期 
的 合作 关系 ,常年 聘请 有 关 专 家 到 公司 授课 并 进行 研发 和 
技术 指导 ,同时 ,选派 部 分 优秀 员工 进入 大 专 院 校 进行 专项 
培训 和 深造 。 公 司 有 雄厚 的 技术 力量 和 产品 研发 团队 , 尊 
循 研发 一 代 , 生 产 一 代 , 储 存 一 代 的 方针 ,采用 计算 机 辅助 
CAD 二 维 设计 和 三 维 实体 设计 ,对 产品 进行 实体 模拟 ,仿真 












































































































































































































































意识 , 争 创 名 牌 产 品 ,使 产品 始终 











整个 生产 过 程 ,公司 理化 试验 室 ,对 铸 钢 、 铸 铁 件 和 外 购 件 





按照 标准 ,进行 化 学 分 析 和 物理 性 能 试验 。 各 工艺 过 程 配 























备 有 400 多 件 精 密 测 量 器 具 , 有 效 地 保证 了 制造 过 程 的 精 
度 要 求 。 公 司 建 有 河北 南部 自动 化 程度 最 高 \ 检 测 数 据 最 


























全 的 高 标准 试验 室 ,对 产 











品 性 能 进行 严格 试验 和 检测 ,确保 











每 台 产 品 都 能 以 可 靠 的 质量 投放 市 场 。 此 外 ,公司 大 力 实 





施 质量 兴 企 战略 ,建立 健全 全 员 培 训 制 度 ,高 层 管理 人 员 以 
身 作 则 ,不 间断 组 织 管理 和 一 线 工 人 进行 素质 培训 、 理 论 考 
试 和 技能 比武 。 坚 持 开 展 质量 标兵 评选 活动 ,营造 出 了 人 














人 重视 质量 、 追 求 质量 、 关 注 质 量 的 浓厚 氛围 。 


























针 , 靠 20 多 年 的 拼搏 ,与 





秉承 “ 既 有 好 产品 ,又 有 好 人 品 , 更 有 好 朋友 ”的 经 营 方 


200 多 配套 厂家 及 设计 院 建立 了 良 











好 的 合作 关系 ,中 国 纺织 设计 研究 院 ` 中 治 焦 耐 工程 技术 有 




















限 公司 \ 中 国 天 展 工 程 公司 ,中 国 建筑 工程 总 公司 \ 中 铁 十 
局 集团 有 限 公司 、 常 州 能 源 设备 总 厂 、 无 锡 锡 能 锅炉 集团 、 





















































河北 艺 能 锅炉 有 限 责任 公司 和 吉林 省 东方 热 油 炉 制造 有 限 
责任 公司 等 国内 知名 的 设计 院 所 和 锅炉 生产 厂家 。 在 全 国 
具有 完善 的 营销 渠道 ,产品 销售 覆盖 浙江 、 内 蒙古 山西、 广 














东 和 东北 多 个 省 市 以 及 周边 国家 和 地 区 。 优 质 的 产品 、 诚 











分 析 , 使 产品 研发 改造 的 设计 水 平 不 断 提 高 ,科技 含量 不 
断 增 强 , 使 热 油泵 研发 .改进 始终 处 于 国内 领先 水 平 。 

工 欲 善 其 事 , 必 先 利 其 器 。 为 了 给 客户 提供 更 优质 的 
产品 ,为 了 确保 零 部 件 加 工 质 量 ,公司 近年 将 资源 向 设备 和 
工装 倾斜 。 投 巨 资 对 250 台 ( 套 ) 铸造 .车 ` 铣 ` 人 刨 、. 磨 等 生产 
设备 进行 了 大 规模 的 购置 和 改造 。 使 工装 、 设 备 配 置 更 加 
科学 合理 。 在 加 工 过 程 中 ,对 轴 、 轴 体 、 泵 盖 和 叶轮 等 主要 
部 件 全 部 采用 数控 化 加 工 , 最 大 限度 地 减少 人 为 影响 ,保证 









































信 的 理念 、 完 善 的 服务 ,使 “宏泰 " 饮 誉 全 国 ,走出 国门 。 








回首 过 去 ,公司 员工 





倍 感 光荣, 展望 未 来 ,对 创造 宏泰 











朋友 精诚 合作 、 共 同 发 展 


百年 基业 充满 信心 。 公 司 愿 诚信 待人 ,与 国内 外 广大 新 老 
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范 化 ,员工 知识 化 ,设备 





自动 化 ,质量 卓越 化 ,环境 公园 化 ， 








责任 社会 化 ,全 面 均衡 发 展 的 科技 型 企业 ,在 实现 “做 大 做 
强 ”\ 铸 就 “百年 宏泰 ”的 道路 上 阔步 前 进 。 








紧 贴 经 营 管理 做 技术 





国 茂 减 速 机 集团 有 限 公司 ( 以 下 简称 国 茂 集团 ) 创建 于 
1993 年 。 经 过 近 20 年 的 努力 ,从 最 初 年 销售 收入 180 万 
元 、 国 内 默默 无 闻 的 减速 机 小 三 ,发展 成 时 下 年 生产 销售 减 
速 机 超 20 亿 元 、 职 工 2 300 余人 、 全 国 知名 的 国家 级 企业 
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国 茂 减 速 机 集团 有 限 公司 














ERRARE 

经 营 管理 做 技术 。 也 就 

做 恰当 的 产品 和 技术 。 
那么 ,技术 如 何在 经 








,如果 用 一 句 话 来 讲 ,就 是 “ 紧 贴 
是 ,在 恰当 的 时 候 ,用 恰当 的 人 员 ， 

















营 管 理 下 发 挥 作 JE? 最 重要 的 ， 




















就 是 看 企业 如 何 给 产品 进行 定位 。 国 成 集团 把 产品 定位 为 


企业 概况 





产品 品种 、 质 量 、 成 本 三 大 类 别 。 
品 品 








2002 年 之 前 ,国友 集团 只 生产 销售 B/X 系列 摆 线 减速 
机 单一 产品 ,年 销售 7 000 万 元 。 但 随后 ,根据 市 场 形 势 变 
化 和 企业 发 展 实力 增强 ,集团 董事 长 徐 国 忠 先生 及 时 分 析 、 
正确 布局 ,果断 投入 大 笔 资金 开发 自身 有 能 力 、 市 场 适销 的 
新 产品 。 先 后 成 功 开 发 生产 了 Z 系列 硬 具 面 减速 机 ( JB/T 
8853) .G 系列 减速 电机 、DBY/DCY 系列 圆锥 圆柱 齿轮 减速 
器 (JB/T 9002) .ZLYJ 挤 出 机 减速 机 、PV 系列 通用 齿轮 箱 、 
GM 斜 齿轮 和 锥 齿轮 减速 器 `.GMC 系列 紧凑 型 通用 减速 器 、 
GX 系列 行星 减速 器 、MBY/JDX 系列 边缘 传动 磨 机 减速 
机 等 。 

这 其 中 ,有 好 几 个 系列 产品 的 销量 达到 全 国 第 一 ,年 销 
售 额 数 亿 元 以 上 。 如 G 系列 减速 电机 、Z 系列 硬 具 面 减 
机 、ZLYJ 挤 出 机 减速 机 等 。 经 过 近 十 年 的 努力 ,新 产品 已 
国 茂 集团 总 销售 额 的 70% 左右 ,而且 还 在 高 速 增长 中 。 

2. 老 产品 

发 展 新 产品 的 同时 ,在 遵循 “只 要 市 场 前 景 好 就 大 力 发 
展 ” 的 原则 下 ,也 不 放松 对 老 产 品 的 不 断 升级 。 传 统 产 
品 一 一 摆 线 减速 机 的 发 展 就 是 最 好 的 例子 。 现 在 , 国 茂 集 
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扎 扎实 实 做 好 自己 企业 擅长 的 适销 市 场 产 品 。 产 品 的 构成 
和 研发 进度 ,基本 是 和 企业 发 展 规模 、 发 展 进程 相 适应 的 。 

二 、 质 量 和 成 本 

质量 和 成 本 是 相关 联 的 。 但 是 ,客户 需要 的 是 高 性 价 
比 产品 ,希望 用 较 少 的 钱 买 到 较 好 的 产品 。 要 满足 这 个 条 
件 , 就 要 求 企业 在 质量 和 成 本 上 做 好 平衡 选择 。 国 成 集团 
的 原则 是 ,消除 企业 内 各 种 不 必要 的 浪费 ,尽量 把 成 本 用 在 
提高 产品 质量 上 ,让 客户 得 到 具有 较 高 性 价 比 的 产品 。 

综合 而 言 , 近 几 年 , 国 成 集团 的 产品 质量 越 来 越 接 近 国 
外 顶级 产品 水 平 ,但 在 承载 能 力 ` 外 观 、 密 封 ` 噪 声 等 方面 还 
存在 差距 。 产 生 此 问题 的 原因 是 多 方面 的 ,如 设计 技术 、 制 
造 技术 、 材 料及 热处理 质量 管理 等 。 在 企业 装备 和 国外 同 
行 基本 没有 差距 、 成 本 已 经 达到 国外 水 平 的 条 件 下 ,管理 的 
差距 才 是 真正 的 差距 。 为 了 解决 这 个 问题 , 国 成 集团 正在 
深入 探索 技术 、 和 生产、 质量 、 成 本 等 管理 方面 的 新 道路 。 
国 茂 集团 已 在 武进 高 新 区 拥有 全 国 最 大 的 减速 机 和 电 
机 研发 制造 基地 ,并 确定 了 “十 二 五 ” 百 亿 元 的 新 目标 。 今 
后 四 年 , 国 茂 集团 的 产品 规划 是 : 巩固 和 提高 已 有 产品 的 质 
量 ; 加 大 力度 推介 PV、CM、GCMC、GX、SZ 等 系列 产品 ; 下 半 
年 启动 GMY 系列 中 心 传动 大 型 齿轮 箱 的 制作 ; 积极 做 好 高 
精密 传动 的 前 期 技术 准备 ,因为 高 精密 传动 用 于 各 种 数控 





















































































































































































































































团 的 摆 线 减速 机 年 销售 额 近 7 亿 元 ,已 远 远 领先 于 国内 同 
行 。 摆 线 减速 机 的 快速 健康 发 展 ,为 国 碟 集团 的 整体 持续 
发 展 打 下 了 良好 的 基础 。 

3. 有 所 为 有 所 不 为 

在 新 产品 开发 时 , 国 成 集团 做 到 了 有 所 为 有 所 不 为 , 即 
开发 适合 市 场 . 适 合 企业 的 新 产品 ,不 唯 技术 论 , 不 育 目 跟风 ， 















































Ke He ,六 
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装置 中 ,当前 还 是 国外 公司 一 统 天 下 的 局 面 ; 适度 加 大 大 、 
中 型 非 标 产 品 的 设计 制作 力度 ,以 此 作为 标准 系列 产品 的 
补充 ,大 、 中 型 非 标 产品 的 销售 额 将 占 国 成 集团 年 总 销售 额 
的 10% 左 右 。 

可 以 相信 ,如 果 这 些 目 标 一 一 实现 , 国 谍 自 
MEKE! 




















团 将 更 加 





ay 


铸就 辉煌 


—F Wi A 











从 低 端 制造 ,到 高 端 制造 ,再 到 一 流 核 心 制造 ,开山 集 
让 世界 听 到 了 “中 国 制造 ”的 时 代 强 音 。 
开山 集团 原 是 一 家 国有 企业 , 它 的 前 身 是 成 立 于 1956 
年 的 衢州 雍 岩 机 厂 ,1994 年 实行 股份 制 改造 ,1998 年 完成 民 
营 化 改制 ,2001 年 底 正 式 组 建 开山 集团 。 
进入 21 世纪 ,中 国 制造 企业 正在 进行 一 场 宏伟 的 “ 转 
型 升级 ”革命 。 面 对 中 国 机 械 工业 “高 端 失 守 , 低 端 混战 ”的 
现状 , 曹 克 坚 董事 长 以 高 屋 建 领 的 超前 眼光 ,提出 了 对 企业 
发 展 具 有 重大 意义 的 “4211 战略 ,率先 迈 出 了 转型 升级 的 
步伐 。 短 短 十 余年 时 间 , 开 山 集 团 已 成 为 世界 玄 岩 机 制造 
领先 企业 ,亚洲 最 大 、 世 界 第 三 的 空气 压缩 机 制造 企业 和 中 
国 最 大 的 钻 羡 设 备 制 造 企 业 。 矢 志 于 自主 创新 的 开山 集团 
成 为 行业 转型 升级 的 先行 者 和 佼佼 者 ,从 掌握 核心 技术 ,到 
掌握 一 流 核心 技术 ,不 断 打破 跨国 公司 的 垄断 ,实现 了 从 
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今天 的 开山 集团 ,已 发 展 成 为 拥有 33 家 成 员 公司 , 占 
地 面积 66.7 万 m ,总 资产 56 亿 多 元 ,员工 近 6000 人 ,产品 
覆盖 螺杆 式 空气 压缩 机 、 离 心机 式 空 气压 缩 机 、 气 体 ( 工艺 ) 
压缩 机 、 冷 煤 螺杆 压缩 机 、 冷 冻 螺 杆 压 缩 机 、 螺 杆 膨胀 动力 
机 、 螺 杆 真 空 泵 、 螺 杆 鼓 风机 、 潜 孔 钻 车 ` 凿 岩 机 组 以 及 内 燃 
PLE. 气动 工具、 橡 塑 制品 ` 铸 造 . 压 力 容器 等 15 个 系列 
1 000 多 个 品种 的 大 型 现代 化 企业 集团 。2008 年 ,开山 集团 
获 国内 行业 中 第 一 个 “中 国 驰名 商标 ”,2009 年 成 为 浙江 省 
工业 行业 龙头 骨干 企业 ,2010 年 跻身 “中 国 机 械 工业 百 强 ”， 
2011 年 名 列 中 国 机 械 工 业 百 强 企业 第 78 位 。 此 外 ,开山 集 
团 还 先后 获得 国家 重合 同 守信 用 单位 .中 国 机 械 工业 优秀 
企业 、 中 国 机 械 工 业 节 能 减 排 创新 型 企业 、 浙 江 省 “ 双 强 百 
佳 ? 先 进 党 组 织 ` 浙 江 省 先进 基层 党 组 织 和 浙江 省 最 受 尊 敬 
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企业 等 多 项 殊荣 。 
秉承 “构建 持续 一 流 的 创新 能 力 、 为 用 户 创造 价值 \ 构 
建 未 来 ”的 核心 价值 观 和 倡导 发 展 绿色 经 济 的 经 营 理念 , 开 
山 集团 将 “为 民族 工业 造 芯 ' 、 为 节约 地 球 做 贡献 ”作为 企 
业 的 核心 使 命 ,多 年 来 ,坚持 走 自 主创 新 的 发 展 道路 ,通过 
引进 海内 外 高 端 人 才 , 抢 占 行 业 技术 制高点 ,建立 创新 高 
地 ,完成 了 从 “规模 领先 ”到 “技术 领先 ”的 华丽 转身 。 当 前 ， 
已 在 北美 、 上 海 、 衢 州 建立 了 三 大 研发 中 心 和 企业 研究 院 ， 
支 由 世界 顶级 技术 专家 领衔 的 研发 团队 和 技术 先 
进 、 产 业 链 完整 的 先进 生产 制造 体系 ,推出 了 一 大 批 拥有 自 
主 知 识 产 权 、 国 际 领先 水 平 的 新 产品 。 开 发 的 螺杆 压缩 机 
能 效 水 平 已 经 取得 了 无 可 争辩 的 世界 领先 地 位 ,从 18. 5kW 
到 355kW 全 谱系 达到 国家 节能 标准 ,大 多 数 都 达到 了 工 级 
能 效 水 平 ,其 中 的 8 款 产品 已 列 人 国家 《节能 机 电 设 备 产品 
推荐 目录 》, 产 品 畅销 国内 30 多 个 省 市 和 世界 60 多 个 国家 
和 地 区 ,实现 了 从 掌握 核心 技术 到 掌握 一 流 核 心 技术 的 飞 
跃 ,开始 与 跨国 公司 同 台 竞技 。 

开山 集团 始终 坚持 以 人 为 本 的 理念 ,在 向 员工 提供 优 
良 工作 和 生活 环境 的 同时 ,努力 搭建 广阔 的 职业 发 展 平台 ， 
制订 了 一 系列 员工 培训 计划 ,与 西安 交通 大 学 、 合 肥 通 用 机 
械 研 究 院 、 中 国 地 质 大 学 和 衢州 职业 技术 学 院 等 共 建 校 企 
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队 , 努 力 打 造 创新 型 \ 学 习 型 、 充 满 凝聚 力 的 和 谐 企业 ,为 员 
工 自我 价值 的 实现 创造 条 件 。 
开山 集团 在 为 社会 提供 产品 和 服务 的 同时 ,回报 社会 
的 脚步 从 未 停息 ,努力 承担 社会 责任 。 除 了 大 力 发 展 绿色 
经 济 、 生 产 节 能 低 碳 产品 、 倡 导 清洁 生产 、 保 护 生 态 环 境外 ， 
还 积极 改善 员工 待遇 ,保护 劳动 者 权益 ,成 立 开 山 员工 保障 
基金 、 创 立 衢州 市 “优秀 教研 组 长 ”教育 基金 和 西安 交大 “ 开 
山 压 缩 机 ”奖学金 、 支 持 浙江 省 “彩虹 行为 ”、 收 购 衢州 桔 农 
“爱心 桔 ”\ 为 地 震 和 洪水 灾区 捐款 捐 物 .与 贫困 村 帮 扶 结对 
等 ,以 实际 行动 践 行 着 回报 社会 的 诺言 ! 

开山 集团 在 创新 与 突破 中 厚积薄发 ,综合 实力 不 断 攀 
升 , 旗 下 的 浙江 帆 文 螺杆 机 械 有 限 公 司 ` 上 海 维尔 泰克 螺杆 
机 械 有 限 公司 为 国家 高 新 技术 企业 ,浙江 开山 压缩 机 股份 
有 限 公司 成 功 上 市 ,销售 收入 从 2001 年 的 2 亿 元 以 下 猛 增 
至 2011 年 的 42.8 亿 元 ,实现 利润 4 亿 多 元 ,上 缴 税金 2.3 
亿 多 元 ,跻身 中 国 装备 制造 业 的 排头 兵 ,成 为 在 海内 外 享有 
盛誉 的 知名 企业 。 

御 路 蓝 缕 ,铸就 辉 焊 。 怀 抱 光 荣 与 梦想 的 开山 人 ,将 继 
续 加 快 前 进 的 步伐 ,以 专业 ,精细 的 文化 素养 为 底 殖 ,在 “五 
年 一 流 、 十 年 顶尖 ”的 愿景 喜 舞 下 ,励精图治 ,继续 谱写 更 加 























































































































合作 基地 ,成 立 了 “开山 学 院 ? 和 行业 内 首 个 空 压 机 学 校 , 通 

















Riza 





壮丽 的 新 篇 章 ! 


为 发 展 我 国 稀有 气体 事业 再 立新 功 





一 一 上 海 启 元 空 分 技术 发 展 股份 有 限 公司 





上 海 启 元 空 分 技术 发 展 股份 有 限 公 司 是 一 家 以 深 冷 技 
为 基础 ,自行 设计 、 制 造 气体 分 离 设 备 的 专业 公司 ,是 上 


























和 和 氨 氨 充 装 系统 合同 ,上 海 启 元 空 分 技术 发 展 股份 有 限 公 
司 负责 设计 制造 ,日 照 熏 德 气体 有 限 公司 负责 工程 材料 及 
安装 ,共同 调试 。2011 年 5 月 25 日 分 期 交付 完成 ,随即 安 























术 为 
海 市 高 新 技术 企业 。 公 司 拥有 高 纯 氮 精 馏 塔 ` 透 平 膨胀 机 
子 、 静 压 切 通气 圆 环 气 腔 式 轴 承 、 全 精 饮 制备 纯 气 和 纯 念 
装置 等 11 项 授权 发 明 专利 22 项 实用 新 型 专利 以 及 9 项 软 
件 著作 权证 书 。 
公司 专长 170 ~ 1 500m /中 小 型 空 分 设备 的 研制 ,可 
为 用 户 “ 量 身 定制 ?不 同性 能 和 类 型 的 空 分 设备 。 公 司 生产 
的 高 纯 氮 设备 市 场 占 有 率 名 列 前 茅 , 载 誉 阿尔 及 利 亚 ` 巴 基 
斯 坦 、 印 度 等 国家 ,成 为 我 国 玻璃 行业 浮 法 玻璃 线 出 口 的 优 
选 设备 。 随 着 富 氧 燃烧 技术 、 全 氧 燃烧 技术 的 推广 ,公司 与 




































































装 就 位 。9 月 9 日 开始 输入 原料 液 氧 ,进行 设备 调试 。 现 场 
色谱 分 析 达 标 后 ,2011 年 11 月 由 上 海 计 量 测试 技术 研究 
院 、 华 东 国 家 计量 测试 中 心 和 中 国 上 海 测试 中 心 现场 采样 
分 析 , 出 具 了 高 纯 氟 检测 报告 和 高 纯 拨 检测 报告 ,中 国 科学 
院 上 海 科 技 查 新 咨询 中 心 出 具 了 查 新 咨询 报告 。2011 年 12 
月 12 日 ,上 海 机 械 工程 学 会 主持 组 织 了 1 000m /h 液 氧 中 
提取 高 纯 气 、 高 纯 握 设备 技术 鉴定 会 ,来 自 宝 钢 、 首 钢 华 

批 拥有 大 型 和 超大 型 空 分 的 企业 ,法 液 空 、 普 莱克 斯 、 梅 塞 






















































































































































































时 俱 进 ,设计 制造 了 新 颖 带 压 高 纯 氮 同时 生产 不 同 压力 氧 
的 空 分 设备 , 深 获 南 玻 、 信 义 、 洛 玻 、 耀 华 ` 旗 滨 等 公司 的 
评 。 公 司 率先 在 国内 推出 了 以 1 000m’ /h 液 氧 为 原料 , 提 
HL 99. 999 5% 高 纯 氨 、99.999 5% 高 纯 拨 的 设备 。 公 司 为 有 
色 治 炼 ` 煤 化 工行 业 提 供 更 节能 .更 高 效 的 低 纯 氧 空 分 
设备 。 

2010 年 7 月 、10 月 ,上 海 启 元 空 分 技术 发 展 股份 有 限 公 
司 与 日 照 盘 德 气体 有 限 公 司 分 别 签订 了 和 氮 氨 提取 设备 合同 
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尔 等 跨国 气体 公司 及 媒体 单位 的 50 多 位 代表 参加 。 由 高 
等 院 校 教授 ,用户 专 家 ` 业内 专家 组 成 的 技术 鉴定 专家 组 一 
致 认为 ,该 设备 为 具有 自主 知识 产权 的 国内 首 套 产 品 , 其 技 
术 水 平 达 到 国内 领先 ,国际 先进 。 

1000m /h 液 氧 中 提取 高 纯 氮 、 高 纯 握 设备 具有 以 下 
特点 : 

(1) 该 设备 以 1 000m /h 液 氧 为 原料 ,从 液 氧 中 提取 了 
90% 以 上 的 氮气, 再 经 低温 精 馏 成 99. 999 5% 的 高 纯 毛 产品 


















































企业 概况 




















和 99.999 5% 的 高 纯 氨 产品 。 液 氧 经 贫 氟 塔 预 浓缩 所 佐 后 ， 
990m 小 左右 的 气 氧 返 回 用 户 氧 气管 道 。 设 备 引 入 的 压力 
氮气 ,用 于 吸附 再 生 、 仪 表 气 以 及 各 精 馏 塔 冷凝 蒸发 器 的 热 









































源 ,氮气 经 冷凝 成 液 氮 











回 注 到 用 户 液 氮 贮 槽 里 。 全 套 设备 

















资源 循环 使 用 , 冷 量 充分 回收 ,是 一 套 名 副 其 实 的 低 耗 节 
能 ,长 期 连续 运转 的 设备 。 
































(2) 液 氧 中 提取 高 纯 气 、 高 纯 所 设备 玫 








F 辟 了 无 需 对 主 空 





分 冷 箱 改造 ,从 液 氧 中 提取 生产 高 纯 气 、 高 纯 握 新 途径 。 对 
已 有 贫 气 氨 塔 的 空 分 设备 具有 更 高 的 经 济 价值 ,增强 了 配 















































利用 能 力 ,又 保证 了 主 空 分 设备 的 稳定 安全 运行 。 
合理 先进 ,填料 型 精 馏 塔 效率 高 , 调 








(3) 设备 流程 组 织 











节 范 围 大 ,自控 方便 。 在 调试 





























置 灵 活性 。 既 能 充分 发 挥 已 有 空 分 设备 的 潜力 ,提高 综合 


P ,各 关键 节点 的 各 项 物流 参 


数 比 国外 引进 设备 更 快 地 达到 设计 值 。 调 试 过 程 仅 用 两 个 








月 , 氟 气 超过 99. 999 5% Kr, 优 于 GB/T 5829—2006 《氢气 》 
标准 中 高 纯 氮 指标 ; 氢气 超过 99. 999 5% Xe, HEF GB/T 




















5828—2006 (init) ta 





冷 箱 低温 精 饮 后 产 出 ,大 大 缩短 和 简化 了 流程 。 


(4) 该 设备 采用 的 在 液 氧 























中 高 纯 氨 一 等 品 指标 ,产品 直接 从 


P 清 除 氧化 亚 氮 、 二 氧化 碳 技 


术 ,高 温 氧 化 反应 清除 碳 氧化 合 物 技 术 ,低温 精 馏 法 清除 液 
氧 中 氟 化 物 技术 ,清除 氨 氨 浓缩 物 中 放射 性 元 素 气 的 技术 ， 
根据 温度 微调 精 馏 工 况 的 自控 技术 , 开 、 停 车 置换 分 馏 塔 的 
氟 拨 回收 技术 等 均 具 有 自主 知识 产权 ,拥有 4 项 发 明 专利 




















和 7 项 实用 新 型 专利 。 

















(5) 设备 选用 了 世界 一 流 的 配套 设备 : Sulzer 填料 , Cry- 


ostar 的 离心 泵 、 活 塞 泵 ,Samson /)\ Hig Ht VA AT HY, Bestobell $ 


止 阅 ,RockwWood Z 4 W 





, Honeywell 的 DCS 系统 ,Gow - Mac 


气相 色谱 仪 以 及 Servomex 多 模块 气体 分 析 仪 等 一 批 国 际 知 


名 品牌 产品 ,在 配套 件 中 充分 发 挥 “多 国 ” 先 进 产 品 作 

















证 了 调试 质量 ,使 主机 达到 世界 先进 水 平 。 

















] , 保 








高 纯 氟 、 高 纯 氰 提取 设备 的 研发 成 功 ,使 拥有 大 型 、 超 


全 面目 主创 新 


一 杭州 兴 源 过 滤 科 技 股 份 有 限 公司 


杭州 兴 源 过 滤 科 技 股份 有 限 公 司 ( 原名 杭州 兴 淫 


滤 机 有 限 公 司 , 以 下 简称 兴 源 过 滤 ) 成 立 于 1992 年 ,是 





一 家 依靠 科技 创新 发 














展 起 来 的 专业 压 滤 机 制造 商 、 











集成 








商 和 服务 商 。2004 年 10 月 兴 源 过 滤 开 始 资本 重 乡 
助 并 购 重 组 实现 体制 创新 和 结构 治理 优化 ,进而 进 
术 创 新 ` 团 队 创 新 ` 管 理 创新 和 文化 创新 ,实施 知识 
战略 品牌 战略 和 标准 化 战略 。 在 产品 、 场 地 、 设 备 、 人 
员 、 资 金 等 基本 资源 要 素 没有 显著 增加 的 情况 下 ,经 过 资 
源 整 合 和 全 面 自主 创新 实践 , 兴 源 过 滤 从 2004 年 亏损 
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行 技 
产权 


20 多 万 元 面临 倒闭 的 企业 ,一 跃 成 为 我 国 压 滤 机 行业 的 

















大 型 空 分 设备 和 大 型 液 氧 贮 槽 的 企业 有 了 国产 设备 生产 高 
纯 氟 高 纯 氨 的 可 能 。 被 称 作 “黄金 气体 ”的 高 纯 气 、 高 纯 侯 
将 得 到 更 广泛 的 应 用 。 和 氟 气 充填 灯 管 优 于 目前 的 氮气 , 提 



































高 了 发 光 效 率 ; 中 ,高 档 轿 车 前 大 灯 采 用 氨 气 灯 已 成 趋势， 
因为 握 气 灯 比 讽 素 灯 高 三 们 光照 强度 ,能 耗 却 仅 为 其 2/3; 


同时 ,氯气 灯 与 日 光 相 近 的 光 色 ,为 驾驶 创造 更 佳 视 觉 效 














果 。 填 充 氟 气 的 双 层 或 多 层 中 空 玻璃 窗 , 其 窗户 的 绝热 效 





果 更 好 。 室 内 采暖 ,空调 制冷 更 节省 ,窗户 上 能 量 损失 占 建 
筑 能 耗 的 37.5% ,使 用 充填 氢气 的 中 空 玻璃 窗 是 建筑 节能 
主要 方向 之 一 ( 使 用 充气 的 中 空 玻璃 欧盟 已 成 为 强制 性 标 















































准 ) 。2007 年 ,松下 、 富 十 通 日 立 用 于 PDP 等 离子 显示 屏 
应 用 氨 气 达到 750m , 氯气 蚀刻 工艺 用 于 制造 超级 芯片 ， 




















2008 年 世界 拨 气 产量 的 30% 用 于 蚀刻 工艺 ; 氯气 除了 用 





























CAT 扫描 、MRI 成 像 等 外 ,也 是 最 安全 的 人 体 麻 醉 剂 ,具有 
诱导 快 、 苏 醒 快 而 毒 副作用 小 的 优良 特性 ,成 为 高 危 病 人 、 


孕妇 、 心 脏 病人 和 老年 病人 的 理想 麻醉 剂 。 握 气 密度 
空气 密度 的 4.5 倍 , 用 于 卫星 发 射 的 离子 发 动机 和 离 





约 是 


3 子 推 


























进 器 ,进行 轨道 位 置 调整 和 控制 。 握 氰 的 应 用 又 促进 了 气 
和 氰 设备 的 研发 和 进步 。 今 后 ,30 000m? /h 以 上 大 型 空 分 装 
置 都 应 考虑 粗 氮 握 回收 装置 ,为 氮 握 提取 设备 连续 生产 创 































































































造 条 件 , 提 高 气 扎 装置 的 提取 率 ; 革除 化 学 法 脱 除 甲 烷 等 碳 

















氢化 合 物 的 工艺 ,实现 全 精 侈 提取 纯 氟 纯 氨 ; 在 大 型 和 
型 空 分 设备 上 提取 粗 氢 氨 液 ,再 集中 到 全 国 几 个 精制 
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中 心 ， 





把 采集 到 的 99.9% 的 毛 握 原料 气 精制 成 99.999 5% 以 上 高 
纯 氮 、 高 纯 拨 ,以 充分 利用 资源 节约 投资 ,降低 生产 成 本 ,把 
“小 、 精 、 全 ”的 毛毛 生产 模式 转变 成 “大 、 精 、 全 ”和 氮 氨 生产 

















模式 。 


上 海 启 元 空 分 技术 发 展 股份 有 限 公 司 将 继续 发 扬 “ 敢 


























为 天 下 先 ” 的 拼 捕 精神, 再接再厉 ,开发 高 纯 氛 和 高 纪 
取 设 备 ,为 我 国 稀有 气体 事业 的 发 展 再 立新 功 。 
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勇 创 国际 一 流 





技术 领跑 者 ,企业 核心 竞争 力 快 速 提 升 ,并 步 和 人 快速 发 展 
的 良性 轨道 ,2011 年 完成 销售 收入 31 240 万 元 ,上 缴 税 


























金 近 1 852 万 元 ,实现 税 后 利润 4634 万 元 ,成 功 实现 了 


就 地 转身 、 转 型 升级 ,形成 了 颇 受 各 界 关 注 的 “ 兴 源 现 
象 " 。2011 年 9 月 27 日 ,位 居 全国 压 滤 机 行业 第 三 、 市 
场 占有 率 不 足 6% 的 兴 源 过 滤 在 深圳 创业 板 成 功 挂牌 上 
市 ,成 为 中 国 压 滤 机 行业 首 家 上 市 公司 。 本 文 就 兴 源 过 
滤 技术 创新 、 市 场 推 广 、 知 识 产权 保护 和 品牌 培育 作 较 为 
系统 阐述 ,希望 对 中 小 企业 自主 创新 驱动 企业 发 展 有 所 












































启发 。 


107 


中 国 通用 机 械 工业 年 鉴 2012 





一 、 技 术 创新 模式 

作为 我 国 压 滤 机 技术 的 领跑 者 , 兴 源 过 滤 实 施 “ 大 型 
化 、 自 动 化 专业 化 系统 化 ”的 技术 创新 战略 ,凭借 “大 型 
化 、 自 动 化 ” 避 开 同 压 滤 机 生产 小 企业 的 低 水 平 、 低 价格 苋 
争 , 凭 借 “ 专 业 化 、 系 统 化 ” 避 开 与 北方 大 企业 的 竞争 。 近 年 
来 , 兴 源 过 滤 不 断 提 升 企业 的 自主 创新 能 力 和 核心 竞争 力 ， 
相继 开发 了 全 自动 啤酒 麦 汁 压 滤 机 、 全 自动 甚 梁 式 隔膜 压 
滤 机 、 全 自动 油脂 分 提 隔 膜 压 滤 机 、 全 自动 海藻 胶 隔 膜 压 滤 
机 、 全 自动 快 开 式 隔膜 压 滤 机 和 污 泥 深度 脱水 干 化 一 体 机 
等 专业 化 产品 ,技术 水 平 达 国际 先进 或 国内 领先 ,荣获 省 部 
级 科技 奖励 8 项 ,在 多 个 细 分 市 场 领域 市 场 占 有 率 第 一 , 取 
得 了 良好 的 经 济 效益 和 社会 效益 。 其 中 ,全 自动 啤酒 麦 汗 
压 滤 机 及 其 污 泥 深度 脱水 干 化 一 体 机 的 创新 思路 和 创新 路 
径 颇具 代表 意义 。 

1. 全 自动 啤酒 麦 汁 压 滤 机 研发 和 市 场 推广 

全 自动 啤酒 麦 汁 压 滤 机 针对 啤酒 糖化 的 麦 汁 过滤 工 
E ,进行 创新 研究 和 设计 ,成 为 传统 麦 计 过 滤 槽 的 有 力 蔡 
代 产 品 ,实现 麦 汁 过滤 快速 、 高 效 、 节 能 、 高 质量 、 全 自动 ， 
具有 过 滤 速 度 快 .减少 麦 汁 氧化 、 麦 汁 浊 度 低 、 收 得 率 高 




































































































































































1 巴西 英 博 啤 酒 现场 


“ 兴 源 ” 麦 汁 压 滤 机 从 产 学 研 合 作 、 产 品 试制 .关键 人 才 
引进 、 组 建 事 业 部 、 重 点 客户 的 开拓 到 实现 国内 第 一 品牌 、 
国际 知名 品牌 ,用 了 5 年 时 间 。 兴 源 过 滤 从 门外汉 到 最 具 
竞争 力 的 啤酒 麦 汁 压 滤 机 供应 商 和 服务 商 ,较为 完整 地 诠 
释 了 自主 创新 过 程 : 

2005 年 初 , 兴 源 过 滤 与 浙江 大 学 化 工 机 械 研 究 所 签署 
技术 开发 合同 ,开展 麦 汗 过滤 工 艺 基 础 实验 研究 ;2005 年 10 
月 , 兴 源 过 滤 与 河南 漯河 奥 克 啤 酒 公司 签署 了 麦 计 压 滤 机 













































































特点 ,还 能 提高 辅料 比例 ,节省 原料 成 本 。 在 国际 上 首次 
采用 聚 丙 烯 整体 式 隔膜 滤 板 用 于 麦 汁 过滤, 优 于 比利时 莫 
拉 公 司 麦 汁 压 滤 机 组 装 结构 橡胶 隔膜 滤 板 , 居 国 际 先 进 水 
平 。 该 产品 是 啤酒 行业 麦 汁 传统 过 滤 工 艺 的 一 场 技 术 革 
命 , 为 糖化 车 间 扩 产 提 供 了 全 新 的 解决 方案 。 全 自动 啤酒 
麦 汁 压 滤 机 在 麦 汁 过 滤 方 面 已 成 为 国内 市 场 第 一 品牌 `、 国 
际 知 名 品牌 ,已 批量 进入 全 球 最 大 的 啤酒 制造 商 一 一 百 威 
英 博 集团 ,进入 中 国 最 知名 啤酒 企业 一 一 青岛 啤酒 股份 有 
限 公 司 , 进 入 中 国 最 大 的 啤酒 生产 企业 华润 雪花 啤酒 
CRE) 有 限 公 司 ,订单 总 额 超 亿 元 。 巴 西 英 博 啤酒 现场 见 
1 。 






















































































































































































试制 合同 ,并 于 2006 年 4 月 成 功 试 运行 ,使 兴 源 过 滤 在 啤酒 
行业 业绩 实现 “ 零 的 突破 ”。 

2006 年 , 兴 源 过 滤 引 进 麦 汁 压 滤 机 项 目 关键 人 才 , 并 从 公 
司 内 部 选拔 优秀 员工 成 立 专门 团队 ,加 快 麦 汁 压 滤 机 项 目的 产 
业 化 进程 ,显著 提高 了 麦 汁 压 滤 机 在 啤酒 行业 的 竞争 实力 。 

2007 年 ,产品 进入 世界 最 大 的 啤酒 企业 百 威 英 博 集 
平阳 英 博 双 鹿 啤酒 有 限 公 司 , 并 开始 批量 进入 青岛 
啤酒 股份 有 限 公 司 、 华 润 雪花 啤酒 ( 中 国 ) 有 限 公司 等 知名 
啤酒 厂商 。 

2010 年 ,产品 出 口 达 500 万 美元 ,路 居 国 际 啤酒 麦 汁 压 
滤 机 苋 争 实力 首位 。 兴 源 过 滤 与 国际 先进 水 平 麦 汁 压 滤 机 
制造 商 主 要 技术 指标 对 比 见 表 1。 













































































































































































R1 兴 源 过 滤 与 国际 先进 水 平 麦 汁 压 滤 机 制造 商 主要 技术 指标 对 比 
莫 拉 麦 汁 压 滤 机 指标 兴 源 麦 汁 压 滤 机 指标 指标 赶 超 情况 

压 滤 机 隔膜 滤 板 采用 橡胶 隔膜 压 滤 机 隔膜 滤 板 采用 聚 丙烯 隔膜 超过 

隔膜 滤 板 采用 组 装 结构 隔膜 滤 板 采用 整体 熔 焊 结构 超过 

压 滤 机 必须 满足 最 高 14 批 /天 、 不 低 于 12 批 /天 生产 能 力 | 压 滤 机 可 以 满足 最 高 14 批 /天 、 不 低 于 12 批 /天 生产 能 力 达到 
的 要 求 的 要 求 

过 滤 机 所 要 求 的 谷物 粉碎 度 与 锤 式 粉碎 机 的 粉碎 度 匹配 | ” 压 滤 机 所 要 求 的 谷物 粉碎 度 与 锤 式 粉碎 机 的 粉碎 度 匹配 达到 

麦 糟 收集 器 、 麦 糖 螺旋 及 出 粮 吹 气 系统 可 满足 每 天 生 7 麦 糟 收集 器 、 麦 糖 螺旋 及 出 粮 吹 气 系统 可 满足 每 天 生 ] 达到 
12 ~14 批 次 的 要 求 12 ~14 批 次 的 要 求 

投料 量 能 灵活 控制 投料 量 能 灵活 控制 达到 

过 滤 浊 度 <30EBC, 麦 汁 吸 氧 <0.2 x 10  , 洗 糟 残 糖 浓 过 滤 后 的 麦 汁 平均 浊 度 <20EBC, 麦 汁 吸 氧 <0.2 x107", 超过 
度 <1.0°P 洗 糟 残 糖 浓 度 <1.0°P 

大 麦芽 与 实验 室 100% 相同 或 更 高 的 收 得 率 大 麦芽 与 实验 室 100% 或 更 高 的 收 得 率 达到 

洗 糟 水 温 能 自动 调节 洗 糟 水 温 自动 调节 达到 

出 糟 速度 必须 满足 14 批 /天 的 要 求 Hey HE EE BY PSB 14 批 /天 达到 
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企业 概况 








在 技术 创新 的 同时 , 兴 
请 、 标 准 采用 和 We 

该 项 目 被 列 为 2007 年 国家 火炬 计划 、2007 年 杭州 市 技 
术 创 新 项 目 、2008 年 浙江 省 高 技术 产业 发 展 项 目 , 获 2009 
~2010 年 度 中 国 食 品 工 业 协 会 科学 技术 奖 一 等 奖 、2011 年 
浙江 省 科学 技术 奖 三 等 奖 。 

该 产品 被 认定 为 2008 年 浙江 省 工业 新 产品 2007 年 国 
内 装备 制造 业 重点 领域 首 台 ( E) 重大 产品 .2007 年 浙江 省 
装备 制造 业 重 点 领域 首 台 ( 套 ) 产品 。 
获得 国家 授权 专利 20 件 , 其 中 发 明 专利 5 件 。 

2010 年 取得 实质 性 采用 国际 先进 标准 证 书 。 

2. 污 泥 深 度 脱水 干 化 一 体 机 研发 和 市 场 推 广 

2010 年 11 月 26 日 ,国家 环境 保护 部 发 布 关于 加 强 城 
镇 污水 处 理 厂 污 泥 污染 防治 工作 的 通知 》 要 求 新 建 \ 改 建 
和 扩建 的 污水 处 理 厂 , 污 泥 处 理 设施 应 与 污水 处 理 设 施 同 
时 运行 ,目前 不 具备 污 泥 处 理 能 力 的 ,应 在 该 通知 发 布 之 日 
起 2 年 内 建成 并 运行 污 泥 处 理 设 施 。 污 水 处 理 厂 以 贮存 
( 即 不 处 理 处 置 ) 为 目的 将 污 泥 运 出 厂 界 的 ,必须 将 污 泥 脱 
水 至 含水 率 50% 以 下 。 这 标志 着 以 污水 处 理 厂 污 泥 处 理 为 
突破 口 ,我 国 对 高 效 污 泥 处 理 设备 的 使 用 ,开始 从 政策 指导 
阶段 向 强制 要 求 使 用 阶段 过 渡 。 

近年 来 , 兴 源 过 滤 重 点 进行 了 污 泥 处 理 技术 研究 。 
针对 不 同 污 泥 性 质 和 后 处 理 处 置 要 求 ,利用 过 滤 板 、 隔 
膜 板 和 滤 布 组 成 的 过 滤 单 元 ,在 液压 饶 压 紧 滤 板 的 条 件 
下 ,用 进 料 泵 压力 对 污 泥 进行 一 次 脱水 ,并 在 进 泥 结 
后 ,采用 隔膜 压榨 技术 对 泥 饼 进行 压榨 ,显著 提高 了 压 
滤 机 脱水 效率 。 脱 水 后 , 污 泥 含水 率 可 以 达到 40% ~ 
58% ,处 于 国际 先进 水 平 ,实现 了 污 泥 机 械 脱 水 技术 重 
大 突破 ,解决 了 污 泥 处 理 处 置 行业 中 的 重大 、 关 键 、 共 性 
问题 ,满足 现 阶段 对 污 泥 填 埋 、 土 地 利用 、 建 筑 材 料 综合 
利用 和 焚烧 等 处 置 的 基本 要 求 ,也 满足 国家 对 污 泥 处 理 
处 置 的 政策 需求 ,是 把 污 泥 直 接 深 度 脱 水 至 含水 率 60% 
以 下 的 首选 装备 。 

污 泥 深 度 脱水 干 化 一 体 机 已 批量 进入 厦门 水 务 集团 下 
时 多 个 污水 处 理 三、 昆山 市 自来水 集团 有 限 公司 、 无 锡 国联 
华 光电 站 工程 有 限 公 司 、 佛 山 汾 江河 道 环境 琉 浚 及 底 泥 处 
置 工程 、 金 东 纸 业 ( 江苏 ) 股份 有 限 公 司 等 城镇 污 泥 、 自 来 水 
污 泥 、 朴 滩 污 泥 、 工 业 污 泥 的 深度 脱水 工程 ,在 全 国 范围 内 
建成 了 多 个 污 泥 处 理 处 置 示范 工程 。 

(1) 厦门 水 务 集 团 多 个 污水 处 理 厂 一 一 脱水 污 泥 用 于 
填 埋 ,部 分 园林 绿化 。 从 2009 年 5 月 开始 ,厦门 水 务 集团 
有 限 公司 批量 购买 全 自动 高 压 隔膜 压 滤 机 ,用 于 下 属 的 石 
渭 头 污水 处 理 厂 、 筑 笃 污 水 处 理 厂 、 杏 林 污 水 处 理 三 和 集美 
污水 处 理 厂 ,用 于 取代 原先 使 用 的 进口 离心 机 ,以 最 小 的 成 
本 降低 滤 饼 含水 率 。 厦 门 水 务 集团 有 限 公 司 某 污水 处 理 厂 
现场 见 图 2。 


过 滤 注重 项 目 立 项 、 专 利 申 











































































































































































































































































































图 2 厦门 水 务 集团 有 限 公司 某 污水 处 理 厂 现场 

(2) 佛山 汾 江河 玖 浚 洲 泥 脱水 工程 污 泥 用 作 
土地 回填 。2009 年 6 月 开始 , 兴 源 过 滤 与 浙江 下 C 浚 工程 有 
限 公司 共同 合作 对 河道 玻 浚 浴 泥 深度 脱水 进行 中 试 , 取 得 
成 功 。2009 年 12 月 , 兴 源 过 滤 与 浙江 下 滩 工程 有 限 公 司 共 
同 合 作 实施 的 佛山 汾 江河 道 环境 玻 浚 及 底 泥 处 置 工 程 的 踢 
浚 淤泥 深度 高 效 脱水 固化 系统 投入 正常 运行 ,使 我 国 在 玲 
滩 汶 泥 处 理 处 置 技 术 上 获得 重大 突破 ,结束 了 下 滩 淤泥 只 
能 依靠 自然 干 化 的 历史 。 

佛山 汾 江 河道 环境 跑 浚 及 底 泥 处 置 工程 由 三 
XMZG800/2000 - UK 污 泥 深 度 脱水 干 化 一 休 机 及 其 干 泥 和 
送 系统 等 组 成 。 经 脱水 后 滤 饼 成 块 状 , 过 滤 水 较 清 澈 ,可 以 
直接 排 和 河道。 成 块 状 的 脱水 干 泥 见 图 3。 较 清流 的 过 滤 
水 见 图 4。 

























































































图 4 较 清澈 的 过 滤 水 
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(3) 上 海 市 白 龙 港 污 泥 深度 脱水 工程 ( 脱水 污 泥 用 于 
填 埋 , 远 期 制 砖 ) 。 上 海 市 白 龙 港 污水 处 理 厂 位 于 上 海 浦东 
合 庆 镇 ,是 亚洲 最 大 规模 的 世纪 环保 项 目 ,总 投资 22.22 亿 
元 , 占 地 面积 120 万 m?( 相当 于 40 个 足球 场 大 小 ) ,日 处 理 
污水 200 万 t, 远 期 增加 到 280 万 t。 上 海 白 龙 港 污 泥 脱 水 
是 上 海 市 政府 的 应 急 工程 ,要 把 带 式 压 滤 机 脱水 后 的 污 泥 
含水 率 降低 到 60% 以 下 ,是 隔膜 压 滤 机 替代 带 式 压 滤 机 的 
典型 案例 。 上 海 白 龙 港 污 泥 深 度 脱 水 工程 现场 见 图 5。 







































































除 上 述 的 污 泥 处 理 处 置 示范 工程 外 , 兴 源 过 滤 的 污 泥 
深度 脱水 干 化 一 体 机 还 应 用 于 : 昆山 自来水 集团 有 限 公司 
( 自来水 排 泥 ) ,浙江 捷 丰 环保 技术 工程 有 限 公司 ( 脱水 污 
泥 用 作 制 砖 ) ,国家 “863 "项目 ( 水 热 预 干 化 一 高 压 隔膜 压 
滤 脱 水 一 热 解 /焚烧 示范 工程 ) ` 浙 江 清 园 生态 热电 有 限 公 
司 、 无 锡 惠 联 热电 有 限 公 司 、 常 州 广 泰 环保 科技 有 限 公司 、 
常州 广安 环保 科技 有 限 公 司 、 金 东 纸 业 ( 江苏 ) 股份 有 限 公 
司 、 华 新 水 泥 股 份 有 限 公 司 等 工程 ( 脱水 污 泥 用 作 焚 烧 ) ,大 
庆 市 政 污 泥 处 理 项 目 、 银 川 市 政 污 泥 处 理 项 目 ( 脱水 污 泥 用 
作 堆 肥 ) 。 

基于 技术 水 平和 市 场 前 景 , 污 泥 深度 脱水 干 化 一 体 机 
相关 技术 被 列 和 人 多 个 科技 计划 项 目 ,并 获得 了 较 大 的 政府 
补助 。 污 泥 深 度 脱水 干 化 一 体 机 技术 立项 情况 见 表 2。 






































































































































































































































































































































5 上海 白 龙 港 污 泥 深度 脱水 工程 现场 
R2 污 泥 深度 脱水 干 化 一 体 机 技术 立项 情况 
计划 名 称 项 目 名 称 立项 部 门 立项 时 间 
国家 高 技术 研究 发 展 计 划 “863 ”计划 ) 城市 污 泥 高 效 脱水 关键 设备 和 工艺 研发 及 示范 | 科技 部 2010 年 
水 利 部 水 利 先进 实用 技术 指导 目录 产品 下 浚 淤泥 深度 脱水 固化 一 体 机 水 利 部 科技 推广 中 心 2010 年 
国家 火炬 计划 污 泥 深 度 脱水 干 化 一 体 机 科技 部 火炬 中 心 2011 年 
浙江 省 加 快 发 展 装备 制造 业 重点 领域 首 台 ( 套 ) 产品 | XMZG 污 泥 深 度 脱水 干 化 一 体 机 浙江 省 经 济 和 信息 化 委员 会 | 2011 年 
杭州 市 重大 科技 创新 项 典型 污水 处 理 厂 污 泥 处 理 处 置 技术 研发 与 应 用 | 杭州 市 科技 局 2011 年 
杭州 市 海洋 经 济 发 展 引导 资金 资助 项 海水 淡化 污 泥 深度 脱水 系统 杭州 市 发 展 和 改革 委员 会 2010 年 
杭州 市 适度 发 展 新 型 重 化 项 目 城市 污 泥 深度 脱水 干 化 一 体 机 杭州 市 经 济 和 信息 化 委员 会 | 2009 年 
另外 , 兴 源 过 滤 充 分 利用 杭州 市 院士 专家 工作 站 平台 荣誉 申报 等 评价 指标 中 ,专利 尤其 是 发 明 专 利 均 是 重要 
开展 高 端 产 学 研 合 作 ,与 中 科 院 生态 环境 研究 中 心 等 单位 指标 。 











开展 污 泥 处 理 处 置 研 究 ,就 虚拟 制造 技术 、 高 分 子 材料 技术 
和 污 泥 预 处 理 技术 等 方面 与 院士 及 其 工作 团队 寻求 合作 。 
2011 年 ,就 “典型 污水 处 理 厂 污 泥 处 理 处 置 及 除 臭 技术 研 
发 "开展 合作 ,研制 污 泥 高 效 浓缩 药剂 高效 污 泥 除 自控 制 
工艺 ,目前 ,项 目 进展 良好 。 

二 、 知 识 产 权 保 护 模 式 

兴 源 过 滤 已 建立 了 包括 专利 商标 、 专 有 技术 、 装 备 技 
术 、 著 作 权 等 在 内 的 较为 完善 的 企业 知识 产权 体系 。 截 至 
2011 年 底 , 兴 源 过 滤 拥 有 有 效 发 明 专 利 37 件 、 实 用 新 型 专 
Fil 100 多 件 、 外 观 设 计 专利 4 件 ,其 知识 产权 工作 在 国内 分 
离 机 械 行 业 处 于 领先 地 位 。 专 利 在 知识 产权 保护 体系 中 处 
于 极其 重要 的 地 位 : 

第 一 ,专利 是 企业 创新 能 力 的 重要 指标 ,尤其 是 发 明 专 
利 。 如 在 高 新 技术 企业 “核心 自主 知识 产权 ”评价 指标 中 ， 
明确 要 求 三 年 有 6 项 实用 新 型 专利 授权 或 1 项 发 明 专利 
授权 。 

第 二 ,在 研发 中 心 、 技 术 中 心 、 创 新 型 企业 、 科 技 奖励 和 
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第 三 ,便于 申报 项 目 。 在 申报 政府 支持 资助 的 项 目 中 ， 
一 般 都 要 求 具有 自主 知识 产权 ,而 专利 权 是 具有 自主 知识 
产权 的 最 好 依据 。 客 户 招 标 也 越 来 越 重视 产品 是 否 有 专 
利 权 。 

第 四 ,保护 自身 免 遭 知识 产权 诉讼 。 

第 五 ,打击 竞争 对 手 或 在 竞争 中 获得 优势 。 

在 “技术 专利 化 ”的 同时 , 兴 源 过 滤 也 获得 了 很 多 荣誉 : 
杭州 市 专利 示范 企业 、 浙 江 省 第 一 批 专 利 示范 企业 、 全 国企 
事业 知识 产权 试点 单位 、 全 国 第 一 批 知识 产权 管理 标准 贯 
标 试点 企业 。 这 些 来 誉 的 取得 ,充分 显示 了 政府 对 兴 源 过 
滤 知 识 产 权 工 作 的 肯定 。 
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三 \ 品 牌 培育 模式 
兴 源 过 滤 实 施 以 “产品 质量 、 标 准 和 服务 ”为 核心 的 三 
维 品 牌 战略 体系 。 


品牌 培育 的 基础 是 产品 质量 。 兴 源 过 滤 坚 持 “ 兴 于 品质 ， 
源 于 科技 ”的 经 营 理 念 ,实施 技术 和 质量 “ 双 轮 驱动 ”战术 。 除 
了 坚持 搞 好 技术 创新 以 外 , 兴 源 过 滤 狠 抓 质量 保证 体系 建设 ， 











企业 概况 






































好 行为 和 CE 认证 ,并 实施 了 “6S “现场 管理 ， 


建立 了 较为 完善 管理 体系 。 已 通过 ISO 14001 环境 管理 体系 、 
1S0 9001 质量 管理 体系 JS0 1002 计量 检测 体系 以 及 标准 化 良 








实施 “专利 标准 化 ”标准 发 展 战略 ,主导 制定 行业 标准 ， 
积极 参与 国家 标准 的 制定 ,增强 企业 在 市 场 上 的 话语 权 , 提 




















高 品牌 的 美誉 度 、 知 名 度 和 影响 力 。 





不 断 完善 对 内 、 对 外 服务 体系 。 在 对 内 服务 上 ,以 兴 源 


过 滤 利 益 为 最 大 利益 ,上 游 工 序 为 下 游 工序 服务 ,为 下 


oie 











注 焦 点 不 仅仅 集中 于 客户 ,还 有 供应 商 \、 服 务 商 、 行 业 机 构 、 
政府 机 关 及 社会 ,全 方位 培育 公司 品牌 。 
科技 创新 是 开拓 市 场 和 提高 市 场 占 有 率 的 前 提 , 知 识 产 权 


和 品牌 是 开拓 
这 个 有 机 体 共 同 
靠 科技 创 衣 


勇 创 国际 一 流 



































i 场 的 基础 ,开拓 市 场 是 全 面 自主 创新 的 目的 ， 
动 了 兴 源 过 滤 快 速 、 持 续 、 健 康 的 发 展 。 依 
































f, 兴 源 过 滤 逐 渐 确 立 了 在 国内 压 滤 机 行业 的 领先 地 
位 ,成 为 了 压 滤 机 行业 的 技术 领跑 者 和 新 应 























市 场 的 开拓 者 ， 




















班组 、 车 间 、 部 门 提供 合格 的 实体 和 程序 ; 在 对 外 服务 上 , 关 
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实施 品牌 战略 

















开封 黄河 空 分 集团 有 限 公 司 ( 以 下 简称 黄河 空 分 ) 是 我 





国 气体 分 离 设备 行业 中 自 
点 骨干 企业 ,是 国家 高 新 技术 企业 。 






































主 设计 、 制 造成 套 空 分 设备 的 重 











及 民营 经 济 政策 的 指引 下 ,黄河 空 分 积极 本 
对 市 场 , 实 实在 在 做 事 , 实 施 品牌 战略 ,培育 企业 优势 , 走 具 









































有 黄河 空 分 特色 的 发 展 道路 ,公司 综合 素质 不 断 提高 ,在 较 














短 的 时 期 内 实现 了 跨越 式 发 展 。 








企业 综合 实力 不 断 攀 升 。 资 产 规模 从 2003 年 约 300 万 
元 发 展 到 2011 年 的 4.6 亿 元 ,工业 总 产值 从 2003 年 约 3 000 








万 元 发 展 到 2011 年 的 8 亿 元 。 





跻身 高 新 技术 企业 行列 。 黄 河 空 分 作为 开封 市 民营 企 














业 的 首 批 代表 ,已 进入 国家 





ay 
































全 部 成 功 投 运 , 产 品 遍 布 国 








化 工 、 建 材 等 领域 ,并 出 口 尼日利亚 和 乌兹别克 








技术 创新 增强 了 企业 核心 竞争 力 。 公 司 已 经 形成 了 具 








新 技术 企业 行列 。 
市 场 占 有 率 逐 年 提高 。 公 司 研发 的 300 多 套 空 分 设备 
冶金、 石油 石化 化工 化 肥 、 煤 











斯 坦 等 











“ARES EAE” , 兴 源 过 滤 已 开始 了 新 


的 征程 ,创新 致远 , 立 百 年 “ 兴 源 ”。 








培育 企业 优势 


一 一 开封 黄河 空 分 集团 有 限 公 司 


2008 


控制 网 络 , 开 展 了 全 面 质 量 管理 





有 鲜 


系列 


质量 管理 进 一 








步 完 善 。 黄 河 空 分 通过 了 GB/T 19001 一 























质量 管理 体系 认证 ,建立 了 全 面 质量 管理 体系 和 质量 




















优质 空 分 产品 











活动 。 
层出不穷 。 黄 河 空 分 研发 的 空 分 设备 具 












































明 的 技术 特色 : 32 000m? /h 空 分 设备 集 高 新 技术 之 大 
成 ,28 000m? /h 空 分 设备 创 国产 化 率 最 高 纪录 ,15 000m /h 

















全 精 饮 制 氢 空 





分 设备 荣获 河南 省 高 新 技术 产品 证 书 ， 








12 000m /h 空 分 设备 创 毛 提 取 率 最 高 水 平 ,6 500m /h 空 分 


全- 
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品 数量 多 、 


“HLR” 

















I> 





质量 优 。 








不 断 扩大 。 黄 河 空 分 的 国内 “回头 客 ” 用 














户 已 达到 近 30 家 ,其 中 以 江阴 华西 气体 有 限 公司 为 代表 、 








拥有 黄河 空 分 6 套 以 上 空 分 设备 的 “回头 客 ” 














j 户 已 经 达到 








6 家。 


-s 黄河 品牌 ’ 
要 想 在 激烈 的 


要 做 最 好 
市 场 兖 争 中 持续 、 稳 定 、 健 康 发 展 ,必须 














不 断 提升 企业 的 整体 素质 ,认真 实施 品牌 战略 。 董 事 长 张 
































有 黄河 空 分 特色 的 分 馏 塔 制造 工艺 以 及 全 精 馏 制 毛 技 术 ， 
并 且 拥 有 双 层 主 冷 空 分 装置 、 双 金属 接头 、 高 效 节 能 塔 \ 压 
缩 机 内 翅 片 管 换 热 器 、 新 型 管件 轧 槽 机、 透 平 膨胀 机 密封 结 






























































构 、 可 调式 
发 明 专 利和 实用 新 型 专利 。 








十 心 可 倾 瓦 瓦 块 `, 大 可 了 型 固定 环 等 23 项 国家 





工程 技术 队伍 逐步 壮大 。 公 司 拥 有 享受 国务 院 津贴 的 














专家 ,不 断 聚 集 具 有 博士 、 硕 士 学 位 的 人 才 , 员 











有 大 专 以 上 学 历 的 占 50% 以 上 。 




















-队伍 中 具 














拥有 各 项 国家 级 资质 证 书 。 黄 河 空 分 拥有 国家 质量 监 
局 颁发 的 A2 级 压力 容器 设计 许可 证 和 制造 
许可 证 以 及 GC 类 压力 管道 设计 许可 证 、GC2 级 压力 管道 安 








督 检验 检疫 总 








装 改造 维修 许可 证 。 


























技术 研发 能 力 不 断 增强 。 公 司 创业 初 
































pe 
































期 只 能 制造 小 型 
空 分 设备 ,当前 已 经 具备 了 研发 5 万 m/h 等 级 特大 型 空 
Be ELEY AED ,并 将 技术 研发 扩展 到 了 新 能 源 和 煤化 工 领域 。 








西 成 说 “黄河 品牌 ,要 做 最 好 "应 该 成 为 黄河 空 分 企业 文 


化 的 核心 。 要 把 这 一 理念 贯彻 到 企业 各 项 工作 中 ,并 以 这 





工作 
流程 


做 文 
优势 


黄河 


人 员 100 多 人 ,具有 了 博士、 硕士 学 位 的 人 才 及 享受 国务 院 津 





o 


在 实施 品 上 











或 略 的 进程 中 ,黄河 空 分 坚持 技术 














一 理念 激发 员工 奋发 进取 ,为 打造 黄河 空 分 品牌 努力 





创新 、 














T5 
先进 、 质 量 过 人 硬 








产品 一 流 的 原则 ,在 提高 企业 素质 上 
的 努力 ,逐步 形成 了 黄河 空 分 的 五 大 











1. 在 技术 创新 上 做 文章 ,努力 提高 企业 核心 欧 久 





黄河 空 分 把 技 


空 分 设计 人 研究 

















力 
术 创 新 作为 企业 发 展 的 源 动力 ,成 立 了 
院 和 制造 工艺 研究 中 心 。 拥 有 工程 技术 














贴 的 专家 不 断 加盟 黄 河 空 分 技术 团队 。 公 司 不 断 加 大 对 技 


术 研 


前 ,公司 已 经 获得 
利 , 大 大 提高 了 企 ， 





发 的 投入 ,为 





动 技术 创新 、` 技 术 进 步 创造 了 条 件 。 当 





23 项 国家 发 明 专 利和 实用 新 型 技术 专 











的 核心 竞争 力 。 
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2. 在 制 氨 优 势 上 下 功夫 ,以 制 毛 技 术 赢得 市 场 





黄河 空 分 逐步 确立 的 五 大 优势 ,在 市 场 上 得 到 了 印证 ， 
































黄河 空 分 将 具有 行业 一 流水 平 的 新 技术 、 新 工艺 应 用 














“黄河 ”品牌 被 越 来 越 多 的 用 户 认可 。 张 西 成 董事 长 自豪 地 

















于 产品 设计 和 制造 中 ,形成 了 具有 黄河 空 分 特色 的 分 包 堪 














DE 我 们 的 研发 能 力 和 核心 竞争 力 不 断 增强 ,我 们 的 用 户 




















制造 工艺 以 及 全 精 馏 制 氢 技术 和 十 大 系列 制 氢 产品 。 由 黄 
河 空 分 研制 的 带 氢 空 分 设备 处 于 行业 领先 水 平 ,研制 的 带 
毛 空 分 设备 全 部 调试 出 毛 产 品 ,满足 了 用 户 的 需求 。 其 中 ， 
为 江阴 华西 气体 有 限 公 司 研制 的 12 000m /h 空 分 设备 氨 气 
提取 率 高 达 84% ,具有 当前 国内 外 同类 产品 最 好 水 平 ,成 为 
黄河 空 分 系列 带 毛 空 分 装置 成 功 投 运 的 典范 。 用 户 称赞 黄 









































在 扩大 ,回头 客 在 增加 ,这 说 明 我 们 的 产品 质量 是 过 硬 的 ， 
是 经 得 起 市 场 检验 的 。 

二 、 面 对 市 场 ,彰显 特色 

企业 的 发 展 离 不 开 科 学 技术 的 支撑 。 为 发 挥 技术 进步 
对 企业 发 展 的 强大 推动 力 ,公司 把 技术 研发 与 新 产品 开发 
紧密 结合 ,使 研发 成 果 尽 快 转化 为 生产 力 。 面 对 市 场 和 用 





























河 空 分 “优秀 品质 ,用 户 放心 , 制 氢 技 术 , 国 内 一 流 ” ,这 是 对 
黄河 空 分 制 氢 产品 的 客观 评价 。 

3. 在 节能 优势 上 做 文章 ,产品 节能 指标 行业 领先 

在 空 分 设备 的 研发 过 程 中 ,黄河 空 分 高 度 重视 空 分 装 
置 的 节能 减 排 效 果 。 董 事 长 张 西 成 要 求 : 创 “ 黄 河 空 分 ” 品 
有 牌 ,要 在 确保 设备 安全 、 可 靠 运行 的 基础 上 ,把 节能 降 耗 作 
为 重点 。 在 节能 技术 上 必须 先 人 一 步 , 逐 步 形成 了 黄河 空 
分 产品 的 节能 优势 。 

为 提高 产品 的 节能 效果 ,公司 在 技术 研发 .设备 制造 上 
投入 了 大 量 人 力 、 物 力 和 财力 ,研发 出 7 种 制 氮 流 程 节 能 空 
分 和 高 效 节 能 精 馏 塔 ,为 空 分 设备 的 节能 、 安 全 、 稳 定 运 行 
黄 定 了 基础 。 经 市 场 调查 ,黄河 空 分 采用 节能 新 工艺 研制 
的 成 套 空 分 装置 ,单位 能 耗 平均 低 于 行业 指标 3 ~5 个 百 分 
点 。 以 一 套 10 000m /h 空 分 设备 计算 ,一 年 可 节约 用 电 逾 
170 万 kW。b, 为 用 户 带 来 了 实 实在 在 的 效益 。 黄 河 空 分 产 
品 以 其 节能 、 低 耗 的 优势 备 受 用 户 青睐 ,新 产品 在 富 氧 喷 煤 
炼 铁 、 有 人 色 金 属 冶炼 、 部 分 煤化 工 领域 得 到 广泛 应 用 。 

4. 在 质量 优势 上 做 文章 ,300 余 套 空 分 产品 没有 质量 遗 
留 问 题 

黄河 空 分 的 质量 信念 是 : 在 任何 时 候 、 任 何 情况 下 都 把 
产品 质量 放 在 第 一 位 ,把 质量 视 为 企业 的 生命 ,确保 出 厂 产 















































































































































户 需求 “黄河 空 分 ”品牌 正 朝 显 自身 的 技术 特色 。 

黄河 空 分 内 压缩 流程 空 分 技术 已 经 成 熟 ,成 功 应 用 在 
3 万 m /h 等 级 大 型 空 分 装置 研制 上 。2008 年 ,黄河 空 分 为 
华 成 江 泉 管 业 有 限 公司 提供 的 内 压缩 流程 28 000m /h 空 分 
设备 国产 化 率 达 97%;2011 年 3 月 ,该 公司 又 一 次 在 内 压缩 
流程 的 35 000m? /h 大 型 空 分 设备 项 目 上 选择 了 黄河 空 分 产 
品 , 当 前 已 投入 运行 。 

多 种 新 型 节能 制 所 工艺 流程 的 开发 ,可 更 好 地 满足 用 
户 的 需求 。 黄 河 空 分 按照 用 户 不 同 需求 和 不 同 的 地 理 环境 
条 件 进行 针对 性 设计 ,采取 不 同 的 工艺 流程 ,进一步 控 气 了 
设备 的 节能 潜力 ,逐步 形成 了 具有 黄河 空 分 特色 的 高 纯 毛 
系列 产品 ,已 先后 为 石化 玻璃 .橡胶 、 建 筑 板材 .多晶硅 、 有 
机 硅 、 碳 纤维 等 行业 提供 20 余 套 节能 型 高 纯 氮 设备 。 

为 了 满足 市 场 对 高 炉 富 氧 喷 煤 、 有 色 金 属 冶炼 、 富 氧 造 
气 的 需求 ,黄河 空 分 成 功 研 发 了 用 于 高 炉 富 氧 炼 铁 的 新 流 
程 空 分 设备 投放 市 场 。 当 前 ,该 项 技术 专利 已 获 国家 批准 。 

黄河 空 分 在 霸 州 新 利 钢 厂 兴建 的 32 000m’ /h 大 型 空 4 
设备 采用 一 系列 新 技术 、 新 工艺 ,大 大 降低 了 能 耗 ,设备 整 
体 节 能 指标 比 国 内 同类 空 分 产品 降低 5% 左右 。 

离心 式 空气 压缩 机 和 活塞 式 氧 氮 压缩 机 是 黄河 空 分 的 
重要 产品 。 公 司 在 压缩 机 设计 、` 制 造 、 装 配 、 现 场 安装 等 方 




























































































































































































品 “ 零 缺陷 。 公 司 建立 了 严格 的 质量 保证 体系 和 质量 控制 
网 络 ,开展 了 全 面 质量 管理 活动 ,强化 了 制造 工艺 研究 和 现 
场 质量 管理 。 设 计 制 造 的 300 余 套 空 分 装置 开车 成 功率 达 
100% ,没有 质量 遗留 问题 。 这 些 优良 业绩 使 黄河 空 分 的 产 
品 在 市 场 上 享有 良好 的 声誉 。 

5. 在 区 段 优势 上 做 文章 ,努力 把 特定 区 段 的 产品 做 成 
行业 最 好 

“4 500 ~40 000m? /h 空 分 的 特定 区 段 内 把 产品 的 技术 、 
质量 \ 性 能 做 成 行业 最 好 ”是 黄河 空 分 产品 的 市 场 定 位 。 多 
年 来 ,黄河 空 分 挖掘 潜力 , 昔 练 内 功 , 提 高 素质 ,增强 实力 ， 
朝 着 这 一 目标 不 断 前 进 。 如 今 , 黄河 空 分 设计 制造 的 最 大 
规格 的 35 000m /h 空 分 装置 已 经 开车 成 功 ,国产 化 率 最 高 
的 28 000m /h 内 压缩 流程 空 分 装置 已 稳定 运行 3 年 , 毛 提 
取 率 最 高 的 12 000m? /h 空 分 设备 一 直 保 持 优 良 状 态 ,大 型 
空 分 技术 储备 达到 了 53 000m /h 等 级 。 黄 河 空 分 市 场 形象 
不 断 提 升 ,市 场 占 有 率 逐 年 提高 。 在 区 段 优势 上 做 文章 , 努 
力 把 特定 区 段 的 产品 做 成 行业 最 好 ,这 一 目标 正在 变 为 
现实 。 
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古 有 着 丰富 的 经 验 。 长 期 的 运行 表明 ,公司 为 用 户 提 供 的 
离心 式 空 气压 缩 机 和 活塞 式 氧气 压缩 机 运行 稳定 、 节 能 可 
靠 , 各 项 技术 性 能 指标 达到 行业 先进 水 平 。 

三 、 产 品 转 型 ,持续 发 展 

企业 要 生存 和 发 展 ,必须 适应 新 形势 的 变化 ,调整 产品 
结构 ,转变 发 展 方式 。 近 些 年 , 随 着 我 国 经 济 的 发 展 和 国际 
价 的 攀升 ,国内 对 天 然 气 的 需求 不 断 增 长 ,供需 矛盾 日 益 
突出 ,为 新 能 源 行业 带 来 了 无 限 商 机 。 黄 河 空 分 经 市 场 调 
查 认为 ,依靠 自身 的 技术 和 制造 实力 ,完全 可 以 在 新 能 源 领 
域 有 所 建树 ,使 之 成 为 企业 新 的 经 济 增长 点 。 

从 2009 年 开始 ,黄河 空 分 在 吸取 发 达 国 家 利用 沼气 提 
取 天 然 气 经 验 的 基础 上 ,组 织 技术 骨干 进行 沼气 净化 、 提 纯 
技术 的 研究 ,并 逐步 完成 了 “利用 沼气 提取 生物 天 然 气 ”的 
工艺 流程 设计 和 设备 制造 工艺 的 研究 ,同时 积极 开拓 “利用 
沼气 提取 生物 天 然 气 ” 的 市 场 。 

2010 年 ,黄河 空 分 承接 了 河南 洛阳 某 公司 20 000m /d 
利用 沼气 提取 生物 天 然 气 项 目 。 该 项 目 属于 国家 可 再 生 能 
源 “ 十 一 五 ?规划 示范 项 目 ,是 科技 部 “十 一 五 ?科技 支撑 计 
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企业 概况 














划 的 重点 项 目的 技术 提升 环节 ,也 是 黄河 空 分 研发 的 首 套 
利用 沼气 提取 生物 天 然 气 的 成 套装 置 。2010 年 12 月 ,该 项 
目 沼气 分 离 纯 化 工程 一 次 试车 成 功 ,黄河 空 分 在 新 能 源 设 























西 成 考虑 更 多 的 是 企业 的 未 来 。 
“十 二 五 "期间, 我 国 经 济 的 发 展 将 给 空 分 行业 带 来 新 
的 发 展 机 遇 , 以 新 能 源 为 代表 的 新 兴 产 业 也 将 有 广阔 的 发 















































备 人 研制 方面 有 了 新 的 突破 。2011 年 ,黄河 空 分 与 郑州 大 学 、 
中 原石 油 设 计 院 等 单位 联合 设计 建设 的 河南 某 公 司 
100 000m: /d 利 用 沼气 提取 生物 天 然 气 项 目 建成 投产 。 

黄河 空 分 集团 利用 沼气 提取 生物 天 然 气 的 技术 特点 
是 : 原料 气 经 过 去 除 固体 杂质 ,再 经 压缩 机 压缩 至 一 定 压力 
LTE] ,然后 进行 干 法 脱硫 ,再 经 过 吸收 塔 进 行 喷 淋 水 洗 等 程 
序 , 最 后 进行 吸附 干燥 脱水 ,获得 生物 天 然 气 ,产品 气 达到 
国家 标准 《车 用 压缩 天 然 气 》 的 要 求 。 该 技术 工艺 流程 先 
进 \ 设 备 运行 可 靠 、 对 环境 无 污染 、 经 济 高 效 , 市 场 发 展 前 景 
可 观 。 黄 河 空 分 “利用 沼气 提取 生物 天 然 气 技术 "已 申报 国 
家 专利 。 

为 了 加 快 科技 成 果 的 转化 与 产业 化 ,黄河 空 分 成 立 了 
新 能 源 公 司 ,并 积极 拓展 市 场 。 黄 河 空 分 将 为 发 展 绿色 能 
源 \ 缓 解 许多 地 区 的 能 源 紧 张 、 造 福 社 会 做 出 新 的 贡献 。 

四 、 黄 河 未 来 ,充满 希望 

黄河 空 分 从 无 到 有 、 从 小 到 大 、 从 弱 到 强 , 依 靠 技 术 进 
步 取得 不 凡 的 业绩 。 企 业 先后 荣 磨 “开封 市 优秀 民营 企业 ” 
“改革 开放 30 年 功勋 企业 “开封 市 企业 50 强 “工业 强 市 
科技 创新 先进 企业 "称号 ,董事 长 张 西 成 多 次 荣获 开封 市 
“工业 强 市 优秀 企业 家 改革 开放 三 十 年 功勋 企业 家 è 
秀 中 国 特色 社会 主义 事业 建设 者 ”等 称号 。 然 而 黄河 空 分 
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良 精 集团 有 限 公 司 是 一 家 集 阀 门 设计 、 铸 造 、 生 产 、 销 
售 为 一 体 的 阀门 行业 龙头 企业 ,是 阀门 行业 的 首 家 无 区 域 
近年 来 , 良 精 集团 有 限 公 司 始 终 围 绕 “ 转 型 \ 升 级 ”的 时 
代 基 调 , 着 力 科 技 创新 ,运用 加 新 的 工业 理念 和 强大 的 技术 
力量 ,调整 产品 结构 和 增长 方式 ,推进 精品 战略 ,并 且 以 多 
元 化 助力 集团 更 好 、 更 快 发 展 ,努力 为 我 国民 族 工 业 贡 献 
力量 。 
一 、 科 技 创新 ,推进 企业 精品 战略 
良 精 集团 有 限 公 司 以 振兴 民族 工业 为 己任 ,勇于 开拓 ， 
大 胆 创 新 ,推进 精品 战略 ,“ 良 精 ” 品 牌 已 成 功 跻 身 中 国 十 大 
阀门 知名 品牌 之 列 。 
良 精 集团 有 限 公 司 注册 资金 1.5 亿 元 , 占 地 面积 
10 万 m ,建筑 面积 8.2 万 m ,使 用 包括 进口 检测 装置 在 内 
的 240 余 台 先进 生产 、 加 工 、 检 测 设备 。 公 司 现 有 员工 766 
人 ,包括 技术 人 员 347 人 ,其 中 ,中 高 级 以 上 职称 管理 和 技术 
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民 空 间 。 面 对 未 来 , 张 西 成 董事 长 和 公司 高 管 层 对 黄河 空 
分 提出 了 新 的 发 展 思路 和 目标 : 

一 是 继续 做 好 空 分 主 业 。 黄 河 空 分 要 把 现 有 3 万 m /h 
等 级 以 下 的 空 分 设备 做 精 ,在 行业 中 把 区 段 产 品 做 得 更 好 ， 
使 企业 成 为 国内 大 中 型 空 分 设备 生产 基地 。 

二 是 积极 研发 大 型 空 分 。 力 争 用 三 年 时 间 , 实 现 4 万 
m/h 等 级 空 分 设备 业绩 ,并 向 5 万 mm /h、6 H m/h 等 级 的 
空 分 设备 进军 ,跻身 国内 具有 特大 型 空 分 设备 研制 能 力 的 
企业 行列 。 

三 是 调整 产品 结构 ,寻求 新 的 经 济 增长 点 。 首 先 , 充 分 
利用 黄河 空 分 的 制造 、 技 术 、 管 理 优势 ,积极 发 展 工业 气体 
营销 产业 ,力争 在 一 年 之 内 做 成 两 家 以 上 气体 运营 公司 ,将 
黄河 空 分 的 气体 产品 推 向 市 场 。 其 次 ,积极 开发 新 能 源 产 
业 ,努力 在 生物 能 源 设备 研发 \ 市 场 开 发 方面 取得 重大 突 
破 , 使 之 成 为 黄河 空 分 新 的 经 济 增长 点 。 

四 是 加 强 与 科研 院 校 科研 机 构 、 优 势 企 业 间 的 合作 ， 
聚集 新 的 合作 伙伴 ,积极 寻找 适合 共同 发 展 的 新 产业 和 新 
项 目 ,拓宽 企业 发 展 空间 。 

发 于 溪流 而 容纳 百川 , 汇 于 江河 而 奔腾 不 息 , 归 于 大 海 
而 胸襟 天 下 。 在 创 黄河 空 分 品牌 的 道路 上 ,黄河 空 分 员 
追求 的 是 “要 做 就 做 最 好 ,品质 决定 未 来 "。 相 信 , 执 着 的 追 
求 和 不 懈 的 努力 会 使 黄河 空 分 集团 拥有 更 加 灿烂 的 明天 ! 










































































































































































创 民 族 品牌 





团 有 限 公司 


人 员 117 人 ,中 高 级 人 才 占 员工 近 半 数 。 

以 完善 的 软 硬 件 为 坚实 基础 , 良 精 集团 有 限 公司 秉承 
“科学 技术 是 第 一 生产 力 为 企业 发 展 第 一 要 素 , 加 大 对 人 
才 梯 队 的 培养 建设 。 加 大 研发 的 投入 ,以 全 年 销售 总 额 的 
5% 作 为 企业 的 研发 基金 ,全 力 打 造 企业 的 核心 苑 争 力 。 良 
精 集团 有 限 公司 获得 了 “国家 高 新 技术 企业 、 浙江 省 著名 
商标 ”和 “浙江 省 名 牌 产品 ”等 一 系列 荣誉 ,不 仅 是 对 企业 科 
技 创 新 工作 的 肯定 ,同时 也 成 为 公司 坚持 走 科技 创新 的 
动力 。 

二 、 多 元 化 发 展 ,加 快 企业 转型 升级 

良 精 集团 有 限 公司 作为 一 家 成 长 型 企业 ,围绕 “转型 、 
升级 ”的 企业 发 展 主 方向 ,在 做 好 传统 产业 发 展 升级 的 同 
时 ,运用 多 元 化 ,加 快 企业 转型 升级 。 

自 创 办 以 来 ,历经 14 年 的 发 展 , 良 精 集团 有 限 公司 逐 
渐 成 长 为 一 家 泵 阀 制造 、 水 务 处 理 、 光 伏 太 阳 能 、 风 电 设备 
制造 、 船 舶 设备 铸造 、 手 机 触 控 玻 璃 和 房地产 开发 等 领域 的 
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大 型 集团 公司 。 公 司 旗下 拥有 良 精 集团 阀门 有 限 公 司 、 南 
京 蓝 深 制 泵 集团 有 限 公 司 、 南 京 中 创 水 务 集团 有 限 公 司 、 东 








泰 投资 有 限 公 
技 有 限 公 司 、 浙 江 良 精 新 能 淫 
舶 设备 铸造 有 限 公 司 等 企业 , 集 











司 、 温 州 良 精 环 保管 阐 有 限 公 司 


i Hst 


OLE BBL 
份 有 限 公司 和 江苏 扬 远 船 
团 总 资产 超 10 亿 元 。 




















三 \ 科 学 管理 ,提供 更 好 服务 
在 使 用 先进 设备 ,储备 高 技 











能 人 才 的 同时 , 良 精 集 团 有 

















限 公司 运 
ER PIIA 























TE E EH 





E 念 和 高 效 的 管理 方法 ,提升 企业 











知名 度 。 





良 精 集团 














储 等 方 














采用 


有 限 公司 在 合同 管理 .产品 质量 控制 体系 、 仓 
ERP 综合 管理 系统 ,使 出 三 产品 严格 按 国标 、 














行 标 ` 美 标 `, 英 标 和 日 标 等 标准 检验 与 试验 ,达到 “0 "泄漏 要 
求 。 产品 结构 先进 ,制作 工艺 精湛 ,规格 齐全 ,使 用 可 靠 ,得 

















到 了 客户 的 ) 


通过 有 效 的 市 





泛 认 同 。 在 市 场 营销 上 ,根据 自身 品牌 优势 ， 
场 资源 整合 ,逐步 形成 公司 国内 销售 部 、 市 场 











营销 部 、 外 贸 销 售 部 多 层次 、 多 方位 的 销售 模式 ,提高 企业 
知名 度 和 企业 销售 额 ,更 好 地 实现 了 与 客户 的 和 谐 共 说。 
四 、 坚 持 以 人 为 本 ,强调 企业 与 员工 共同 发 展 


人 才 是 企业 发 展 的 第 一 资源 要 素 ， 
始终 着 力 于 探索 企业 与 员工 共同 发 


良 精 集团 有 限 公司 
展 的 道路 ,以 “变革 、 创 




















新 ,诚信 ` 责 任 ”为 核心 价值 观 , 力 求 员工 个 人 和 企业 的 全 画 





























发 展 。 良 精 集团 有 限 公 司 每 年 投入 一 定 资金 ,举办 职 前 1 
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训 、` 岗 位 技能 培训 、 管 到 


工 更 好 地 掌握 知识 和 技能 ,提高 





E 技 能 培训 


























场 营销 培训 等 ,帮助 员 
Ff FT Ase 

















力 , 为 


帮助 企业 向 科技 型 、 创 新 型 企业 迈进 黄 定 了 坚实 的 基础 。 
良 精 集 团 有 限 公司 坚 持 以 “扬长 避 短 ,以 长 补 短 ; 活用 





人 才 , 用 活 人 才 ” 的 
理念 ,以 “和 谐 务实 进取 求 新 ”的 企业 精神 ,入 
流 、 人 才 一 流 、 技 术 一 流 、 服 务 一 流 的 1 





集团 





企业 。 























五 、 参 与 公益 事业 ,履行 社会 职责 


良 精 集团 





业 ,关爱 员工 和 弱势 群体 ， 
灾 地 区 。 每 年 都 为 贫困 学 子 助 学 、 扶 贫 、 支 援 灾 
助 的 贫困 乡村 采取 








业 捐款 














物 ,并 | 


有 限 公司 积极 参与 新 农村 建设 和 社会 公益 事 
条 对 各 种 自然 灾害 ， 





且 对 结对 扶 




















有 人 方式 “品行 于 良 MrT 





F 精 ”的 企业 














就 业 和 改造 基础 设施 等 方式 进行 帮 扶 ,受到 政 


界 的 赞誉 。 农 业 部 乡镇 企业 局 为 表彰 集 
报 农民 、 建 设 新 农村 











近 两 年 , BUGS 








any 

















创 管 理 














世界 知名 综合 性 大 型 


热心 帮助 受 
区 等 公益 事 
安置 劳动 力 
府 和 社会 各 























团 有 


下 ,取得 了 长 足 的 进步 。 


存 于 精 ” 的 企业 到 





工业 而 奋斗 。 


























良 精 人 将 继续 


团 在 反 咖 
PP 做 出 的 突出 贡献 , 特 授 予 良 精 集团 有 
限 公司 “全 国 新 农村 建设 百 强 示范 企业 ”的 殊荣 。 
限 公 司 在 上 级 领导 的 关怀 和 支 
EIR “mí TF 
E 念 ,努力 拼搏 ,锐意 进取 ,为 振兴 中 华 











农业, 回 
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2012 


以 数据 说 话 ， 通 过 数据 了 解 行业 和 企业 ， 使 您 能 更 
好 地 把 握 今天 ， 规 划 明 天 

Speaking by data, understanding trades and 
enterprises through data, enabling you to better 
master today and plan for tomorrow 
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统计 资料 





2011 年 中 国 通 用 机 械 工 业 协 会 


RAS 


会 会 员 单 位 经 济 指 标 







































































































































































工业 工业 从 业 人 员 年 末 资 ) 主 营业 务 | 主 营业 务 
序号 企业 名 称 总 产值 增加 值 平均 人 数 总 额 收入 成 本 
(万 元 ) (万 元 ) (人 ) ( 万 元 ) ( 万 元 ) ( 万 元 ) 
1 沈 鼓 集团 核电 泵 业 有 限 公 司 59 559 11 188 525 135 648 61 842 51 158 
2 “| 大 耐 泵 业 有 限 公司 63 452 18 362 1031 78 827 62 470 41 441 
3 大 连 深蓝 和 泵 业 有 限 公司 46 495 13 022 743 51 662 33 803 22 738 
4 海 城 三 鱼 泵 业 有 限 公 司 30 429 6 989 1 008 17 786 27 647 21931 
5 “| 辽宁 恒星 泵 业 有 限 公司 11 277 4 898 269 12 493 9 297 6917 
6 “| 本 溪水 泵 有 限 责任 公司 6 693 1950 608 14 274 6667 4296 
7 沈阳 沈 泵 泵 业 制 造 有 限 公司 844 250 80 2 430 1 044 573 
8 “| 大 连 佳 特 联 轴 器 有 限 公 司 3 651 1 402 129 7 133 3 651 2 190 
9 丹东 克隆 集团 有 限 责任 公司 45 750 23 792 478 78 161 47 283 24 500 
10 | 沈阳 工业 和 泵 制造 三 有 限 公司 1 828 428 50 2 163 1563 1373 
11 | 沈阳 第 一 水 泵 有 限 责任 公司 4228 429 115 7 434 3 642 2749 
12 “| 沈阳 第 三 水 泵 有 限 公司 860 352 60 1756 790 622 
13 | 沈阳 启 源 工业 泵 制造 有 限 公 局 22 932 7 249 200 10 155 21 338 19 577 
14 “| 中 国有 色 ( 沈阳 ) LARZA E] 49 179 10772 186 86 840 46 464 38 472 
15 “| 埃 梯 梯 水 与 污水 处 理 系统 ( 沈阳 ) ARAE 29 000 7 304 160 23 153 25 196 22 465 
16 | MKR 1456 258 40 3677 1 456 1 167 
17 “| 大 连 四 方 电 泵 有 限 公 局 8 800 1 697 215 11 916 8 700 7 239 
18 “| 锦州 市 劲 号 泵 业 有 限 责 任 公 司 1 300 647 100 741 830 697 
19 | 兴 城 市 水 泵 制造 有 限 公 司 5 900 1 421 100 5 880 5 830 4 824 
20 “| 东港 市 水 泵 厂 310 110 40 489 310 237 
21 “| 长 春水 泵 制造 有 限 公 局 2 480 505 72 5 344 2272 1709 
22 | 知 岗 市 斯 达 排 沙 潜水 泵 有 限 公 司 5 004 1752 129 6 184 3731 1 987 
23 “| 沈阳 工业 泵 制造 有 限 公司 14 500 4 800 170 17 745 13 904 12 018 
24 “| 沈阳 电站 泵 制造 厂 有 限 公 司 274 54 30 234 274 255 
25 “| 辽源 泵 业 有 限 责任 公司 13 074 5473 380 9 788 5 448 2 690 
26 | EER HLTA BZA 21 743 9317 573 26 328 24 278 14 640 
27 | 石家庄 强大 泵 业 集团 有 限 责 任 公司 25 667 6 843 1465 89 934 30 342 18 271 
28 | 唐山 市 水 泵 厂 8 605 2 284 424 9 120 8 302 6207 
29 “| 河北 恒 感 泵 业 股份 有 限 公司 11 749 5706 457 9 593 12 638 10 525 
30 “| 北京 第 二 水 泵 三 有 限 公司 1 100 272 91 1 820 1210 902 
31 “| 北京 金龙 泉 泵 业 有 限 公 司 1106 180 38 2562 1143 839 
32 RR PE) KABA AR 44 289 1798 400 48 848 70 109 47 444 
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( 28) 
工业 工业 AWAR | 年 末 资 主 营 业务 | 主 营 业务 
序号 企业 名 称 总 产值 增加 值 平均 人 数 总 额 收入 成 本 
( 万 元 ) ( 万 元 ) ( 人) (万 元 ) (万 元 ) (万 元 ) 

33 | 天津 水 利 电力 机 电 研 究 所 1 865 680 59 3 282 1 665 972 
340 | ARIE TLR ARAA 47 007 14 232 1112 37 239 51070 41 334 
35 “| 武安 市 宏泰 机 械 泵 业 有 限 公 司 4691 1648 182 5 562 3 156 2 302 
36 “| 河北 安吉 宏 业 机 械 股份 有 限 公司 33 524 12 242 1 600 26 786 31 588 29 768 
37 | 河北 省 邢台 水 泵 厂 702 292 43 694 642 468 
38 “| 保定 水 泵 厂 247 76 89 1415 249 139 
39 | 邯郸 祯 源 工 业 水 泵 制造 有 限 公 司 920 250 123 772 780 670 
40 | 阳泉 水 泵 三 有 限 责任 公司 5 090 1 897 741 18 244 5 251 3 677 
41 “| 河北 博 龙 泵 业 有 限 公司 18 526 5723 580 11 673 17 507 13 005 
42 TERA 23 723 4744 546 45 156 20 472 13 125 
43 | 宝鸡 航天 动力 泵 有 限 公 司 9 332 1 053 365 16 553 10 556 8 169 
44 “| 陕西 扶 龙 机 电 制造 有 限 公 司 8 580 3 792 213 4846 3 943 3 655 
45 | 兰州 水 泵 总 厂 7 540 2 262 359 14 173 6 545 5 613 
46 “| 新疆 新 标 紧 固件 泵 业 有 限 责任 公司 4151 869 188 6 456 7 527 6111 
47 “| 新 疆 潜 水 泵 厂 575 256 120 3 998 603 495 
48 “| 上 海 东 方 泵 业 ( 集团 ) 有 限 公 司 210 514 51 998 2750 69 808 191 169 128 322 
49 上 海 凯 士 比 泵 有 限 公 司 93 821 23 244 874 119 063 89 335 66 079 
50 ”| 上 海水 泵 制造 有 限 公司 18 157 4 104 309 40 083 15 809 12 857 
51 LOL FEL ( 集团 ) 有 限 公司 287 026 77 176 6 257 247 328 264 814 188 019 
52 | 上海 电 力 修造 总 三 有 限 公 司 98 021 19 766 537 97 667 95 496 75 690 
53 | EWER RH) 有 限 公 司 38 600 9210 553 33 332 39 423 34 120 
54 上 海 华 联系 业 有 限 公 司 9 866 2 851 185 7 523 8 032 5610 
55 | 上 海 熊猫 机 械 ( 集团 ) 有 限 公 司 151 315 37 568 2113 158 531 158 128 71 369 
56 上 海 莲 盛 和 泵 业 制 造 有 限 公司 16 600 3 650 322 18 083 14 938 10 861 
57 上 海 连 成 ( 集团 ) 有 限 公司 183 849 45 291 3 268 98 234 175 497 161 118 
58 “| 上海 第 一 水 泵 三 有 限 公司 9617 2199 219 7516 9 476 7 245 
59 | 丰 球 集团 有 限 公 司 130 258 28 035 610 160 177 140 398 116 168 
60 | PAT AEM AEA BZA 86 587 21 635 1 256 110 918 86 082 58 467 
61 | BEARER ABR 32 947 12021 364 41 505 32 022 20 838 
62 | 浙江 山河 实业 有 限 公 司 18 589 4791 643 32 155 18 411 14 580 
63 “| 杭州 大 路 实业 有 限 公 司 15 292 5 683 406 33 271 15 941 10 203 
64 “| 杭州 大 潮 石 化 设备 有 限 公司 5 961 1 682 208 2 434 5 961 4851 
65 “| 杭州 振兴 工业 泵 制造 有 限 公 局 5 477 1514 130 3 272 5 224 4 003 
66 “| 杭州 斯 莱特 泵 业 有 限 公 司 7 985 1736 161 12 862 7715 6212 
67 “| 浙江 真空 设备 集团 有 限 公 司 12 542 4 588 488 16 582 10 825 7421 
68 ”| 浙江 水 和 泵 总 厂 有 限 公 司 6724 2017 149 18 793 6 574 3 645 
69 “| 浙江 新 界 泵 业 股 份 有 限 公 司 77 519 17 286 1918 103 914 76 451 60 704 
70 “| 浙江 东航 消防 泵 业 有 限 公 司 1968 578 106 1866 2144 1693 
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( 28) 
工业 工业 从 业 人 员 | 年 末 资 主 营 业务 | 主 营 业务 
序号 企业 名 称 总 产值 增加 值 平均 人 数 总 额 收入 成 本 
( 万 元 ) ( 万 元 ) ( 人) ( 万 元 ) ( 万 元 ) ( 万 元 ) 

71 “| 台州 新 宏基 泵 业 有 限 责任 公司 2 528 608 106 2 234 2 450 2 108 
72 “| 浙江 太平 洋 泵 业 制 造 有 限 公司 5 156 1 289 112 9 087 5 152 4 355 
73 | 浙江 利 欧 股 份 有 限 公司 119 308 26 876 2521 145 843 115 393 93 867 
74 | 宣 达 实业 集团 有 限 公司 34916 7 980 434 31418 34 002 27 926 
75 “| 中 泉 集 团 有 限 公 司 18 328 4915 258 37 780 18 328 15 448 
76 “| 君 禾 泵 业 股 份 有 限 公司 40319 8 324 800 30 293 36 214 29 948 
77 “| 温州 市 天 成 密封 件 制造 有 限 公司 6 600 1881 280 2 404 6477 5 107 
78 “| 上 海 福 思 特 流 体 机 械 有 限 公 司 4 300 985 188 4179 4515 4 030 
79. | PT LR REA RAE] 16 000 3 934 230 11 803 13 197 10 203 
80 “| 东台 市 兴 达 机 械 密封 件 厂 1056 363 45 1055 1056 906 
81 上 海 康 大 泵 业 制造 有 限 公司 13 351 2 880 146 8 189 10 099 8 163 
82 | 上海 阿 波 罗 机 械 股份 有 限 公司 19 737 6 402 331 34 659 19 558 11 269 
83 | 上海 工 业 泵 制造 有 限 公 司 2 150 839 87 5815 1948 1165 
84 | 上海 深 井 泵 厂 有 限 公 司 4 398 1316 69 3 807 4 597 3 922 
85 上 海山 川 泵 业 制 造 有 限 公 司 4 492 1626 74 5 659 4471 3 380 
86 | 上海 申 工 泵 业 制 造 有 限 公司 726 313 65 1 229 724 618 
87 上 海 电气 压缩 机 泵 业 有 限 公司 43 434 10 810 584 49 370 48 869 43 260 
88 | ALIN AE AT BR ZS 16 071 4185 278 10 529 15 359 11 052 
89 | 上海 乐 合流 体 机 械 有 限 公司 4 000 2 000 70 6 800 3 500 2 500 
90 “| 山东 博 泵 科技 股份 有 限 公司 103 487 34 151 1 165 80 206 106 028 82 575 
91 1 东 华 成 集团 有 限 公司 80 838 24 251 1 390 137 628 74 068 63 510 
92 “| 山东 长 志和 泵 业 有 限 公司 61 458 17 737 935 53 570 55 292 45 063 
93 U 东 双 轮 股份 有 限 公司 57 666 17 504 945 58 950 45 844 31 868 
94 “| 山东 同 泰 集团 股份 有 限 公司 20 281 4746 699 22 584 19 622 14 877 
95 “| 南京 蓝 深 制 泵 集团 股份 有 限 公司 45 175 17 979 563 38 512 38 298 27 740 
96 | 无锡 市 锡 泵 制造 有 限 公 局 8 480 1 089 165 20 650 10 880 8 390 
97 | LAR AR IBA BR ZS] 39 494 6 909 805 24 664 38 892 22 226 
98 | LAE A HE MY HE A BRS 29 011 8 788 838 16 680 23 616 17 873 
99 “| 安徽 三 联系 业 股 份 有 限 公 司 99 603 29 887 931 46 034 97 611 60 542 
100 | ZAGER HAA BRA 30 076 10 206 555 14 983 14 698 8 393 
101 | 常州 东 申 泵 业 有 限 公 局 8 005 2514 181 6 671 7315 5 999 
102 | 江苏 航天 水 力 设备 有 限 公司 14 177 2 645 350 25 997 13 500 9 960 
103 “| 扬州 长 江水 泵 有 限 公 司 8 760 1077 152 7813 8 552 6414 
104 | EXT ERALA RAS E 23 000 4 000 360 12 000 19 100 0 
105 “| 泰州 泰 东 泵 业 有 限 公 局 1 467 427 93 1171 1 482 1187 
106 | AIEEE RA IREAS 6 397 1919 139 6 040 4174 2 203 
107 | 龙岩 市 九龙 水 泵 制造 有 限 公 司 6702 2 655 105 5 559 6702 6 369 
108 “| 赣州 水 泵 制造 有 限 公 司 3 101 548 136 4922 3.010 2 429 
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( 28) 
工业 工业 从 业 人 员 | 年 末 资 主 营 业务 | 主 营 业务 
序号 企业 名 称 总 产值 增加 值 平均 人 数 总 额 收入 成 本 
( 万 元 ) ( 万 元 ) ( 人) ( 万 元 ) ( 万 元 ) ( 万 元 ) 

109 “| 江西 新 瑞 洪 泵 业 有 限 公 司 5 120 1262 241 3 856 4 890 3 989 
110 | 山东 同 汇 机 械 有 限 公司 2 760 254 114 1 766 2 326 2 148 
111 U 东 省 潍坊 生 建 机 械 厂 73 362 16 099 1387 84 687 70 971 60 363 
112 “| 淄博 真空 设备 三 有 限 公 司 9707 3 146 368 10 812 11 000 8 437 
113 “| 烟台 盛 泉 泵 业 有 限 公司 9 500 2 850 370 7797 9 236 6 903 
114 | 烟台 恒 邦 集团 有 限 公司 泵 业 分 公司 18 308 3 319 368 26 640 18 890 15 678 
115 “| 烟台 阳光 泵 业 有 限 公司 5236 1232 135 6196 3 968 2961 
116 “| 江苏 振 华 泵 业 制造 有 限 公司 25 106 10 979 381 34 298 17 644 9 436 
117 | 无 锡 锡 山 安达 防爆 电器 设备 有 限 公司 7 954 1 668 120 5 347 7 943 6 435 
118 | 张家港 市 宏 宇 橡 塑 弹簧 有 限 公司 1 094 273 63 1 241 1 084 846 
119 “| 江苏 双 达 泵 阀 集 团 有 限 公司 22 650 11 268 352 29 001 20 230 15 295 
120 “| 山东 星 源 矿山 设备 集团 有 限 公司 14 560 4 368 416 20919 12 133 10 219 
121 “| 靖江 市 亚太 泵 业 有 限 公司 2 633 790 151 1991 3 102 2317 
122 | 山东 华 力 电机 集团 股份 有 限 公司 204 623 36 832 2 040 102 771 205 782 188 835 
123 | 日立 泵 制造 ( 无锡) 制造 有 限 公司 22 411 6 444 347 67 267 22 666 19 561 
124 | 湖南 湘 电 长 沙 水 泵 有 限 公司 80 008 13 905 1 839 146 233 77 258 59 479 
125 AR Bh LU AK ARTA BRS 94 734 30 355 942 68 077 91716 72 582 
126 | 长沙 利 欧 天 笋 工业 泵 有 限 公司 26 082 5 733 301 33 512 22 879 16 061 
127 州 广 一 泵 业 有 限 公司 21 462 2921 338 19 066 21 363 17 234 
128 “| 湖北 三 峡 泵 业 有 限 公 司 25 148 9 810 513 12 731 17 442 14 720 
129 “| 圳 攀 五 二 五 泵 业 有 限 公 司 48 823 15 525 709 64 372 48 227 33 204 
130 | NTH Az AAR AA PRA 61 484 19 945 950 31 404 52 383 41 486 
131 | 武汉 特种 工业 和 泵 三 有 限 公司 20 265 6 582 624 34 752 18 764 15 236 
132 | 郑州 电力 机 械 厂 20 779 4322 409 33 455 20 002 19 859 
133 “| 河南 郑 泵 科技 有 限 公 司 4 500 1309 280 4 200 4 200 3 680 
134 IIE AREAK 4769 904 152 3774 4 645 3 848 
135 “| 漯河 腾龙 泵 业 有 限 公 司 1 378 69 186 2 225 1 044 961 
136 (ROKE ARAK 2010 631 165 1557 1 766 1 328 
137 | 湖北 省 天 门 泵 业 有 限 公司 8 831 3 116 338 10 829 9 654 7 992 
138 “| 湖北 金 源 特种 泵 制造 有 限 公 司 1378 409 144 1870 1378 1100 
139 “| 湖北 扬子 江 泵 业 有 限 责任 公司 12 012 3 606 395 7 054 11 017 7712 
140 “| 长 沙 佳能 通用 泵 业 有 限 公司 20 788 5 469 350 8914 20 788 16 309 
141 | 广州 水 泵 厂 3 030 1 049 154 2 702 2 600 1 896 
142 | PAR BEE ASL A BRS 58 571 10 927 649 34 422 54 860 44 345 
143 平市 开 泵 泵 业 制 造 有 限 公司 1 345 490 61 872 1 306 1171 
144 | 桂林 市 广 汇 泵 业 有 限 责任 公司 3 851 1 543 179 33 544 3 567 3 098 
145 “| 湖北 同方 高 科 泵 业 有 限 公司 14 494 3 865 397 13 481 14 743 10 450 
146 | 湖南 耐 普 泵 业 有 限 公司 10 154 3 666 225 13 104 8 565 5415 
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统计 资料 


































































































































































































续 ) 
工业 工业 从 业 人 员 ERT 主 营 业务 | 主 营 业务 
序号 企业 名 称 总 产值 增加 值 平均 人 数 总 额 收入 成 本 
(万 元 ) (万 元 ) ( 人) (万 元 ) (万 元 ) (万 元 ) 
147 “| 广州 市 番禺 区 宏 拓 机 械 铸 造 有 限 公司 3744 1 026 132 1 875 3 623 2 947 
148 | 广东 永 力 泵 业 有 限 公司 9 662 2 703 280 4418 8 261 7761 
149 “| 重庆 水 泵 三 有 限 责任 公司 46 764 19 412 1 095 85 258 45 131 29 548 
150 | 成 都 西南 水 泵 厂 14 956 4874 440 15 895 14 946 10 676 
151 “| 重庆 明珠 机 电 有 限 公司 10 300 4140 166 13 000 9 500 4 800 
152 ERTE 1 000 270 68 715 800 640 
153 “| 重庆 第 四 水 泵 三 8 514 1 447 202 5 323 7 806 6 193 
154 | 四 川 三 台 剑 门 泵 业 有 限 公司 4 860 1 605 376 8 146 4 203 2 857 
155 | 四 川 新 达 泵 业 有 限 责任 公司 9 870 2 982 510 12 575 10 389 7 028 
156 | 四川 省 南部 嘉陵 泵 业 制 造 有 限 公 司 15 106 4 285 283 9 650 14 695 11 544 
157 | 重庆 新 明和 耐 德 机 械 设备 有 限 公 司 458 134 17 946 584 550 
158 “| 四 川 自贡 工业 泵 有 限 责任 公司 18 001 5722 496 64 674 17 002 10 085 
159 贡 凉 高 山水 泵 ] 561 140 63 1 650 481 414 
160 | 昆明 水 泵 厂 6539 1 357 300 8 012 4 948 4384 
161 “| 昆明 嘉和 科技 股份 有 限 公司 16 840 6918 292 19 943 16 861 9 754 
162 | 成 都 流体 机 械 密封 制造 有 限 公司 5 234 614 113 1813 3 798 2 999 
2011 年 中 国 通用 机 械 工 业 协 会 
ci 
RUPEES SMA WM mis tr 
经 济 效益 | 总 资产 | 资本 保值 | 9%) 流动 资产 | 成 本 费用 | 全 员 劳 动 | 产品 
序号 企业 名 称 综合 指数 | 贡献 率 | 增值 率 | 负债 率 | 周转 率 | 利润 率 | 生产 率 | 销售 率 
( %) ( %) ( %) ( %) (次 ) (%) | (元 /人 ) | (%) 
1 WEE ANA Ht RAA PR ZS 174.18} 0.82 | 119.82 | 88.72 0.61 1.63 | 213105 | 88.36 
2 “| 大 耐 泵 业 有 限 公司 224.32| 13.26 | 111.35 | 73.55 1.28 11.41 | 178099 | 96.91 
3 “| 大 连 深蓝 泵 业 有 限 公司 267.98| 16.33 | 132.18 | 50.81 0.90 21.11 | 175262 | 96.39 
4 “| 海 城 三 鱼 泵 业 有 限 公司 153.80| 11.06 | 94.26 | 36.65 3.12 5.85 | 69335 | 101.13 
5 “| 辽宁 恒星 泵 业 有 限 公司 238.72| 14.19 | 152.78 | 40.85 1.67 10.48 | 182082 | 99.21 
6 本 溪水 泵 有 限 责任 公司 76.50| 3.54 | 110.36 | 71.50 0. 68 1.65 | 32072 | 105.08 
7 沈阳 沈 泵 泵 业 制 造 有 限 公司 69.88 1.13 | 99.94 | 26.26 0.73 0.43 | 31250 | 108.18 
8 大 连 佳 特 联 轴 器 有 限 公 司 165.12} 6.11 | 106.70 | 47.29 1.26 9.44 | 108 682 | 100.00 
9 丹东 克隆 集团 有 限 责任 公司 635.12| 33.20 | 134.18 | 31.72 1.06 57.58 | 497741 | 101.84 
10 ETARE) AIRAS 233.83| 7.40 1.20 1.50 | 85600 | 100.00 
11 | 沈阳 第 一 水 泵 有 限 责任 公司 101.44} 2.54 | 215.30 | 40.95 0.95 3.12 | 37304 | 90.35 
12 | 沈阳 第 三 水 泵 有 限 公 司 124.06| 2.61 | 301.99 | 65.43 0.52 4.08 | 58667 | 91.86 
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续 ) 

经 济 效益 | 总 资产 | 资本 保值 | 资 流动 资产 | 成 本 费用 | 全 员 劳动 | 产品 

序号 企业 名 称 综合 指数 | 贡献 率 | 增值 率 | 负债 率 | 周转 率 | 利润 率 | 生产 率 | 销售 对 
(%) ( %) ( %) (%) (次 ) (%) | (元 /人 ) | (%) 

13 | 沈阳 启 源 工 业 泵 制造 有 限 公 书 379.26| 10.64 | 244.32 | 39.99 7.63 1.91 | 362450 | 93.05 
14 “| 中 国有 色 ( 沈阳 ) 泵 业 有 限 公司 414.41| 3.39 | 112.80 | 86.97 1.01 3.88 | 579 140 | 100.00 
15 “| 埃 梯 梯 水 与 污水 处 理 系统 ( 沈阳 ) ARAE 313.88| -1.19 93.34 | 58.27 1.42 | -3.33 | 456500 | 100.00 
16 | MKE 105.52| 5.18 | 117.05 | 82.08 0.68 4.11 | 64500 | 100.00 
17 “| 大 连 四 方 电 泵 有 限 公 局 171.32| 12.50 98.01 | 33.46 1.57 | 12.24 | 78930 | 98.86 
18 | HANTS AEA BR EZ E] 131.13} 11.79 | 101.38 | 20.92 2.69 2.43 | 64700 | 63.85 
19 | POS TH 7k Fe Hil A RA 195.21} 6.59 | 370.40 | 29.13 1.71 1.36 | 142100 | 98.81 
20 “| 东港 市 水 泵 厂 44.56| 0.55 | 108.96 | 114.93 0.65 | -2.02 | 27500 | 100.06 
21 “| 长 春水 泵 制造 有 限 公 局 148.61| 6.25 | 100.00 | 47.74 1.57 10.88 | 70139 | 92.74 
22 | 知 岗 市 斯 达 排 沙 潜水 泵 有 限 公司 220.28| 17.68 | 102.35 | 55.68 0.70 | 16.05 | 135 814 | 87.23 
23 “| 沈阳 工业 泵 制造 有 限 公司 301.47| 6.92 | 102.33 | 56.21 7.25 1.91 | 282353 | 95.89 
24 “| 沈阳 电站 泵 制造 厂 有 限 公司 73.39| 3.85 | 100.00 | 50.00 1.38 0.74 | 18000 |100.00 
25 “| 辽源 泵 业 有 限 责任 公司 201.99| 16.09 | 104.01 | 86.76 0.88 12.37 | 144026 | 84.45 
26 | KEE HLS IA BZA 239.86] 18.58 | 110.32 | 52.13 1.29 | 14.16 | 162600 | 101.28 
27 “| 石家庄 强大 泵 业 集 团 有 限 责任 公司 79.24| 3.37 | 106.03 | 71.72 0.69 0.34 | 46710 | 102.82 
28 | EUKEN 111.46| 7.84 | 107.47 | 66.06 1.16 3.78 | 53868 | 102.78 
29 “| 河北 恒 感 泵 业 股份 有 限 公司 200.92| 20.65 | 107.77 | 25.38 2.54 5.79 | 124 858 | 98.50 
30 “| 北京 第 二 水 和 泵 厂 有 限 公司 92.42| 5.58 97.53 | 56.59 1.03 4.18 | 29890 | 95.45 
31 “| 北京 金龙 泉 泵 业 有 限 公司 180.07| 12.54 | 104.62 | 54.96 1.11 | 20.47 | 47368 | 101.54 
32 RR PE) 水 泵 系统 有 限 公 司 192.95| 23.79 | 138.56 | 47.94 2.14 | 13.92 | 44950 | 126.17 
33 “| 天 津 水 利 电 力 机 电 研 究 所 -219.63| 7.24 9.48 0.54 1.62 | 115254 | 89.28 
34 | 石家庄 工业 泵 厂 有 限 公司 163.84| 10.80 | 105.88 | 55.50 1.69 2.58 | 127 986 | 100.00 
35 “| 武安 市 宏泰 机 械 泵 业 有 限 公司 140.12| 6.53 | 118.29 | 58.83 1.23 5.48 | 90549 | 92.13 
36 “| 河北 安吉 宏 业 机 械 股份 有 限 公 司 161.87| 18.29 | 111.62 | 59.50 2.04 5.45 | 76513 |101.46 
37 “| 河北 省 邢台 水 泵 厂 43.31| -2.57 | 101.11 | 632.53 0.59 | -6.99 | 67907 |103.68 
38 “| 保定 水 泵 厂 -65.75| 1.27 | 102.44 | 378.80 0.35 | -27.57 8539 | 100.81 
39 “| 邯郸 祯 源 工 业 水 泵 制造 有 限 公 司 83.45| 6.87 | 100.00 | 69.43 1.39 2.81 | 20325 | 84.78 
40 | HAR AK ART AT BR BEEZ 59.46] 2.63 | 102.35 | 66.77 0.73 | -1.52 | 25601 | 102.96 
41 | ALE FIA BRS 26.02 41.82 3.94 6.79 | 98672 | 94.50 
42 FRA 133.10| 6.07 | 107.11 | 71.62 0.67 6.94 | 86886 | 99.60 
43 | 宝鸡 航天 动力 泵 有 限 公 司 137.56| 11.09 | 206.08 | 55.38 0.95 9.33 | 28849 | 113.12 
44 “| 陕西 扶 龙 机 电 制 造 有 限 公司 203.15| 12.36 | 128.84 | 58.42 1.36 4.70 | 178 028 | 87.38 
45 | WKAR 92.82] 2.42 | 106.24 | 81.49 0.99 2.35 | 63008 | 86.80 
46 “| 新疆 新 标 紧 固件 泵 业 有 限 责任 公司 108.73| 8.73 | 104.12 | 33.04 1.39 3.07 | 46223 | 97.69 
47 “| 新 疆 潜 水 泵 厂 -25.89| -2.60 85.55 | 79.93 0.16 | -17.64 | 21333 | 100.14 
48 | 上海 东 方 泵 业 ( 集团 ) 有 限 公 司 298.81| 38.74 | 109.78 | 45.24 4.08 8.35 | 189084 | 98.80 
49 上 海 凯 士 比 泵 有 限 公 司 228.72| 5.47 98.24 | 64.21 0.91 3.07 | 265 950 | 95.59 
50 “| 上 海水 泵 制造 有 限 公 司 143.62| 3.93 | 100.15 | 72.57 0.47 4.57 | 132816 | 91.01 
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续 ) 
经 济 效益 | 总 资产 | 资本 保值 | 资 流动 资产 | 成 本 费用 | 全 员 劳动 | 产品 
序号 企业 名 称 综合 指数 | 贡献 率 | 增值 率 | 负债 率 | 周转 率 | 利润 率 | 生产 率 | 销售 对 
(%) ( %) ( %) ( %) (次 ) (%) | (元 /人 ) | (%) 
51 上 海 凯 泉 泵 业 ( 集团 ) 有 限 公 司 188.33| 13.09 | 118.67 | 47.53 1.29 9.43 | 123343 | 96.00 
52 | 上海 电 力 修造 总 三 有 限 公司 294.95| 7.13 | 115.56 | 53.94 1.27 1.43 | 368082 | 97.42 
53 ”| 上 海上 泵 (集团) 有 限 公司 219.63| 13.66 | 111.35 | 35.22 2.27 7.98 | 166546 | 102.13 
54 上 海 华 联系 业 有 限 公 司 311.45] 32.10 90.92 | 33.70 1.17 | 29.51 | 154108 | 81.41 
55 | 上海 能 猫 机 械 ( 集团 ) 有 限 公司 235.32| 13.85 | 120.00 | 56.99 1.27 | 12.46 | 177795 | 104.32 
56 上 海 莲 盛 泵 业 制 造 有 限 公司 156.57| 8.39 | 104.95 | 21.76 1.01 6.35 | 113354 | 90.36 
57 上 海 连 成 ( 集团 ) 有 限 公 司 227.91| 23.59 | 114.26 | 20.78 2.97 8.05 | 138 589 | 95.24 
58 | 上海 第 一 水 泵 三 有 限 公司 124.99| 6.50 | 102.66 | 70.74 1.33 0.81 | 100411 | 98.53 
59 | 丰 球 集团 有 限 公司 396.70| 15.50 47.82 | 81.05 1.45 13.18 | 459 590 | 96.53 
60 | ETERRA RAE 230.34| 11.47 | 108.12 | 13.25 1.06 14.43 | 172253 | 97.11 
61 ERRER IARAA 353.54| 19.19 | 115.96 | 65.85 1.32 | 17.40 | 330247 | 97.19 
62 | 浙江 山河 实业 有 限 公司 96.87| 5.97 88.85 | 80.27 0. 45 1.31 | 74510 | 99.04 
63 “| 杭州 大 路 实业 有 限 公 司 160.35| 7.65 | 108.18 | 76.11 0.72 5.24 | 139 975 | 94.06 
64 “| 杭州 大 潮 石 化 设备 有 限 公 司 200.12| 26.87 | 100.00 | 63.27 3.49 7.56 | 80865 | 100.00 
65 “| 杭州 振兴 工业 泵 制造 有 限 公 司 223.20| 26.23 | 128.56 | 47.59 2. 64 9.40 | 116 462 | 95.23 
66 “| 杭州 斯 莱特 泵 业 有 限 公 司 135.35| 4.11 | 104.20 | 45.95 0.93 3.76 | 107826 | 96.53 
67 “| 浙江 真空 设备 集团 有 限 公 司 133.05| 7.22 | 101.76 | 46.79 1.65 2.35 | 94016 | 87.64 
68 “| 浙江 水 泵 总 三 有 限 公司 167.49| 8.53 | 112.19 | 82.17 0.51 8.11 | 135369 | 100.00 
69 “| 浙江 新 界 泵 业 股份 有 限 公司 158.72| 9.22 | 110.20 | 18.71 0.95 9.95 | 90125 | 97.94 
70 “| 浙江 东航 消防 泵 业 有 限 公 局 117.37| 11.93 | 107.63 | 65.22 1.39 2.65 | 54528 | 100.00 
71 “| 台州 新 宏基 泵 业 有 限 责任 公司 133.41| 13.07 | 116.76 | 72.56 1.83 5.09 | 57358 | 96.91 
72 “| 浙江 太平 洋 泵 业 制 造 有 限 公司 151.55| 6.36 | 102.08 | 40.07 1.58 4.02 | 115089 | 99.92 
73 “| 浙江 利 欧 股份 有 限 公司 219.20| 17.32 | 162.51 | 30.34 2.16 14.23 | 106 608 | 100.00 
74 定 达 实业 集团 有 限 公司 234.26| 17.96 | 128.06 | 64.84 1.89 7.89 | 183871 | 97.38 
75 “| 中 果 集 团 有 限 公司 187.00| 6.85 | 104.57 | 68.58 0.82 3.64 | 190504 | 100.00 
76 | BARLEY RA al 244.02] 18.13 | 390.49 | 47.97 1.90 | 13.43 | 104050 | 100.00 
77 | 温州 市 天 成 密封 件 制造 有 限 公司 191.23| 23.54 | 100.00 | 42.22 5.41 3.84 | 67179 | 98.14 
78 “| 上 海 福 思 特 流 体 机 械 有 限 公 司 122.47| 7.85 | 129.99 | 58.72 1.55 5.16 | 52394 | 88.14 
79 “| 浙江 大 江山 泵 阀 制造 有 限 公司 22.00 | 119.14 | 38.79 13.40 | 171 043 
80 “| 东台 市 兴 达 机 械 密封 件 厂 19.15 52.99 1.54 4.60 | 80667 | 100.00 
81 上 海 康 大 泵 业 制造 有 限 公 司 195.06| 7.77 | 100.00 | 31.16 1.28 3.38 | 197260 | 75.64 
82 “| 上海 阿波 罗 机 械 股份 有 限 公司 296.75| 17.06 | 127.91 | 54.94 0.98 | 25.31 | 193414 | 99.09 
83 | 上海 工业 泵 制造 有 限 公司 119.24| 3.99 99.36 | 43.77 0.45 3.02 | 96437 | 90.60 
84 | 上海 深 井 泵 厂 有 限 公 局 183.11| 5.02 | 120.69 | 58.79 1.38 1.23 | 190725 | 87.11 
85 上 海山 川 泵 业 制 造 有 限 公司 236.07| 9.48 | 321.38 | 49.80 1.43 0.75 | 219730 | 98.55 
86 上 海 申 工 泵 业 制 造 有 限 公司 80.27| 1.38 | 100.58 | 28.89 0.78 0.51 | 48154 | 99.72 
87 上 海 电气 压缩 机 泵 业 有 限 公司 182.73| 5.31 | 108.62 | 71.81 1.38 2.48 | 185 103 | 108.60 
88 | 杭州 碱 汞 有 限 公司 213.05| 19.71 | 107.67 | 50.42 2.17 6.45 | 150540 | 95.13 
























































































































































































































































































































































中 国 通用 机 械 工 业 年 鉴 2012 
续 ) 

经 济 效益 | 总 资产 | 资本 保值 | 资 流动 资产 | 成 本 费用 | 全 员 劳 动 | 产品 

序号 企业 名 称 综合 指数 | 贡献 率 | 增值 率 | 负债 率 | 周转 率 | 利润 率 | 生产 率 | 销售 对 
(%) (%) (%) (%) (次 ) (%) | (元 /人 ) | (%) 

89 | 上海 乐 合流 体 机 械 有 限 公 司 243.99| 7.23 | 113.95 | 27.94 0.92 2.44 | 285714 | 87.50 
90 1 东 博 泵 科技 股份 有 限 公 司 287.52| 15.71 | 113.26 | 43.18 1.61 6.25 | 293 142 | 102.98 
91 山东 华 成 集团 有 限 公司 165.64| 7.08 98.24 | 84.39 0.79 2.24 | 174 468 | 93.17 
92 LARK A BZA 255.23] 20.50 | 123.37 | 44.75 2.18 | 10.38 | 189701 | 94.63 
93 HH 东 双 轮 股份 有 限 公司 218.56| 9.84 | 109.69 | 60.40 1.52 8.50 | 185228 | 105.96 
94 “| 山东 同 泰 集团 股份 有 限 公 司 157.07| 12.54 | 104.21 | 61.13 1.93 9.20 | 67897 | 97.18 
95 | 南京 蓝 深 制 泵 集团 股份 有 限 公司 307.86| 14.95 | 111.94 | 50.08 1.39 8.80 | 319343 | 92.69 
96 “| 无 锡 市 锡 泵 制造 有 限 公 司 77.28| 2.30 80.32 | 56.10 0.93 | -4.30 | 66000 |127.87 
97 | VLR AR IBA BR ZS 173.32] 18.13 98.71 | 45.90 2.78 5.67 | 85826 | 99.25 
98 “| 江苏 海狮 泵 业 制 造 有 限 公 司 225.24| 28.68 97.14 | 42.79 1.90 | 13.64 | 104869 | 95.15 
99 “| 安徽 三 联系 业 股份 有 限 公司 398.37| 39.65 | 123.25 | 48.10 3.60 13.88 | 321020 | 98.80 
100 | ZAGER AAA RA 262.39] 18.39 | 115.90 | 52.97 2.66 | 13.07 | 183.892 | 100.00 
101 | AAR A BRA 174.90] 9.49 78.77 | 33.49 1.60 5.92 | 138895 | 91.19 
102 | 江苏 航天 水 力 设备 有 限 公司 120.88| 4.63 | 107.52 | 63.34 0.81 5.35 | 75571 | 95.22 
103 | 扬州 长 江水 泵 有 限 公 司 137.62| 12.43 | 107.06 | 51.59 1.33 4.98 | 70855 | 97.63 
104 “| 宜兴 市 宙斯 泵 业 有 限 公司 213.63| 36.53 | 150.00 | 25.00 3.47 111111 | 86.96 
105 | 泰州 泰 东 泵 业 有 限 公 局 78.04| 4.86 | 100.40 | 57.22 0.17 0.14 | 45914 | 100.00 
106 “| 合肥 华 升 泵 阅 有 限 责任 公司 295.85| 24.30 | 134.22 | 47.33 1.13 | 30.30 | 138058 | 83.77 
107 | 龙岩 市 九龙 水 泵 制造 有 限 公司 260.41| 4.20 | 124.31 | 30.83 5.56 0.61 | 252857 | 100.00 
108 “| 赣州 水 泵 制造 有 限 公 司 87.28| 7.08 | 102.82 | 80.72 0.91 2.12 | 40294 | 97.07 
109 “| 江西 新 瑞 洪 泵 业 有 限 公 司 194.75| 23.88 | 102.55 | 28.01 2.83 13.67 | 52365 | 97.27 
110 山东 同 汇 机 械 有 限 公司 83.47| 5.63 | 100.25 | 54.13 1.45 1.94 | 22281 | 91.85 
111 LI 东 省 潍坊 生 建 机 械 厂 127.48| 5.39 | 114.81 | 73.30 1.05 116071 | 98.67 
112 | 淄博 真空 设备 三 有 限 公 局 113.18| 5.97 55.51 | 62.90 1.43 1.33 | 85489 | 92.61 
113 “| 烟台 盛 泉 泵 业 有 限 公司 162.08| 12.88 78.93 | 44.07 2.66 7.79 | 77027 | 97.22 
114 | 烟台 恒 邦 集团 有 限 公司 泵 业 分 公司 138.85| 10.23 | 151.68 | 59.81 1.32 1.80 | 90190 | 96.15 
115 “| 烟台 阳光 泵 业 有 限 公司 158.03| 10.83 | 100.00 | 68.90 1.02 | 10.07 | 91259 | 86.59 
116 “| 江苏 振 华 泵 业 制造 有 限 公司 347.49| 18.65 | 119.05 | 38.76 0.72 | 23.98 | 288163 | 92.25 
117 “| 无锡 锡山 安达 防爆 电器 设备 有 限 公司 178.63| 11.83 | 128.75 | 78.64 1.79 4.64 | 139000 | 99.86 
118 | 张家港 市 宏 宇 橡 塑 弹 答 有 限 公司 111.49| 11.18 | 117.54 | 83.80 1.57 3.95 | 43333 | 99.09 
119 | 江苏 双 达 泵 阀 集 团 有 限 公司 280.76| 9.07 | 104.55 | 57.10 1.12 5.49 | 320114 | 89.32 
120 | 山东 星 源 矿山 设备 集团 有 限 公司 155.79| 8.11 | 128.98 | 31.86 0.87 7.40 | 105000 | 83.33 
121 “| 靖江 市 亚太 泵 业 有 限 公司 138.19| 18.16 | 113.94 | 28.18 1.91 3.40 | 52318 | 100.99 
122 | 山东 华 力 电 机 集团 股份 有 限 公司 227.42| 13.95 | 112.82 | 52.61 3.78 3.72 | 180549 | 100.23 
123 | 日 立 泵 制造 ( 无锡) 制造 有 限 公司 102.86| -1.72 83.57 | 72.18 0.62 | -12.09 | 185706 | 100.00 
124 | 湖南 湘 电 长 沙 水 泵 有 限 公司 111.81| 4.95 | 119.85 | 78.74 0. 86 3.48 | 75612 | 94.28 
125 J REKE ARAK 320.21| 17.37 | 107.52 | 42.93 1.87 9.16 | 322240 | 96.81 
126 长沙 利 欧 天 笋 工业 泵 有 限 公司 248.11| 15.63 | 113.88 | 45.73 0.85 15.35 | 190465 | 73.41 
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统计 资料 









































































































































































































































( 28) 

经 济 效益 | 总 资产 | 资本 保值 | 98) 流动 资产 | 成 本 费用 | 全 员 劳动 | 产品 

序号 企业 名 称 综合 指数 | 贡献 率 | 增值 率 | 负债 率 | 周转 率 | 利润 率 | 生产 率 | 销售 对 
(%) (%) ( %) ( %) (次 ) (%) | (元 /人 ) | (%) 

127 | 广州 广 一 泵 业 有 限 公司 124.41| 7.50 71.98 | 73.50 1.45 3.36 | 86420 | 99.61 
128 | 湖北 三 峡 泵 业 有 限 公司 191.14] 6.60 75.35 | 44.38 2.48 0.83 | 191228 | 98.00 
129 | eet AAA RASE 275.55] 17.83 | 133.21 | 57.48 1.10 14.71 | 218970 | 98.72 
130 | PTH A LRA RA E 265.09] 23.12 96.82 | 41.44 2.62 8.27 | 209947 | 93.68 
131 | RIER TAE) A RA 158.71| 7.49 | 104.26 | 47.76 2.71 4.13 | 105481 | 92.59 
132 | 郑州 电力 机 械 厂 110.06| 2.72 | 103.66 | 84.75 0.87 0.83 | 105 672 | 79.75 
133 | 河南 郑 泵 科技 有 限 公司 115.99| 6.92 | 109.09 | 42.86 2.00 4.18 | 46750 | 93.33 
134 | 新 乡 泵 厂 有 限 责任 公司 151.82| 16.05 | 103.08 | 45.02 1.77 7.78 | 59474 | 97.40 
135 | FRIAS IE AR A BRS 6.50| -0.84 4.85 | 95.69 0.62 | -3.43 3710 | 79.10 
136 (RIKE ARAR 104.16| 4.52 | 104.85 | 30.57 2.83 1.79 | 38242 | 87.86 
137 | 湖北 省 天 门 泵 业 有 限 公司 169.50| 12.59 | 150.35 | 45.33 2.43 5.78 | 92189 | 90.50 
138 “| 湖北 金 源 特种 泵 制造 有 限 公 司 143.33| 12.36 94.90 | 21.34 2.53 10.56 | 28403 | 100.00 
139 “| 湖北 扬子 江 泵 业 有 限 责任 公司 163.53| 14.40 95.90 | 47.76 3.07 3.65 | 91291 | 91.72 
140 “| 长 沙 佳能 通用 泵 业 有 限 公司 250.74| 21.32 | 118.80 | 34.27 5.10 6.48 | 156257 | 100.00 
141 | 广州 水 泵 厂 133.90| 11.44 | 101.47 | 18.47 2.35 2.89 | 68117 | 85.81 
142 “| 广东 凌 需 泵 业 股份 有 限 公司 251.70| 23.72 | 132.43 | 51.12 1.90 11.49 | 168367 | 99.93 
143 平市 开 泵 泵 业 制 造 有 限 公司 155.18| 14.83 | 121.32 | 81.08 3.16 3.34 | 80328 | 97.10 
144 “| 桂林 市 广 汇 泵 业 有 限 责任 公司 97.57| 1.38 | 101.65 | 117.31 0.22 4.40 | 86201 | 76.92 
145 “| 湖北 同方 高 科 泵 业 有 限 公司 225.84| 23.32 | 116.32 | 21.92 1.73 17.19 | 97355 |101.72 
146 “| 湖南 耐 普 泵 业 有 限 公司 222.43| 15.14 | 121.63 | 66.48 0.95 | 12.64 | 162933 | 89.02 
147 “| 广州 市 番 晶 区 安 拓 机 械 铸 造 有 限 公 司 166.03| 18.90 | 146.26 | 83.31 3.19 3.86 | 77727 | 96.39 
148 | 广东 永 力 泵 业 有 限 公司 159.95| 8.71 | 100.00 | 76.19 4.91 0.77 | 96536 | 98.60 
149 “| 重庆 水 泵 三 有 限 责任 公司 195.93| 8.10 | 108.26 | 53.45 0.71 7.11 | 177279 | 96.50 
150 | 成 都 西南 水 泵 厂 204.83| 18.08 | 104.56 | 25.98 1.85 12.24 | 110773 | 99.71 
151 | 重庆 明珠 机 电 有 限 公司 357.66| 24.86 | 124.10 | 20.77 1.41 | 27.85 | 249398 | 92.23 
152 “| 重庆 工业 泵 99.21| 8.35 | 100.00 | 126.71 1.42 5.66 | 39706 | 80.00 
153 “| 重庆 第 四 水 泵 厂 157.90| 19.56 | 108.98 | 76.97 2.63 4.57 | 71634 | 98.27 
154 | 四 川 三 台 剑 门 泵 业 有 限 公司 126.78| 7.33 | 108.14 | 36.57 0.73 | 10.69 | 42686 | 97.74 
155 “| 四川 新 达 泵 业 有 限 责任 公司 197.08| 20.52 | 115.74 | 51.86 3.76 12.42 | 58471 | 87.65 
156 | 四 川 省 南部 嘉陵 泵 业 制 造 有 限 公 司 212.74| 15.85 | 121.34 | 31.17 2.93 5.54 | 151413 | 98.61 
157 | 重庆 新 明和 耐 德 机 械 设备 有 限 公 司 -159.18 |-43.74 | -9.55 | 103.59 1.11 | -40.18 | 78824 | 123.80 
158 “| 四 川 自贡 工业 和 泵 有 限 责任 公司 176.84| 25.86 79.66 | 86.43 0.42 6.94 | 115 363 | 100.00 
159 贡 凉 高 山水 泵 1 48.51| 1.62 | 100.00 | 92.48 0.35 0.21 | 22222 | 90.02 
160 “| 昆明 水 泵 厂 92.40| 3.25 79.57 | 61.35 1.68 2.22 | 45233 | 86.91 
161 | 昆明 嘉和 科技 股份 有 限 公司 304.85] 19.16 | 134.56 | 54.40 1.35 | 18.19 | 236918 | 100.12 
162 | 成 都 流体 机 械 密封 制造 有 限 公司 330.59| 65.59 96.40 | 55.65 3.68 | 26.83 | 54336 | 93.56 
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合 计 各 地 区 合计 
序号 产品 名 称 东 北 华 北 
生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 
生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 
合 计 15 364 627 | 14 583 259 | 7731932 | 797632 | 626653 | 18241 135151 | 133012 3 102 
1 | 单 级 单 吸 清水 离心 泵 2087579| 2062222| 549 582 2 158 2 063 17 11 011 11 029 
2 | 单 级 双 吸 清水 离心 泵 104 348| 104077 5312 1025 963 12 2227 2 232 12 
其 中 : 800mm( 32in) 以 上 7118 7 241 35 33 178 
3 | BAB DR 667991] 656471] 81517 2 509 2421 46 56 425 56 275 
4 | 轴 流 泵 11 510 11 496 152 185 166 171 148 
5 RHR 8 175 8 080 116 2 008 2 002 99 78 
6 | 斜 流 泵 476 461 80 了 14 
7 JERE 1650494| 1609055| 1311 111 | 220409 | 217 297 284 288 
8 EER 2 449 2381 9 101 101 2 
其 中 : 隔膜 泵 301 309 9 101 101 
HER 26 458 26 346 1999 76 84 25 667 25 598 1496 
0 RIFE 146 283| 139713| 12757 2 8 975 9121 376 
1 | 锅炉 给 水 泵 16 959 16 809 196 422 402 27 1 249 1 152 
2 | 热 水 泵 64 891 64 532 425 221 218 12 798 729 
3 | 冷凝 泵 5 267 5 209 48 501 497 14 321 310 
4 | BRIERE 55 44 5 5 
5 | 耐 腐蚀 泵 125 008| 117226 2857 | 10322 10 239 91 631 647 
其 中 : ETE 27 450 28 532 1 631 780 955 
6 | 潜水 电 泵 3604144| 3499183|2500812 | 62 886 66477 | 10891 2217 2276 10 
7 RFE 22375 20 795 392 217 220 18 1194 1212 103 
8 RHR 341 748| 337611] 64563 | 165320 | 172793 6 
9 EHR 15 089 14 033 841 20 18 2518 1789 841 
20 KE 1682 822| 1647535| 283 603 | 17048 17 048 6736 940 922 22 
21 HKE 6758 6089 11 11 398 386 
其 中 : 挖 泥 泵 123 125 20 22 
22 WKE 30 345 29 083 2 016 82 86 7 080 6 684 236 
23 | 脱硫 泵 9 906 9012 10 10 4 4 1 276 1 275 6 
24 | 喷灌 泵 220 409 15 520 220 409 15 520 
25 | 微型 泵 1049796| 1021661| 194123 | 84014 | 110666 102 102 
26 | 离心 油泵 16 815 16 050 127 1739 1764 21 7 480 6 814 
27 | 水 环 真空 泵 14 003 12 587 207 26 24 62 50 
28 | 机械 真空 泵 177 430| 176838] 157 387 
29 | RHE 41 891 34288) 13318 1 300 1300 50 
30 | 计量 泵 5 249 5 304 332 357 410 
31 | 管道 泵 191222| 176 654 2 676 484 441 2 1250 1 168 
32 | 其 他 泵 3 016 682 | 2736 894 | 2 545 364 3767 3 411 300 2763 2711 
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统计 资料 









































会 员 单位 主要 产品 产 、 销 、 出 口 情 ; 
= Ta 主要 产品 产 、 销 、 出 口 情况 
( 单位 : 台 ) 
各 地 区 合计 
西 北 华 东 中 南 西 南 
生产 量 销售 量 出 口 量 生产 量 销售 量 出 口 量 生产 量 销售 量 出 口 量 生产 量 销售 量 出 口 量 
13 163 13 204 12 516 441 | 11 934 653 | 7 165 929 | 1 844008 | 1 822 759 544 555 58 232 52 978 105 
217 231 418 989 414 292 17 476 | 1 642 412 | 1626005 532 078 12 792 8 602 11 
331 312 70 450 70 262 4 468 22 881 22 654 766 7 434 7 654 54 
59 34 5 952 5 952 395 386 35 469 472 
127 123 539 426 532 804 71 558 64 031 59 534 9 899 5 473 5314 14 
9 002 9 034 152 1 940 1 938 212 210 
4418 4251 10 1 473 1576 106 177 173 
119 131 342 308 80 8 8 
1421 759| 1383071] 1310762 8 042 8 399 349 
556 510 1535 1511 9 17 17 240 240 
175 175 9 25 33 
702 652 503 13 12 
3 986 3 986 131 992 125 394 12 381 1 330 1210 
13 047 13 025 60 2 040 2 040 109 201 190 
65 65 62 377 62 018 408 1049 1 102 3 381 400 2 
2 864 2 867 1509 1 465 34 72 70 
2, 2 48 37 
1 666 1535 100 500 92 883 2 533 10 875 10 953 231 1014 969 2 
1 243 1107 23 239 24 472 1610 2175 1 980 21 13 18 
5 856 6 142 3 507 116 | 3 397 063 | 2 489 887 26 069 27 225 24 
14 12 17 400 15 846 248 1 497 1 494 23 2 053 2011 
175 740 164 159 64 535 116 100 10 566 559 18 
7 388 7 396 115 80 5 048 4750 
1 647 406| 1612412 276 764 17 303 17 074 81 125 79 
45 50 4727 4655 677 657 900 330 
101 101 2 2 
20 611 19 735 1780 2 092 2 131 480 447 
8 347 7 462 252 252 21 19 
965 668 910 881 194 123 12 12 
89 74 5 923 5 876 106 1537 1 480 47 42 
81 69 8 957 8514 20 4 827 3 879 187 50 51 
177 430 176 838 157 387 
40 591 32 988 13 268 
4 266 4185 332 5 5 621 704 
17 12 161 081 146 722 2 159 26 635 26 539 515 1755 1772 
113 83 2 986 610} 2 707 726 | 2 545 000 6 258 5 838 60 17171 17 125 4 
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东北 地 区 
序号 产品 名 称 沈 鼓 集团 核电 泵 业 有 限 公 司 大 耐 泵 业 有 限 公 司 KER AWA RAE 
生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | HHE 
合 计 371 415 8 184 7 867 91 3 459 3 742 420 
1 | 单 级 单 吸 清水 离心 泵 126 132 11 
2 | 单 级 双 吸 清水 离心 泵 34 22 12 
其 中 : 800mm( 32in) 以 上 
3 | 多 级 离心 泵 67 82 200 154 27 
4 | 轴 流 泵 5 
5 PERE 6 
6 | RAE 
7 BERR 
8 WER 
其 中 : 隔膜 泵 
9 WER 
0 RIFE 
1 | 锅炉 给 水 泵 48 61 27 i 7 
2 | Hk 12 19 87 74 
3 | 冷凝 泵 30 80 151 99 14 
4 | 除 磷 泵 
S| 耐 腐蚀 泵 8 184 7 867 91 1 366 1516 
其 中 : (LTE 529 615 
6 KER 
7 ÜFE 176 173 18 
8 RHR 
9 HR 
20 | KA 66 14 4 
21 | 泥浆 泵 
其 中 : 挖 泥 泵 
22 WKE 
23 |R 10 4 4 
24 | 喷灌 泵 
25 | WER 
26 | 离心 油泵 62 73 1 149 1 197 21 
27 | 水 环 真空 泵 
28 | HLA ELAS AR 
29 FRR 
30 FER 
31 | 管道 泵 28 2 2 
32 | 其 他 泵 152 100 28 348 300 
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统计 资料 





















































(28) 
东北 地 区 
海 城 三 鱼 守业 有 限 公司 辽宁 恒星 泵 业 有 限 公司 本 溪水 泵 有 限 责任 公司 丹东 克隆 集团 有 限 责任 公司 
生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 
752 286 582 108 10 891 2 520 2 009 632 709 998 998 
2 000 2 000 
220 409 217 297 
76 84 
2 
29 19 
21 25 
10 891 251 340 
251 340 
60 084 63 782 
19 25 
164 970 172 443 
20 18 
200 200 
3 3 
26 30 
220 409 15 520 
84 014 110 666 
237 204 3 3 
357 410 
200 200 56 48 
1 828 1259 226 248 998 998 
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东北 地 区 
序号 产品 沈阳 工业 泵 制造 三 有 限 公 司 沈阳 第 一 水 泵 有 限 责任 公司 沈阳 第 三 水 泵 有 限 公司 
生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | HHoE 
合 计 227 227 510 494 1247 1075 
1 | 单 级 单 吸 清水 离心 泵 18 18 78 75 269 203 
2 | 单 级 双 吸 清水 离心 泵 4 4 65 62 252 217 
其 中 : 800mm( 32in) 以 上 2 2 
3 | 多 级 离心 泵 13 13 11 11 204 197 
4 | 轴 流 泵 
5 EME 
6 | RAE 
7 BERR 
8 EER 
其 中 : 隔膜 泵 
9 WER 
0 RIFE 
1 | 锅炉 给 水 泵 25 25 93 90 
2 | Hk 14 14 31 30 
3 RAR 14 14 62 60 
4 | 除 磷 泵 5 5 
S| 耐 腐蚀 泵 139 139 49 48 
其 中 : ETER 
6 KER 45 43 174 152 
7 AFR 
8 RHE 
9 MHR 
20 KE 32 26 
21 | 泥浆 泵 
其 中 : 挖 泥 泵 
22 | HEIR AR 
23 | 脱硫 泵 
24 | 喷灌 泵 
25 | WER 
26 | 离心 油泵 68 67 
27 | 水 环 真空 泵 
28 | 机械 真 空 泵 
29 | RACAL 
30 FER 
31 | 管道 泵 170 161 
32 | 其 他 泵 3 3 146 119 
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统计 资料 


























(28) 
东北 地 区 
沈阳 启 源 工业 对 制造 有 限 公司 | 中 国有 色 ( 沈阳 ) 奈 业 有 限 公司 | 埃 梯 梯 水 与 污水 处 理 系统 ( 沈阳 ) 有 限 公司 FIKEI 
生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 
800 800 50 101 101 16 701 16 766 6 732 470 470 
168 168 
52 52 
119 119 19 
101 101 
101 101 
119 119 19 
12 12 12 
162 162 
52 52 
120 120 
350 350 
16 701 16 766 6 732 
116 116 
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东北 地 区 
序号 产品 名 称 大 连 四 方 电 泵 有 限 公 司 锦州 市 劲 号 泵 业 有 限 责任 公司 兴 城 市 水 泵 制造 有 限 公 局 
生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出口 量 
& H 1300 1300 50 2151 2 106 1614 1 556 
1 | 单 级 单 吸 清水 离心 泵 920 920 340 318 
2 | 单 级 双 吸 清水 离心 泵 555 547 10 6 
其 中 : 800mm( 32in) 以 上 25 170 
3 | 多 级 离心 泵 496 473 950 934 
4 | 轴 流 泵 180 166 
5 ERE 
6 | RAE 
7 BERR 
8 HER 
其 中 : 隔膜 泵 
9 WER 
0 RITE 
1 | 锅炉 给 水 泵 20 20 
2 | Bok ae 
3 ARR 
4 | 除 磷 泵 
5 | 耐 腐蚀 泵 
其 中 : ETER 
6 | 洪水 电 泵 154 154 
7 AFR 
8 RHE 
9 MHR 
20 | 污水 泵 15 8 
21 | 泥浆 泵 8 8 
其 中 : 挖 泥 泵 
22 WKE 26 26 
23 | 脱硫 泵 
24 | 喷灌 泵 
25 | WER 
26 | 离心 油泵 
27 | 水 环 真空 泵 26 24 
28 | 机械 真 空 泵 
29 | DERE 1 300 1300 50 
30 FER 
31 FER 30 30 
32 | 其 他 泵 35 28 
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统计 资料 



































(28) 
东北 地 区 
东港 市 水 泵 厂 长 春水 泵 制造 有 限 公司 。 ”| 篇 岗 市 斯 达 排 沙 潜水 硝 有 限 公司 | 。 沈阳 工业 泰 制造 有 限 公司 
生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 
100 75 946 914 2 309 2 226 254 254 7 
142 132 92 92 6 
48 48 
6 6 
92 92 
2 2 
4 4 37 BI 1 
28 28 16 16 
4 4 73 73 
276 272 
2 309 2 226 
22 22 
34 34 
84 84 
100 75 210 192 36 36 
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东北 地 区 
序号 产品 名 称 沈阳 电站 泵 制造 三 有 限 公 司 辽源 泵 业 有 限 责任 
生产 量 销售 量 出 口 量 生产 量 销售 量 
合 it 75 75 377 366 
1 | 单 级 单 吸 清水 离心 泵 5 5 
2 | 单 级 双 吸 清水 离心 泵 5 5 
其 中 : 800mm( 32in) 以 上 
3 | 多 级 离心 泵 10 10 347 336 
4 | 轴 流 泵 
5 ERE 
6 (PE 
7 | eit 
8 HEAR 
其 中 : 隔膜 泵 
9 WER 
0 RIFE 
1 | 锅炉 给 水 泵 20 20 
12 | 热 水 泵 
3 RAR 5 5 
4 | 除 磷 泵 
5 | 耐 腐蚀 泵 5 5 
其 中 : ETR 
6 KER 
7 AFE 
8 RHE 
9 MHR 
20 KE 
21 | 泥浆 泵 
其 中 : 挖 泥 泵 
22 WR 30 30 
23 | 脱硫 泵 
24 | 喷灌 泵 
25 WER 
26 | 离心 油泵 20 20 
27 | 水 环 真空 泵 
28 | 机械 真空 泵 
29 | SRA AL 
30 ER 
31 | 管道 泵 
32 | 其 他 泵 5 5 
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统计 资料 



























































(28) 
华北 地 区 
石家庄 强大 夺 业 集团 有 限 责任 公司 | 。 天 津 友 业 机 械 集团 有 限 公司 | ”河北 恒 盛 泵 业 股份 有 限 公司 唐山 市 水 泵 厂 
生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 
1 965 2 161 389 8 729 8 196 1427 30 575 30 448 1 286 2 988 2 988 
587 587 
20 32 12 824 824 
244 244 
7 59 59 
7 14 
674 704 210 24 968 24 874 1 286 
5 539 5 703 376 3 436 3 418 
251 251 
98 98 
145 145 
451 525 10 
268 300 103 
6 
2 2516 1789 841 
85 107 22 118 118 
44 46 83 83 
20 22 
906 964 236 418 418 
101 130 6 
102 102 
1 1 641 636 
30 30 
67 42 1 530 1 520 29 29 
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华北 地 区 
序号 产品 名 称 北京 第 二 水 和 泵 三 有 限 公 司 北京 金龙 泉 泵 业 有 限 公 司 天 津 水 利 电力 机 电 研 
生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 
& H 1670 1700 826 859 1070 1070 
1 | 单 级 单 吸 清水 离心 泵 420 560 405 419 300 300 
2 | 单 级 双 吸 清水 离心 泵 
其 中 : 800mm( 32in) 以 上 
3 | 多 级 离心 泵 300 270 63 64 300 300 
4 | 轴 流 泵 20 20 
5 ERE 
6 | RAE 
7 JERE 7 
8 EER 
其 中 : 隔膜 泵 
9 WER 
0 RITE 
1 | 锅炉 给 水 泵 3 3 300 300 
2 | 热 水 泵 150 150 
3 ARR 
4 | 除 磷 泵 
5 | 耐 腐蚀 泵 
其 中 : ETER 
6 | PRK HEAR 
7 | WR RR 5 5 
8 RHE 
9 MHR 
20 KE 
21 | 泥浆 泵 
其 中 : 挖 泥 泵 
22 | HEIR AR 
23 | 脱硫 泵 
24 | 喷灌 泵 
25 | WER 
26 | 离心 油泵 
27 | 水 环 真空 泵 
28 | 机械 真 空 泵 
29 | BRIAR 
30 FER 
31 | 管道 泵 950 870 170 173 
32 | 其 他 泵 180 188 
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统计 资料 












































(28) 
华北 地 区 
石家庄 工业 泰 厂 有 限 公司 | 武安 市 安泰 机 械 泵 业 有 限 公司 “| 河北 安吉 宏 业 机 械 股份 有 限 公司 | 威乐 ( 中 国 ) 水 泵 系统 有 限 公司 
生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 
6 329 5 873 6 243 5 757 1 426 1 426 62 407 62 407 
1 426 1 426 6 056 6 056 
491 491 
54 459 54 459 
1401 1401 
5 499 5 063 
830 810 
6 243 5 757 
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华北 地 区 
序号 产品 名 称 河北 省 邢台 水 泵 厂 保定 水 泵 厂 邯郸 祯 源 工业 水 泵 制造 有 限 公 司 
生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 
e i 228 179 806 809 1 820 1350 
1 | 单 级 单 吸 清水 离心 泵 390 388 520 394 
2 | 单 级 双 吸 清水 离心 泵 18 20 
其 中 : 800mm( 32in) 以 上 
3 | BRB DAR 37 39 
4 | HAAR 85 69 
5 [ENR 99 78 
6 (ERRE 
7 | 旋涡 泵 284 281 
8 | ERR 
其 中 : 隔膜 泵 
9 HEE 25 20 
10 | 螺杆 泵 
11 | 锅炉 给 水 泵 200 150 
12 | 热 水 泵 31 33 350 260 
13 RR 
14 | RER 
15 | 耐 腐蚀 泵 26 28 
其 中 : ETE 
16 | 潜水 电 泵 
17 | WER AE 
18 | RHE 
19 | 船用 泵 
20 | 污水 泵 11 11 130 106 
21 | WEIR AE 9 9 
其 中 : 挖 泥 泵 
22 WERKE 
23 | 脱硫 泵 
24 | RHE AE 
25 | 微型 泵 
26 | 离心 油泵 595 420 
27 | 水 环 真空 泵 32 20 
28 | 机械 真空 泵 
29 | BRIAR 
30 FER 
31 | 管道 泵 
32 | 其 他 泵 12 12 
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统计 资料 















































E 
华北 地 区 
BARAK AL) A BR GEEZ E 河北 博 龙 泵 业 有 限 公 司 北京 航天 石化 技术 装备 工程 公司 
生产 量 销售 量 出 口 量 生产 量 销售 量 出 口 量 生产 量 销售 量 出 口 量 

1 287 1 222 6 100 5 943 682 624 
227 227 680 672 
4 10 870 855 
462 357 560 542 

2 

63 38 432 410 
19 40 150 148 
321 310 
378 392 82 82 
365 350 
25 32 896 875 
596 580 
262 248 
37 19 220 220 
345 335 
130 125 

72 105 191 191 682 624 
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西北 地 区 
序号 产品 名 称 GAC AE WR AY 宝鸡 航天 动力 泵 有 限 公司 陕西 扶 龙 机 电 制 造 有 限 公 司 
生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | BHE 
E Tk 1 946 1788 601 560 5086 5 290 
1 | 单 级 单 吸 清水 离心 泵 
2 | 单 级 双 吸 清水 离心 泵 
其 中 : 800mm( 32in) 以 上 
3 | BRB DR 34 30 
4 | 轴 流 泵 
5 ERE 
6 | RAE 
7 BERR 
8 HER 556 510 
其 中 : 隔膜 泵 
9 WER 
0 RITE 
1 | 锅炉 给 水 泵 
2 (BKE 65 65 
3 ARR 
4 | 除 磷 泵 
5 | 耐 腐蚀 泵 1 654 1 526 
其 中 : 化 工 泵 1231 1 098 
6 | 洪水 电 泵 5021 5 225 
7 AFE 14 12 
8 RHE 
9 WHR 
20 KE 
21 | 泥浆 泵 45 50 
其 中 : 挖 泥 泵 
22 WKE 
23 | 脱硫 泵 
24 | 喷灌 泵 
25 WER 
26 | 离心 油泵 89 74 
27 | 水 环 真空 泵 81 69 
28 | HLA ELAS AR 
29 | FRIAR 
30 FER 
31 | 管道 泵 17 12 
32 | 其 他 泵 57 65 
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统计 资料 



































(5) 
{Jk 地 区 
兰州 水 泵 总 三 新 疆 潜水 泵 厂 耐 驰 ( 兰州 ) AR ABR ZS 
生产 量 销售 量 出 口 量 生产 量 销售 量 出 口 量 生产 量 销售 量 出 口 量 
709 663 835 917 3 986 3 986 
217 231 
331 312 
59 34 
93 93 
3 986 3 986 
12 9 
12 9 
835 917 
56 18 
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华东 地 区 
序号 产品 名 称 上 海 东方 泵 业 ( 集团 ) 有 限 公 司 上 海 电力 修造 总 三 有 限 公 司 上 海 连 成 ( 集团 ) 有 限 公司 
生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | BHoE 
& H 202975 | 201 338 2934 200 198 219925 | 218096 | 3453 
1 | 单 级 单 吸 清水 离心 泵 81 467 81 225 1 304 85 752 85 692 | 1681 
2 | 单 级 双 吸 清水 离心 泵 9 895 9 891 862 4702 4739 122 
其 中 : 800mm( 32in) 以 上 12 12 
3 | 多 级 离心 泵 26 628 26 631 768 6 602 6 598 176 
4 | 轴 流 泵 1276 1 268 1631 1 639 19 
5 RAE 1125 1109 782 702 
6 RRE 
7 [JERE 
8 WER 
其 中 : 隔膜 泵 
9 WER 
0 RIFE 
1 | 锅炉 给 水 泵 200 198 869 855 
12 | 热 水 泵 1 675 1 673 11 780 11 643 398 
3 | OBER 
4 | 除 磷 泵 
5 | 耐 腐蚀 泵 1 150 1 148 
其 中 : ETR 943 941 
6 KER 32 676 32 251 
7 AFE 4 386 4 189 
8 RHR 1785 1726 74 
9 MHR 432 417 
20 | 污水 泵 41 247 40 428 52 449 52 189 378 
21 | 泥浆 泵 
其 中 : 挖 泥 泵 
22 | HEIR AR 
23 | 脱硫 泵 
24 | 喷灌 泵 
25 | 微型 泵 6719 6 628 103 
26 | 离心 油泵 2 259 2 188 
27 | 水 环 真空 泵 
28 | 机械 真空 泵 
29 | DERE 2715 2 708 
30 FER 
31 | 管道 泵 8 108 8 094 200 
32 | 其 他 泵 862 818 33 928 32 985 302 
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统计 资料 






























































(28) 
华东 地 区 
上 海 莲 盛 东 业 制造 有 限 公司 “| ”上海 第 一 水 硝 厂 有 限 公司 上 海 华 联系 业 有 限 公司 上 海 凯 士 比 泵 有 限 公司 
生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 
93 773 94 001 1 760 1719 1 487 1451 7 029 6 098 
12 036 12 052 682 714 130 125 4 839 3 840 
1385 1 383 69 69 28 25 913 950 
12 728 12731 614 573 144 130 
1 204 1201 7 4 
53 62 
1560 1575 14 14 
1 285 1 285 
1 963 1 952 208 203 35 47 
12 836 12 812 212 202 59 54 
172 162 140 155 
2610 2 698 85 70 
85 70 
1212 1214 65 58 411 554 
1 286 1 284 zi 7 
1528 1522 
195 195 2 2 600 596 49 32 
18 536 18 652 29 90 
1 263 1257 
10 10 
290 286 
22 146 22 188 
409 234 
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华东 地 区 
序号 产品 名 称 上 海 凯 果 泵 业 ( 集团 ) 有 限 公 司 南方 泵 业 股 份 有 限 公 司 丰 球 集团 有 限 公 司 
生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出口 量 
合 tt 180499 | 181876 1180 412979 | 403727 | 75499 | 1247434 | 1244035 |470 641 
1 | 单 级 单 吸 清 水 离心 泵 72 962 74 562 560 18 374 18 002 3 135 
2 | 单 级 双 吸 清水 离心 泵 8 560 8 765 230 
其 中 : 800mm( 32in) 以 上 
3 | 多 级 离心 泵 15 200 15 000 80 346821 | 341037 | 64181 32 152 32 152 
4 | 轴 流 泵 700 800 80 
5 EME 
6 | RAR 35 50 
7 JERE 28 874 28 874 
8 WER 
其 中 : 隔膜 泵 
9 WER 
0 RITE 55 028 55 028 
1 | 锅炉 给 水 泵 600 650 10 
12 | 热 水 泵 250 270 
3 RAR 160 172 
4 | 除 磷 泵 
5 | 耐 腐蚀 泵 10 025 11 542 871 807 48 
其 中 : ETR 10 025 11 542 
6 | Perk He BE 17 25 596015 | 594 867 |250 786 
7 | BCR BR 650 592 
8 RHE 16 867 16 747 7178 
9 WHR 
20 KE 69 200 67 055 200 10 573 8770 321 535 365 | 533 114 |219 855 
21 | 泥浆 泵 
其 中 : 挖 泥 泵 
22 WKE 1 200 1 400 
23 | 脱硫 泵 
24 | 喷灌 泵 
25 | 微型 泵 
26 | 离心 油泵 80 90 
27 | 水 环 真空 泵 510 598 20 
28 | 机械 真空 泵 
29 | eM AR 350 305 
30 ER 1392 1311 
31 | 管道 泵 18 081 17 053 636 
32 | 其 他 泵 
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统计 资料 



























































(28) 
华东 地 区 
PAPE EAT RAS 上 海水 泵 制造 有 限 公司 上 海上 泰 ( 集团) 有 限 公司 | 上 海 熊猫 机 械 ( 集团 ) 有 限 公司 
生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 
1 490 1 457 17 4 069 4 086 8 091 8 552 222 865 222 720 
88 90 1 066 1 098 42 464 42 445 
1725 1730 615 526 5 938 5 938 
5 938 5 938 
1 490 1457 17 902 905 902 916 42 005 41971 
25 25 
198 200 30 576 30 563 
35 36 
108 110 
597 577 
15 15 459 468 
155 155 3 068 3 549 101 882 101 803 
500 502 689 707 
695 711 
318 318 
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中 国 通用 机 械 工业 年 鉴 2012 





华东 地 区 


































































































序号 产品 名 称 浙江 山河 实业 有 限 公 司 杭州 大 路 实业 有 限 公 司 杭州 大 潮 石 化 设备 有 限 公 司 
生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出口 量 
合 tt 335547 | 330547 | 330547 2 883 2768 2 646 2 646 332 
1 | 单 级 单 吸 清水 离心 泵 1 019 930 
2 | 单 级 双 吸 清水 离心 泵 119 114 
其 中 : 800mm( 32in) 以 上 
3 | 多 级 离心 泵 11 11 
4 | 轴 流 泵 
5 EME 
6 | RAE 
7 JERE 201 328 | 196328 | 196 328 
8 HER 256 256 
其 中 : 隔膜 泵 86 86 
9 WER 
0 RIFE 
1 | 锅炉 给 水 泵 
2 | Bok ae 
3 | OBER 
4 | 除 磷 泵 
S| 耐 腐蚀 泵 1 278 1 248 
其 中 : 化 工 泵 
6 | PRK HEAR 
7 AFR 
8 RHR 1 200 1 200 1 200 
9 WHR 
20 KE 
21 | 泥浆 泵 
其 中 : 挖 泥 泵 
22 WKE 
23 | 脱硫 泵 
24 | 喷灌 泵 
25 WER 
26 | 离心 油泵 6 6 
27 | 水 环 真空 泵 
28 | HLA ELAS AR 
29 | RACAL 
30 ER 2 390 2 390 332 
31 | 管道 泵 1 1 
32 | 其 他 泵 133019 | 133019 | 133019 449 458 
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统计 资料 









































(28) 
华东 地 区 
杭州 斯 莱特 泰 业 有 限 公司 | ”浙江 真空 设备 集团 有 限 公司 浙江 水 泵 总 厂 有 限 公司 浙江 新 界 奈 业 股份 有 限 公司 
生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 
42 394 41 944 4 520 4 380 2974 2 890 2 115570 | 2 040 057 | 956 303 
3 554 4074 327 
729 705 26 844 26 714 6 134 
265 620 254 544 | 220738 
46 46 
678 627 66 472 60 095 12 368 
419 399 
320 312 
580 565 
28 460 25 817 
36 203 35 761 739 909 725 251 | 254 627 
101 423 89 459 41 826 
4 086 3 945 135 335 130 507 55 686 
508 340 495 277 | 194020 
85 85 
175 720 175 310 | 157309 
37 359 29 808 13 268 
591 621 24 678 21 324 
836 990 4 389 4 249 926 909 1 856 1 877 
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中 国 通用 机 械 工业 年 鉴 2012 





华东 地 区 












































序号 产品 名 称 浙江 东航 消防 泵 业 有 限 公 司 台州 新 宏基 泵 业 有 限 责任 公司 “| 浙江 太平 洋 泵 业 制 造 有 限 公司 
生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 
& H 3 091 3 091 40 338 39 807 25126 | 25143 435 
1 | 单 级 单 吸 清 水 离心 泵 107 107 4252 4252 231 
2 | 单 级 双 吸 清水 离心 泵 381 381 2 547 2 547 








其 中 : 800mm( 32in) 以 上 








3 | BAB DR 203 203 3 220 3 220 3 570 3 562 15 
4 | 轴 流 泵 
5 ERE 
6 | RHA 
7 JERE 276 276 26 52 
8 WER 62 62 9 
其 中 : 隔膜 泵 62 62 9 
9 HER 152 152 3 
0 | 螺杆 泵 8 220 8 050 216 216 13 
1 | 锅炉 给 水 泵 86 86 
12 | 热 水 泵 82 82 
3 RRR 126 126 
4 | 除 磷 泵 
S| 耐 腐蚀 泵 56 56 









































6 | 洪水 电 泵 5 250 5 260 2062 2 053 18 
7 ÜFE 861 861 10 
8 RHR 12 108 11 920 980 980 
9 | 船用 泵 2 060 2 060 
20 | 污水 泵 2 530 2 545 4552 4 560 136 
21 | 泥浆 泵 75 75 
其 中 : 挖 泥 泵 
22 | HEIR AR 6 6 


23 | 脱硫 泵 
24 | WRI AR 
25 | HAR 


26 | 离心 油泵 




















28 | 机械 真空 泵 



































29 | BRIAR 20 20 
30 FER 

31 | 管道 泵 64 64 1 970 1 900 5 260 5 260 
32 | 其 他 泵 7 040 6912 135 135 
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统计 资料 





华东 地 区 















































Ai 君 帮 永 业 股份 有 限 公司 | 上 海 福 思 特 流体 机 械 有 限 公司 
生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 
4707261 | 4406 833 | 4318579 852 844 2 170950 | 2017053 | 983 523 706 650 500 

131 129 
86 86 
172 170 55 50 
916 041 893 678 893 678 
550 500 500 
34 34 
103 100 
1 002 574 | 1000929 | 1 000 929 1 074 250 983 523 | 983 523 
28 28 
12311 12311 12311 24 261 25 026 
89 88 620 919 599 335 
55: 54 
12 12 
450 602 408 969 
47 47 
15 15 
460 460 74 74 
2 775 875 | 2499 455 | 2411 661 107 107 918 200 
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中 国 通用 机 械 工业 年 鉴 2012 





华东 地 区 








































































































序号 产品 名 称 江 大 江山 泵 阀 制 造 有 限 公 司 上 海 康 大 泵 业 制 造 有 限 公司 ”| 上海 阿 波 罗 机 械 股份 有 限 公 司 
生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出口 量 
合 tt 74 037 59 135 11 250 9 375 198 198 
1 | 单 级 单 吸 清水 离心 泵 15 100 12 000 34 34 
2 | 单 级 双 吸 清水 离心 泵 
其 中 : 800mm( 32in) 以 上 
3 | 多 级 离心 泵 
4 | 轴 流 泵 8 8 
5 EME 19 19 
6 | RAE 
7 BERR 
8 EER 
其 中 : 隔膜 泵 
9 WER 
O BIFE 4 4 
1 | 锅炉 给 水 泵 
2 | Bok ae 
3 RRR 4 4 
4 | 除 磷 泵 
5 | 耐 腐蚀 泵 5010 4005 82 82 
其 中 : 化 工 泵 
6 | 洪水 电 泵 11 11 
7 AFE 8 8 
8 RHR 10 10 
9 MHR 
20 KE 6720 5 370 
21 | 泥浆 泵 
其 中 : 挖 泥 泵 
22 | HEIR AR 
23 | 脱硫 泵 
24 | 喷灌 泵 
25 | 微型 泵 7 7 
26 | 离心 油泵 
27 | 水 环 真空 泵 
28 | 机械 真 空 泵 
29 | BRIAR 2 2 
30 FER 
31 | 管道 泵 47 207 37 760 
32 | 其 他 泵 11 250 9 375 9 9 
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统计 资料 






































(28) 
华东 地 区 
上 海 工业 对 制造 有 限 公司 上 海 深井 泵 厂 有 限 公司 上 海山 川 奈 业 制造 有 限 公司 杭州 碱 泵 有 限 公司 
生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 
358 321 507 544 13 043 12 833 6 030 5 939 62 
1191 1191 
27 25 
933 933 
149 145 
107 97 
1 326 1 326 
100 94 5 881 5 794 62 
100 94 5 350 5 344 49 
58 104 
24 21 
449 440 
20 14 7935 7749 
1 658 1 634 
80 70 
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中 国 通用 机 械 工业 年 鉴 2012 




















































































































华东 地 区 
序号 产品 名 称 上 海 申 工 泵 业 制 造 有 限 公 司 上 海 电气 压缩 机 泵 业 有 限 公 司 | 杭州 振兴 工业 泵 制造 有 限 公 司 
生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 
& tt 565 561 67 65 1 050 
1 | 单 级 单 吸 清水 离心 泵 160 158 
2 | 单 级 双 吸 清水 离心 泵 
其 中 : 800mm( 32in) 以 上 
3 | 多 级 离心 泵 
4 | 轴 流 泵 
5 ERE 
6 | RAE 
7 | evade 
8 HER 67 65 
其 中 : 隔膜 泵 3 3 
9 HER 
0 RITE 
1 | 锅炉 给 水 泵 
2 | PKR 
3 | ORE 
4 | 除 磷 泵 
S| 耐 腐蚀 泵 230 228 
其 中 : ETER 
6 KER 
7 WFR 45 45 
8 RHE 
9 EHR 
20 | 污水 泵 20 20 
21 | 泥浆 泵 
其 中 : PIR 
22 WKE 73 
23 |E 
24 | HEAR 
25 | 微型 泵 
26 | 离心 油泵 
27 | 水 环 真空 泵 30 
28 | HLA ELAS AR 
29 | FRIAR 
30 [FER 
31 | 管道 泵 110 110 
32 | 其 他 泵 947 
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统计 资料 












































(28) 
华东 地 区 
山东 博 泵 科技 股份 有 限 公司 山东 双 轮 股 份 有 限 公司 。 | 南京 蓝 深 制 泵 集团 股份 有 限 公司 | ”山东 华 成 集团 有 限 公司 
生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 
32 465 32 456 2 626 30 695 30 113 620 19 389 19 044 139 3 453 3 193 
4614 4587 980 7 966 7731 158 55 55 
11 527 11 492 1 646 6 069 6 043 132 
4 449 4 429 1261 1 164 65 
532 502 48 
160 124 10 
2 509 2 492 324 324 
2 2 
35 35 
619 617 2 398 2 167 
2 197 1 966 
81 81 238 31 
53 53 
1 388 1485 10 545 10 763 125 13 875 13 680 63 23 23 
797 797 1157 1157 
65 185 
71 71 352 348 38 
2 140 1 760 
4012 4 009 710 710 102 285 285 11 11 
3 195 3 193 4 484 4 400 18 
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中 国 通用 机 械 工业 年 鉴 2012 




















































































































华东 地 区 
序号 产品 名 称 无 锡 市 锡 泵 制造 有 限 公司 安徽 莱恩 电 泵 有 限 公 司 山东 同 泰 集团 股份 有 限 公 司 
生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出口 量 
合 H 1212 1 183 9 28 212 28 216 10 614 6 050 5 850 370 
1 | 单 级 单 吸 清 水 离心 泵 1 1 11 524 11 524 4 526 1 100 980 165 
2 | 单 级 双 吸 清水 离心 泵 31 31 1 638 1 638 626 1390 1361 110 
其 中 : 800mm( 32in) 以 上 
3 | 多 级 离心 泵 16 16 136 136 57 
4 | 轴 流 泵 364 364 5 12 12 
5 EME 689 655 61 61 
6 | RHA 
7 | evade 
8 WER 
其 中 : 隔膜 泵 
9 WER 
0 RITE 
1 | 锅炉 给 水 泵 2 020 2 005 50 
12 | Bok ae 246 246 660 641 10 
3 ARR 
4 | 除 磷 泵 
S| 耐 腐蚀 泵 4 497 4497 2024 201 180 15 
其 中 : ETR 3312 3312 1561 61 61 
6 KER 27 27 4 620 620 
7 | BCR BR 4 4 275 275 166 75 75 
8 RHR 2765 2765 1946 
9 | 船用 泵 20 20 
20 KE 1 230 1 230 250 252 
21 | WKE 54 56 
其 中 : 挖 泥 泵 
22 | HEIR AR 
23 |R 782 782 
24 | 喷灌 泵 
25 | WER 
26 | 离心 油泵 226 226 68 128 130 
27 | 水 环 真空 泵 18 18 
28 | 机械 真空 泵 
29 | RACAL 
30 FER 
31 | 管道 泵 2 270 2 274 1201 172 170 20 
32 | 其 他 泵 80 85 1 892 1 892 
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统计 资料 





华东 地 区 






































山东 长 志 泰 业 有 限 公司 江苏 海狮 于 业 制 造 有 限 公司 江苏 亚太 奈 闪 有 限 公司 安徽 三 联系 业 股份 有 限 公司 
生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 
3 006 3 006 7 648 7592 10 074 10 056 55 261 53 609 7057 
789 789 6 128 6 092 11 675 11 205 4 409 
10 417 10 197 720 
390 390 1520 1500 6 067 5945 57 
2515 2513 
1391 1385 
278 278 
203 203 2 905 2771 
198 198 
123 123 726 726 64 
6 168 6 158 
210 210 3017 2 956 27 
117 117 5118 4719 
3175 3111 
101 101 
7284 7 138 1 780 
94 94 
698 698 
4 783 4 687 






































155 


中 国 通用 机 械 工业 年 鉴 2012 





华东 地 区 





































































































序号 产品 名 称 宜兴 市 宙斯 泵 业 有 限 公司 赣州 水 泵 制造 有 限 公司 山东 同 汇 机 械 有 限 公司 
生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出口 量 
& H 46 500 39 400 1918 1727 6 160 5 965 
1 | 单 级 单 吸 清水 离心 泵 809 751 2 480 2 320 
2 | 单 级 双 吸 清水 离心 泵 159 143 1670 1 645 
其 中 : 800mm( 32in) 以 上 
3 | 多 级 离心 泵 660 579 590 598 
4 | 轴 流 泵 6 15 
5 ERE 
6 | RAE 
7 BERR 
8 HER 
其 中 : 隔膜 泵 
9 WER 
0 RITE 
1 | 锅炉 给 水 泵 
2 (BKE 55 38 
3 | ORE 
4 | 除 磷 泵 
S| 耐 腐蚀 泵 30 000 25 000 56 42 
其 中 : ETR 56 42 
6 KER 
7 ÜFE 5 000 4 000 
8 RHE 
9 EHR 
20 KE 
21 WRR 80 78 
其 中 : 挖 泥 泵 
22 WKE 10 000 9 000 
23 |R 1 500 1400 
24 | 喷灌 泵 
25 | WER 
26 | 离心 油泵 
27 | 水 环 真空 泵 750 736 
28 | 机械 真空 泵 590 588 
29 | BRIAR 
30 FER 
31 | 管道 泵 67 61 
32 | 其 他 泵 106 98 
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统计 资料 





华东 地 区 





















































江西 新 瑞 湛 泰 业 有 限 公司 。 | ”江苏 振 华泰 业 制造 有 限 公司 扬州 长 江水 泵 有 限 公司 泰州 泰 东 永 业 有 限 公司 
生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 
46 081 43 490 10 507 11 042 459 459 3 339 3 339 
13 000 12 100 982 1021 2 784 2 784 
65 65 217 217 555 555 
5 100 4 820 2717 2717 
21 21 
79 79 
54 54 
81 70 
156 156 
3 527 3 562 
5 800 4 900 
86 86 
242 242 
22 100 21 600 
2 820 3281 
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中 国 通用 机 械 工业 年 鉴 2012 



































































































































华东 地 区 
序号 产品 名 称 烟台 恒 邦 集团 有 限 公司 泵 业 分 公司 MARSKEN ARAH VT LIK AS SE AIAG BRA 
生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出口 量 
合 计 3 423 3319 2 078 1817 78 3 286 3 161 403 
1 | 单 级 单 吸 清 水 离心 泵 443 436 320 300 
2 | 单 级 双 吸 清水 离心 泵 146 139 150 45 20 
其 中 : 800mm( 32in) 以 上 2 2 
3 | 多 级 离心 泵 235 207 60 58 
4 | 轴 流 泵 28 28 120 115 
5 EME 56 52 
6 | BHAA 32 28 
7 JERE 45 45 98 96 18 
8 WER 315 305 30 30 
其 中 : 隔膜 泵 15 15 
9 WER 
0 RIFE 
1 | 锅炉 给 水 泵 145 140 
12 | 热 水 泵 120 118 
3 | OBER 
4 | 除 磷 泵 
5 | 耐 腐蚀 泵 1 956 1 908 1 200 1 160 320 
其 中 : 化 工 泵 1110 1 100 
6 | 洪水 电 泵 80 78 
7 AFE 476 470 300 280 45 
8 RHE 
9 MHR 
20 KE 150 145 
21 WRR 80 78 
其 中 : 挖 泥 泵 
22 WKE 70 68 
23 | 脱硫 泵 50 45 
24 | 喷灌 泵 
25 | WER 
26 | 离心 油泵 32 32 
27 | 水 环 真空 泵 671 600 
28 | 机械 真空 泵 878 698 78 
29 | RACAL 
30 FER 
31 | 管道 泵 41 38 200 200 
32 | 其 他 泵 21 16 214 214 25 25 
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统计 资料 
































(28) 
华东 地 区 
山东 星 源 矿山 设备 集团 有 限 公司 | ”常州 东 申 泵 业 有 限 公司 江苏 航天 水 利 设备 有 限 公司 | “合肥 华 升 么 阔 有 限 责任 公司 
生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 
8 755 7 586 542 524 450 420 602 602 
300 285 
190 186 
450 420 
52 53 
32 32 
12 12 
9 9 
8 755 7586 
484 484 
74 74 
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中 国 通用 机 械 工业 年 鉴 2012 


































































































华东 地 区 
序号 产品 名 称 龙岩 市 九龙 水 泵 制造 有 限 公司 | 日 立 泵 制造 ( 无 锡 ) 制造 有 限 公 司 ME RREA RAE 
生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 
合 : 8 589 8 589 28 28 8 2501 2501 
1 | 单 级 单 吸 清水 离心 泵 8 589 8 589 
2 | 单 级 双 吸 清水 离心 泵 
其 中 : 800mm( 32in) 以 上 
3 | 多 级 离心 泵 28 28 8 200 200 
4 | 轴 流 泵 
5 ERE 
6 | RAE 
7 BERR 
8 EER 
其 中 : 隔膜 泵 
9 WER 
0 RITE 
1 | 锅炉 给 水 泵 
2 | Bok ae 
3 ARR 
4 | 除 磷 泵 
S| 耐 腐蚀 泵 1 593 1 593 
其 中 : ETER 
6 | PRK HEAR 
7 | WR RR 257 257 
8 RHE 
9 MHR 
20 KE 
21 | 泥浆 泵 
其 中 : 挖 泥 泵 
22 | HEIR AR 
23 | 脱硫 泵 
24 | 喷灌 泵 
25 | WER 
26 | 离心 油泵 291 291 
27 | 水 环 真空 泵 
28 | 机械 真 空 泵 
29 | BRIAR 
30 FER 
31 | 管道 泵 
32 | 其 他 泵 160 160 
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统计 资料 















































2) 
华东 地 区 中 南 地 区 
烟台 阳光 蒜 业 有 限 公司 靖江 市 亚太 泵 业 有 限 公司 山东 省 潍坊 生 建 机 械 厂 URME KUKRA RAR 
生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 
2181 2181 5 927 5 996 161 161 2 885 2 485 167 
22 22 225 199 
73 73 1314 1 339 68 
322 320 32 
114 114 938 934 55 59 
57 57 18 18 
165 139 60 
28 20 
726 714 
89 89 
98 98 3214 3219 138 139 
91 91 76 72 
165 143 34 
1001 1001 99 106 
172 172 
29 29 78 41 
32 32 
44 44 
168 168 11 11 
130 130 
110 110 
40 40 1021 1 109 72 72 541 219 > 
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中 南 地 区 
序号 产品 名 称 广东 省 佛山 水 泵 三 有 限 公 司 LWA KARST EA BRS 广州 广 一 泵 业 有 限 公司 
生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出口 量 
合 计 65 072 61 147 12 062 3 637 3 652 40 337 39 437 | 1008 
1 | 单 级 单 吸 清水 离心 泵 32 720 30 268 10 346 452 513 3 914 2944 | 1008 
2 | 单 级 双 吸 清水 离心 泵 5 548 5 418 124 725 572 1 299 1312 
其 中 : 800mm( 32in) 以 上 210 219 
3 | 多 级 离心 泵 3 025 2 928 470 287 222 3 427 3 375 
4 | 轴 流 泵 35 35 
5 EME 
6 | RAE 57 49 
7 JERE 726 843 349 7 134 7 374 
8 WER 
其 中 : 隔膜 泵 
9 WER 
0 RIFE 
1 | 锅炉 给 水 泵 5 5 
12 | 热 水 泵 95 174 
3 RRR 51 43 1 
4 | 除 磷 泵 
5 | 耐 腐蚀 泵 1744 1552 21 481 502 
其 中 : ETR 1744 1552 21 
6 KER 
7 | BCR BR 96 96 
8 RHR 72 60 
9 WHR 2 4 
20 KE 2 242 2 046 81 10 780 10 756 
21 | 泥浆 泵 7 
其 中 : 挖 泥 泵 
22 WKE 
23 | 脱硫 泵 
24 | 喷灌 泵 
25 | 微型 泵 
26 | 离心 油泵 
27 | 水 环 真空 泵 4 265 3 298 187 325 351 
28 | 机械 真空 泵 
29 | RACAL 
30 FER 
31 | 管道 泵 12 127 12 473 484 1 103 1 026 12 505 12 208 
32 | 其 他 泵 2 640 2 286 962 1 227 202 268 
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统计 资料 





















































(28) 
中 南 地 区 
广州 市 白云 泵 业 集团 有 限 公司 | 武汉 特种 工业 泵 厂 有 限 公司 WAC wk FE A BLAS KAR TAA 
生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 
112 903 112779 1741 1 706 2315 2281 4 861 5155 210 
44 100 44 080 966 951 
11 453 11 483 
23 401 23 350 702 687 1 349 1 330 
1201 1214 659 644 
950 931 
843 837 
700 685 
870 857 4 861 5155 210 
25 401 25 387 
240 234 
3 104 3 087 
640 634 380 375 
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中 南 地 区 
序号 产品 名 称 郑州 电力 机 械 厂 河南 郑 泵 科技 有 限 公司 新 乡 泵 三 有 限 责任 公司 
生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | AHE 
& H 217 223 560 522 1 980 1 900 
1 | 单 级 单 吸 清水 离心 泵 65 59 500 480 
2 | 单 级 双 吸 清水 离心 泵 300 290 
其 中 : 800mm( 32in) 以 上 
3 | 多 级 离心 泵 225 220 1 000 980 
4 | 轴 流 泵 
5 ERE 
6 | RAE 
7 BERR 
8 HER 
其 中 : 隔膜 泵 
9 WER 
0 RITE 
1 | 锅炉 给 水 泵 217 223 30 30 
2 (BKE 100 80 
3 | ORE 
4 | 除 磷 泵 
S| 耐 腐蚀 泵 35 30 
其 中 : ETER 
6 | PRK HEAR 
7 AFR 
8 RHE 
9 EHR 
20 KE 
21 | 泥浆 泵 
其 中 : 挖 泥 泵 
22 WKE 120 115 
23 | 脱硫 泵 
24 | 喷灌 泵 
25 | WER 
26 | 离心 油泵 
27 | 水 环 真空 泵 
28 | 机械 真 空 泵 
29 | BRIAR 
30 FER 
31 FER 75 59 50 40 
32 | 其 他 泵 40 39 
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统计 资料 





























(28) 
中 南 地 区 
漯河 腾龙 泵 业 有 限 公司 BRIAR BEA BLS ALCOR] | Ee AL 
生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 
1 220 2 563 301 292 3 825 3916 689 689 
100 124 40 40 
150 177 53 51 
2 2 
10 10 
350 412 
15 15 
221 221 
468 468 
600 1770 
5 5 863 894 
16 16 
35 35 
20 20 680 692 
640 613 
1 367 1 442 
225 225 
177 170 
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中 南 地 区 
序号 产品 名 称 湖北 扬子 江 泵 业 有 限 责任 公司 长 沙 佳能 通用 泵 业 有 限 公 司 广州 水 泵 厂 
生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | HHE 
合计 932 890 11 238 11 238 2 895 2 804 899 
1 | 单 级 单 吸 清水 离心 泵 605 605 353 353 189 
2 | 单 级 双 吸 清水 离心 泵 398 398 1025 1 009 562 
其 中 : 800mm( 32in) 以 上 
3 | 多 级 离心 泵 300 289 4984 4 984 
4 “| 轴 流 泵 
5 ERE 
6 | RAE 
7 JERE 167 167 
8 HER 17 17 
其 中 : 隔膜 泵 
9 WER 
0 RITE 
1 | 锅炉 给 水 泵 581 581 133 133 109 
2 | Pk ae 707 707 3 3 3 
3 RRR 329 329 39 39 
4 | 除 磷 泵 
S| 耐 腐蚀 泵 2 073 2 073 193 159 
其 中 : ETR 431 428 
6 KER 
7 AFE 27 27 
8 RHE 1 1 
9 EHR 
20 KE 426 426 27 27 
21 WRR 35 35 
其 中 : 挖 泥 泵 
22 WKE 605 574 
23 | 脱硫 泵 
24 | 喷灌 泵 
25 | 微型 泵 12 12 
26 | 离心 油泵 
27 | 水 环 真空 泵 
28 | 机械 真 空 泵 
29 | BRIAR 
30 FER 
31 FER 570 550 16 
32 | 其 他 泵 1135 1135 320 299 20 
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统计 资料 







































































续 ) 
中 南 地 区 
广东 凌 霄 泵 业 股 份 有 限 公司 | 开平 市 开 么 泵 业 制 造 有 限 公司 | RAE | 桂林 市 广 汇 奈 业 有 限 责任 公司 
生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 
1 448 149 | 1453 215 | 466 692 3 098 3 030 2234 132 976 110 815 61 150 689 620 
1 448 149 | 1453 215 | 466 692 2244 2176 2 134 107 863 89 886 51 704 74 70 
420 420 79 68 
45 38 
25 25 24 812 20 677 9 423 165 150 
15 15 
125 125 100 
15 15 
28 28 52 51 
47 45 
23 23 28 28 
142 119 3 85 80 
25 21 10 
22 18 
60 60 
23 23 134 112 10 14 14 
120 120 123 96 
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中 南 地 区 
序号 产品 名 称 湖北 同方 高 科 泵 业 有 限 公 司 湖南 耐 普 泵 业 有 限 公司 
生产 量 销售 量 出 口 量 生产 量 销售 量 
E tk 872 784 616 616 
1 | 单 级 单 吸 清水 离心 泵 42 42 
2 | 单 级 双 吸 清水 离心 泵 117 117 
其 中 : 800mm( 32in) 以 上 26 26 
3 | 多 级 离心 泵 241 225 33 33 
4 | 轴 流 泵 20 20 
5 EME 30 30 
6 | RHR 120 120 
7 JERE 
8 EER 
其 中 : 隔膜 泵 
9 WER 
0 RITE 
1 | 锅炉 给 水 泵 13 13 
2 (BKE 6 6 
3 | 冷凝 条 4 4 
4 | 除 磷 泵 2 2 
5 | 耐 腐蚀 泵 
其 中 : ETR 
6 | 洪水 电 泵 68 68 
7 | YR RR 39 39 
8 RHE 2 2 
9 HR 
20 KE 2 2 
21 | 泥浆 泵 2 2 
其 中 : 挖 泥 泵 2 2 
22 WKE 
23 |R 27 27 
24 | 喷灌 泵 
25 WER 
26 | 离心 油泵 
27 | 水 环 真空 泵 506 460 
28 | HLA ELAS AR 
29 | BRIAR 
30 | 计量 泵 5 5 
31 FER 34 34 
32 | 其 他 泵 125 99 50 50 
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统计 资料 






























































( 88) 
南 地 区 
重庆 水 泵 厂 有 限 责 任 公司 成 都 西南 水 泵 厂 重庆 第 四 水 泵 厂 重庆 工业 泵 厂 
生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 
1 270 1314 6 2141 2 109 18 1592 1 640 850 780 
259 326 100 23 
382 376 3 27 
324 324 
102 84 6 372 370 854 794 750 757 
171 174 69 66 
25 33 
13 12 
38 38 57 49 
59 57 195 233 
72 70 
48 37 
33 30 2 2 
13 18 
306 302 35 41 
4 3 547 541 18 
51 44 
64 64 
42 40 2 2 
621 704 
160 155 64 85 
278 270 30 30 70 37 






































169 


中 国 通用 机 械 工业 年 鉴 2012 











南 地 区 

















序号 产品 名 称 四 川 三 台 剑 门 泵 业 有 限 公司 四 川 新 达 泵 业 有 限 责任 公司 “| 四川 省 南部 嘉陵 泵 业 制 造 有 限 公司 























生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 | 生产 量 | 销售 量 | 出 口 量 

















mp 


14 345 9314 4 5 105 5 396 60 22 980 22 570 





1 | 单 级 单 吸 清水 离心 泵 4227 942 1055 4910 4720 





2 | AWM KB OCR 635 619 3 667 3 874 52 1 490 1470 

















其 中 : 800mm( 32in) 以 上 92 97 


3 | 多 级 离心 泵 64 283 275 8 1590 1580 
AY 

















10 | RIFE 
11 | 锅炉 给 水 有 泵 39 35 
12 | 热 水 泵 


13 | 冷凝 泵 

















17 | RR A 530 510 




















19 | AAAS 128 4920 4750 
20 | WKH 37 
21 [WRR 556 107 92 
其 中 : 挖 泥 泵 


22 | TIRE 














23 | 脱硫 泵 
24 | 喷灌 泵 
25 | iH AR 
26 | 离心 油泵 3 


27 | 水 环 真空 泵 44 41 


31 | 管道 泵 519 519 23 24 970 970 












































32 | EWR 8 176 8 176 4 8 570 8 570 
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统计 资料 
























































( 续 ) 
Gps 地 区 
重庆 明珠 机 电 有 限 公司 四 川 自贡 工业 和 泵 有 限 责任 公司 自贡 凉 高 山水 泵 厂 
生产 量 销售 量 出 口 量 生产 量 销售 量 出 口 量 生产 量 销售 量 出 口 量 
1 300 1180 1715 1 653 824 825 
48 47 261 259 
74 73 417 416 
53 51 
39 39 67 68 
191 189 
145 141 
8 8 
1 300 1180 30 30 
16 16 51 52 
4 4 27 29 
317 303 
211 204 
15 15 
33 31 1 1 
235 233 
262 240 
21 19 
19 19 
47 42 
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( 28) 
南 地 区 
序号 产品 名 称 EHKK 昆明 嘉和 科技 股份 有 限 公司 
生产 量 销售 量 出 口 量 生产 量 销售 量 出 口 量 
E tk 4472 4 586 17 1 638 1611 
1 | 单 级 单 吸 清水 离心 泵 2 045 2 172 11 
2 | 单 级 双 吸 清水 离心 泵 766 799 2 
其 中 : 800mm( 32in) 以 上 
3 | 多 级 离心 泵 1 352 1347 
4 “| 轴 流 泵 21 21 
5 EME 32 32 
6 | RAE 
7 BERR 
8 HAR 
其 中 : 隔膜 泵 
9 WER 
0 RITE 
1 | 锅炉 给 水 泵 
2 BKE 96 77 2 
3 ARR 
4 | 除 磷 泵 
5 | 耐 腐蚀 泵 123 103 2 539 531 
其 中 : ETR 
6 KER 
7 | YR RR 17 19 954 935 
8 RHE 
9 MHR 
20 KE 3 3 
21 | 泥浆 泵 2 5 
其 中 : 挖 泥 泵 
22 WKE 62 51 92 92 
23 | 脱硫 泵 
24 | 喷灌 泵 
25 WER 
26 | 离心 油泵 
27 | KAAS HR 6 10 
28 | HLA ELAS AR 
29 | RIAL 
30 FER 
31 | 管道 泵 
32 | 其 他 泵 
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统计 资料 





2011 年 中 国 通 用 机 械 工 业 协 会 
风机 分 会 会 员 单 位 经 济 指标 



















































































































































































































































































工业 工业 从 业 人 员 年 末 资 ) 主 营 业务 | 主 营 业务 
企业 和 名称 总 产值 增加 值 平均 人 数 总 额 收入 成 本 

( 万 元 ) ( 万 元 ) (人 ) ( 万 元 ) ( 万 元 ) ( 万 元 ) 
沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公司 1 100 698 231 093 6737 1 237 886 1 028 877 872 349 
沈阳 风机 三 有 限 公司 6 006 1 141 253 15 847 6773 5 895 
沈阳 正 双 环 通用 设备 制造 有 限 公 司 1 176 308 110 4 020 1176 866 
沈阳 通风 机 有 限 公 司 1 508 300 2 287 1 375 1184 
航空 工业 沈阳 发 动机 研究 所 风机 厂 4 939 638 90 5 362 4 939 4 546 
沈阳 大 隆 机 器 制造 有 限 公 司 3 540 1 168 80 2 482 2772 2 439 
鞍山 风机 集团 有 限 责任 公司 20 728 3 133 243 32 379 18 516 13 955 
营口 市 风机 耐酸 泵 厂 386 88 263 386 305 
锦州 新 锦 化 机 械 制造 有 限 公司 8 042 2 052 247 12 507 8 004 6061 
吉林 市 亚 星 电站 辅 机 有 限 公 司 673 111 94 866 673 338 
平 鼓风机 股份 有 限 公司 34 110 10 432 702 41 029 32 126 23 820 
长 春花 园 机 械 有 限 公司 2 567 513 80 2 065 2 044 1835 
EAR TH RELEE BA 1 390 372 93 1758 1 284 886 
陕西 鼓风机 ( 集团 ) 有 限 公司 625 038 196 295 4 908 1551518 532 428 356 906 
ZELA RZ E 2265 587 96 2 630 2 229 1 626 
安 交 大 流体 压缩 国家 工程 中 心 咸阳 风机 厂 2 050 512 381 1748 1616 1172 
j 安 重 装 韩 城 煤矿 机 械 有 限 公司 610 154 20 852 610 502 
b 京 风机 二 厂 746 223 98 4078 1309 798 
京华 怡 净化 科技 研究 所 有 限 公 司 110 23 15 319 123 71 
上 京 新 安 特 风机 有 限 公 司 10 736 3 113 252 11 925 9 840 8 123 
京 鼓 引 风机 有 限 公司 1 660 465 98 1 160 860 
天 津 市 鼓风机 总 厂 1815 363 392 12 780 1 806 3 268 
天 津津 鼓风机 有 限 责任 公司 7 649 1 887 191 2 032 7 272 6 643 
天 津 市 通风 机 厂 2 435 555 120 6245 2360 1572 
KRET FR CRE AY AROLA BIRA H] 5960 890 70 4669 4246 3910 
天 津 中 隧 通 风机 有 限 公 司 3 846 640 116 5 257 1 895 1 152 
石家庄 市 风机 三 有 限 责任 公司 4157 1540 196 2 682 4292 3 353 
河北 同心 风机 配件 有 限 公 司 9 800 2 050 330 6747 9730 8 226 
宣化 通风 设备 有 限 公 司 350 109 30 429 364 233 
邯郸 市 东方 风机 制造 有 限 公司 4 800 1 180 300 6 100 4 100 3 100 
原平 鼓风机 有 限 责任 公司 2 150 525 260 1 110 1748 1318 
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工业 工业 从 业 人 员 | 年 末 资 主 营业 务 
序号 企业 和 名称 总 产值 增加 值 平均 人 数 总 额 收入 

( 万 元 ) ( 万 元 ) ( 人) ( 万 元 ) ( 万 元 ) 
32 | 山西 省 运城 安 瑞 节 能 风机 有 限 公 司 28 423 5615 440 27 337 25 137 
33 | 内 蒙古 天 福 风 机 有 限 公 司 689 114 30 2 333 742 
34 | 包头 市 爱 科 风 机 技术 有 限 责任 公司 2 080 511 130 2 066 2 120 
35 | 包头 市 田力 环 发 机 电 有 限 公 司 1746 450 91 3 345 1 867 
36 | 赤峰 华 茂 风机 制造 有 限 责任 公司 3759 920 150 3 643 3 965 
37 | 宁夏 宁 朔 集团 银川 银 风 风机 有 限 责任 公司 2307 692 4022 3 039 
38 | 甘肃 省 白银 风机 广 有 限 责 任 公司 5013 1590 227 7 161 5077 
39 | 新疆 风机 有 限 责任 公司 2 982 298 98 2531 2913 
40 | 上海 鼓 风机 厂 有 限 公 司 87 158 15 212 876 106 617 86 436 
41 | 上海 长 征 鼓 风机 有 限 公司 812 308 81 3 007 1258 
42 | 上 海通 用 风机 股份 有 限 公 司 26 442 8 987 378 19 591 23 485 
43 | 上 海德 惠 特种 风机 有 限 公 司 10 423 3 062 221 7 404 10 094 
44 | 上 海 应 达 风 机 有 限 公司 8 028 1873 331 6 308 7 628 
45 | 上 海 诺 地 乐 通用 设备 制造 有 限 公司 20 210 4613 460 11 110 16 954 
46 | 上 海 哈 龙 风机 电器 有 限 公 司 16 222 2712 546 7 621 13 865 
47 | 上 海 大 速 电机 有 限 公 司 66 285 3371 978 9 955 72 040 
48 | 南京 鼓风机 三 有 限 公 司 2235 278 134 1144 2 235 
49 | 江苏 金 通 灵 流体 机 械 科技 股份 有 限 公司 81 837 22 637 1 109 133 511 73 700 
50 | PTT TRL APR 9 200 3 190 142 4 680 9010 
51 | 江苏 苏 凤 通风 机 有 限 公司 4 000 760 99 1 850 3 500 
52 | 无锡 耀 新 通用 机 械 有 限 公司 2 149 380 120 1 529 2 149 
53 | 江苏 一 鼓风机 有 限 公 司 10 132 1 167 165 9 356 8 565 
54 | 宜兴 市 侨联 风机 有 限 公 司 3316 702 93 2916 3 092 
55 | 百事 德 机 械 ( 江苏 ) 有 限 公司 18 835 6279 200 26 900 17 938 
56 | 常熟 市 鼓风机 有 限 公 司 8 956 2 392 274 9 486 9 048 
57 | 张家港 市 英 德 利 空调 风机 有 限 公司 8 236 1 647 186 2 905 8 244 
58 | 徐州 风机 有 限 公司 1 920 307 120 2 196 1593 
59 | 盐城 市 赛 格 机 械 有 限 公 司 9 000 2 250 225 8 744 9 300 
60 | 宁波 风机 有 限 公 司 9 987 1 368 210 18 277 10 565 
61 | 杭州 科 星 鼓风机 有 限 公 司 3 332 628 65 2 682 3 265 
62 | 余姚 风机 总 厂 5 824 1 065 157 4 957 5 824 
63 | 浙江 上 风 实 业 股 份 有 限 公司 114 560 24 060 600 137 028 96 741 
64 | 浙江 明 新 风机 有 限 公 司 14 603 3 405 293 17 949 14 589 
65 | 上虞 通风 机 有 限 公 司 7456 1 907 278 6976 6 373 
66 | LES A WLA RA H] 57 870 15 486 460 69 734 56 536 
67 | 浙江 风神 风机 制造 有 限 公 司 5 133 1739 179 5 672 5 008 
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统计 资料 


















































































































































































































































( 28) 
工业 工业 从 业 人 员 | 年 末 资 主 营 业务 | 主 营 业务 

序号 企业 和 名称 总 产值 增加 值 平均 人 数 总 额 收入 成 本 
(万 元 ) (万 元 ) ( 人) (万 元 ) (万 元 ) (万 元 ) 

68 | 浙江 双阳 风机 有 限 公 司 8 927 2431 198 11 816 8 662 6 497 
69 | 浙江 金盾 风机 风 冷 设备 有 限 公司 26 496 4575 285 36 577 23 212 19 193 
70 | 浙江 大 丰 风 机 电器 有 限 公 司 1 215 365 80 1 305 1246 977 
71 | 中 国 兴 益 控股 集团 ( 浙江 兴 益 风机 电器 有 限 公司 ) 19 512 3 996 412 13 061 19210 16 293 
72 | 浙江 格 凌 实 业 有 限 公 司 17 364 5 322 204 12 557 17 249 12 272 
73 | WHT SCS REA BZA 27 228 4 032 413 28 162 27 228 22314 
74 | 浙江 亿 利 达 风 机 有 限 公 司 63 234 18 121 782 44 699 65 832 50 017 
75 | 济南 风机 广 有 限 责任 公司 8 088 2 667 395 10 537 8 398 6101 
76 | 山东 铭 润 电站 装备 有 限 公 司 9 806 3 359 263 8 235 9 520 8 587 
77 | 青鸟 风机 广 有 限 公 司 4 954 991 208 3 910 4 063 2 767 
78 | 青鸟 纺 机 绿 环 工程 有 限 公 司 2518 428 47 1122 2587 2 323 
79 | 山东 省 章 丘 鼓风机 股份 有 限 公司 63 078 18 918 1 065 93 283 64 727 45 533 
80 | 山东 章 晃 机 械 工业 有 限 公 羽 7 000 2781 99 8 679 6 755 3 978 
81 | 山东 海 福 德 机 械 有 限 公 司 3 150 680 170 3 020 3 118 1 864 
82 | 山东 中 吴 民 防 设备 有 限 公司 6 197 1 115 345 6 373 6 197 5 364 
83 | 山东 新 风 股份 有 限 公司 7567 2077 395 10 631 7317 5 573 
84 | 山东 格 瑞 德 集团 有 限 公 司 85 150 10 217 1 100 84 756 84731 68 990 
85 | 山东 淄博 科 鸿 风机 有 限 公司 3 127 715 866 2 673 2 474 
86 | 淄博 风机 厂 有 限 公 司 5 600 1366 116 3 560 5 600 4 330 
87 | 山东 省 临风 鼓风机 有 限 公司 9 200 1 373 235 12 566 6 980 5 990 
88 | 山东 美 陵 美 力 达 风 机 有 限 公 司 10 626 1 594 172 6 539 10 626 9816 
89 | 文登 市 威力 风机 有 限 公 司 10 236 2 559 242 6 949 7 620 6 452 
90 | 威海 克 莱 特 菲 尔 风机 股份 有 限 公 局 22 941 7341 460 22 863 23 072 15 866 
91 | 福建 成 达 鼓 风机 有 限 公司 2 254 567 118 2 587 2 208 1 463 
92 | 安徽 安 风 风机 有 限 公 司 20 049 5 689 381 17 478 16 166 11 719 
93 | 武汉 鼓风机 有 限 公司 17 126 4110 428 95 008 12 132 9 060 
94 | 武汉 和 平 风机 有 限 责任 公司 826 109 45 2 159 321 209 
95 | 武汉 瑞 丰 暖 通 设备 制造 有 限 公 司 3 002 690 188 1 503 3 002 2 551 
96 | 湖北 省 风机 厂 有 限 公 司 50 879 16 281 500 23 778 49 147 34 257 
97 | 湖北 新 流 鼓 风机 有 限 公司 1615 262 65 684 1 256 921 
98 | 湖北 双 剑 鼓风机 制造 有 限 公 局 39 347 10 050 529 23 126 37 676 28 702 
99 | 中 意 机 电 ( 湖北 ) 鼓风机 制造 有 限 公 司 26 465 6 590 283 15 079 23 305 19 620 
100 | 长 沙 鼓 风机 厂 有 限 责任 公司 29 183 8 286 966 28 498 31 145 22 465 
101 | 长 沙 赛 尔 机 泵 有 限 公司 32 300 7117 222 26 667 25 855 21 734 
102 | 长 沙市 湘 华 通风 设备 有 限 公 司 360 54 45 348 466 430 
103 | 长 沙 久 旋风 机 制造 有 限 公司 298 75 32 216 299 240 
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续 ) 
工业 工业 从 业 人 员 TER GET 主 营 业务 | 主 营 业务 
序号 企业 名 称 总 产值 增加 值 平均 人 数 总 额 收入 成 本 
( 万 元 ) ( 万 元 ) ( 人) ( 万 元 ) ( 万 元 ) ( 万 元 ) 
04 | 湘潭 平安 电气 有 限 公 司 41 692 15 635 523 33 323 33 081 20 244 
05 | 重庆 通用 工业 ( 集团 ) 有 限 责任 公司 130 241 43 880 3 792 274 607 124 675 92 190 
06 | 重庆 鼓风机 厂 5 400 1350 217 4729 4287 3418 
07 | 重庆 两 江 鼓 风机 有 限 责任 公司 945 236 49 1 523 850 828 
08 | 成 都 电力 机 械 厂 34 546 11 753 395 85 203 83 058 73 564 
09 | 四川 望 江 风 机 制造 有 限 公 司 2 405 750 83 1 802 2 405 2 002 
110 | 四 川 省 鼓风机 制造 有 限 责 任 公司 15 432 4614 390 14 126 16 671 11 056 
11 | 新乡 西 玛 鼓 风机 有 限 公 局 11 199 2 854 210 5 540 10 168 6936 
12 | 新 乡 市 风机 总 三 有 限 公司 3 200 1 095 188 3 050 3313 2 121 
13 | 洛阳 北 玻 台 信和 风机 技术 有 限 责 任 公司 5 082 1 235 160 3 010 5 062 3 641 
14 | 南阳 防爆 集团 股份 有 限 公 司 253 504 76 813 3 624 221 551 248 511 171 219 
15 | 广州 永 诚 风机 制造 有 限 公 司 961 231 46 342 821 651 
16 | 佛山 市 三 水 迪 尔 迅 风 冷 设备 三 5 101 961 3 600 4 600 3 894 
17 | 佛山 市 南海 九 洲 普 惠 风机 有 限 公司 34 506 11 042 856 12 148 25 683 20 412 
18 | 南方 风机 股份 有 限 公 司 36 410 11 599 515 108 387 44 866 28 366 
19 | 北海 鼓风机 实业 公司 2 100 525 101 5 198 1580 1 222 
20 | 大理 通用 机 械 厂 有 限 责任 公司 438 88 43 2 332 843 751 









































2011 年 中 国 通用 机 械 工 业 协 会 
风机 分 会 会 员 单 位 经 济 效益 指标 








































































































ip 经 济 效益 | 总 资产 | 资本 保值 | ”资产 | 流动 资产 | 成 本 费用 | 全 员 劳 动 | 产品 
号 企业 名 称 综合 指数 | 贡献 率 | 增值 率 | 负债 率 | 周转 率 | 利润 率 | 生产 率 | 销售 好 

( %) ( %) ( %) (%) (次 ) ( %) (元 /人 ) | (%) 
1 | 沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公司 297.27 8.36 183.84 74.29 1.13 4.93 343021 | 86.88 
2 | 沈阳 风机 厂 有 限 公司 83.62 2.47 101.90 97.30 0.67 4.07 45099 |112.77 
3 | 沈阳 正 双 环 通用 设备 制造 有 限 公司 26.29 | -1.37 100.00 83.96 0.38 -6.23 28000 | 100.00 
4 | 沈阳 通风 机 有 限 公司 2. 40 70.92 0.92 1.18 91.18 
5 | 航空 工业 沈阳 发 动机 研究 所 风机 厂 95.91 5.33 100. 89 83.01 1.08 0.25 70 889 | 95.00 
6 | 沈阳 大 隆 机 器 制造 有 限 公司 146.27 1.88 98.34 59.39 1.42 0.55 146 000 | 95.25 
7 | 鞍山 风机 集团 有 限 责任 公司 188.01 7.75 181.92 48.90 0.77 9.01 128930 | 104.51 
8 | 营口 市 风机 耐酸 泵 / 33.08 92.86 85. 17 2.54 7.89 100. 00 
9 | 锦州 新 锦 化 机 械 制 造 有 限 公 司 111.28 5.78 108. 06 87.57 1.00 2.29 83077 | 99.53 
10 | 吉林 市 亚 星 电站 辅 机 有 限 公 局 220.82 | 51.71 114.70 58. 55 2.88 13.11 11 809 | 84.25 















































统计 资料 






























































































































































































































































































































































( 28) 
ip 经 济 效益 | Ee 资本 保值 成 本 费用 | 全 员 劳 动 | 产品 
号 企业 名 称 综合 指数 | 贡献 率 | 增值 率 利润 率 | 生产 率 | 销售 率 
(%) (% (%) (%) (元 /人 ) | (%) 

11 | 四 平 鼓风机 股份 有 限 公 司 175.03 10. 34 124.95 3.90 148 604 | 91.56 
12 | 长 春花 园 机 械 有 限 公 司 113 7. 113.43 2.98 64125 | 93.14 
13 | 後 东 市 风机 制造 总 厂 118 11 95.05 6.53 40000 | 97.55 
14 | 陕西 鼓风机 ( 集团) 有 限 公司 370. 7. 108. 80 18.39 399949 | 99.44 
15 | 西安 凯 瑟 鼓 风机 有 限 公 司 113 8. 109. 69 4.04 61146 | 98.41 
16 | 西安 交大 流体 压缩 国家 工程 中 心 咸阳 风机 厂 | 203 19. 363.64 15. 82 13 438 | 92.24 
17 | 西安 重 装 韩 城 煤 矿 机 械 有 限 公 司 138. 10. 140.77 0.69 77000 | 91.80 
18 | 北京 风机 二 厂 70. 0. 99.41 0.76 22755 | 112.73 
19 | 北京 华 怡 净化 科技 研究 所 有 限 公司 -6. -18.67 15333 |111.82 
20 | 北京 新 安 特 风机 有 限 公司 193. 9. 106. 36 8.96 123 532 | 91.65 
21 | AER S| AULA BR ZS 121.88 13.25 47449 | 69.88 
22 | 天 津 市 鼓风机 总 -152. -10. 5.68 -45.56 9260 | 94.55 
23 任 公司 188. 18. 105.76 0. 86 98796 | 95.72 
24 | 天 津 市 通风 机 ) 69. 1. 100. 08 0.13 46250 | 93.96 
25 | 天津 市 荣光 特种 风机 有 限 公 司 9. 4.81 127 143 | 83.36 
26 | 天津 中 隧 通 风机 有 限 公司 196. 8. 100. 55 24.93 55172 | 85.80 
27 | 石家庄 市 风机 三 有 限 责任 公司 153. 12. 101.04 2.30 78571 | 92.98 
28 | 河北 同心 风机 配件 有 限 公 司 175. 20 122.12 6.97 62121 | 100.00 
29 | 宣化 通风 设备 有 限 公司 100. 10. 125.53 3.72 36333 | 104.00 
30 | 邯郸 市 东方 风机 制造 有 限 公司 254. 21 103. 85 32.42 39 333 | 87.50 
31 | 原平 鼓风机 有 限 责任 公司 139. 19. 113.25 6.33 20 192 | 86.28 
32 5 省 运城 安 瑞 节能 风机 有 限 公司 289. 23 317.96 21.80 127614 | 88.44 
33 | 内 蒙古 天 福 风 机 有 限 公 司 74. Ie 101.33 0.96 38.000 | 130.33 
34 | 包头 市 爱 科 风机 技术 有 限 责任 公司 84. 1. 86.53 1.34 39 308 | 101.92 
35 | 包头 市 田力 环 发 机 电 有 限 公司 164. 9. 121.24 15.55 49 451 | 106.93 
36 | 赤峰 华 茂 风机 制造 有 限 责 任 公司 215. 18. 100. 00 17.30 61333 | 95.88 
37 | 宁夏 宁 朔 集团 银川 银 风 风机 有 限 责任 公司 5. 68.35 0.63 103. 68 
38 | 甘肃 省 白银 风机 厂 有 限 责任 公司 103. 5. 104. 42 0.42 70 044 | 101.30 
39 | 新 疆 风机 有 限 责任 公司 97. 4. 116.08 4.24 30408 | 100.00 
40 | 上 海 鼓 风机 厂 有 限 公 司 170. 5. 110.34 3.01 173 653. | 97.87 
41 | 上海 长 征 鼓 风机 有 限 公司 5. 1.85 38.025 | 106.65 
42 | 上 海通 用 风机 股份 有 限 公司 295. 20 119.20 11.40 237751 | 103.91 
43 | 上 海德 惠 特 种 风机 有 限 公 司 296. 34. 150. 56 20. 49 138552 | 80.12 
44 | 上海 应 达 风 机 有 限 公 司 185. 20 137.94 11.03 56586 | 95.02 
AS | 上 海 诺 地 乐 通用 设备 制造 有 限 公司 212. 29. 126.30 10. 68 100 283 | 83.89 
46 | 上 海 哈 龙 风机 电器 有 限 公 司 149. 16. 106. 83 4.25 49670 | 85.47 
47 | 上 海 大 速 电机 有 限 公司 270. 39. 153.51 3.74 34.468 | 99.12 
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( 28) 

序 经 济 效益 | 总 资产 | 资本 保值 | ”资产 | 流动 资产 | 成 本 费用 | 全 员 劳 动 | Par 

号 企业 名 称 综合 指数 | 贡献 率 | 增值 率 | 负债 率 | 周转 率 | 利润 率 | 生产 率 | 销售 率 
(%) (%) (%) (%) (次 ) (%) (元 /人 ) | (%) 

48 | 南京 鼓风机 厂 有 限 公 司 7.67 93.18 3.79 0.45 20746 | 101.83 
49 | 江苏 金 通 灵 流 体 机 械 科技 股份 有 限 公司 236.05 9.25 107.35 35.97 0.80 10. 97 204 121 | 90. 
50 | 南通 市 恒 荣 机 泵 厂 有 限 公 司 323.68 31.54 106.94 11.75 3.60 10. 34 224648 | 97. 
51 | 江苏 苏 凤 通风 机 有 限 公司 171. 49 22.56 103. 80 55.68 2.24 5.74 76768 | 87. 
52 | 无 锡 炊 新 通用 机 械 有 限 公 司 137.41 12.20 90.95 45. 45 1.76 9.55 31 667 | 100. 
53 | 江苏 一 鼓风机 有 限 公 司 122. 87 9.56 107.85 68.42 1.27 3.26 70727 | 98. 
54 | 宜兴 市 侨联 风机 有 限 公司 119.95 7.33 100. 00 65.71 1.81 1.70 75484 | 93. 
55 | 百事 德 机 械 ( 江苏 ) ARAF 346. 65 14. 17 112.31 31.95 0.77 19.61 313950 | 95. 
56 | 常熟 市 鼓风机 有 限 公 司 139.45 10.72 101. 46 58.31 1.35 3.69 87299 | 97. 
57 | 张家港 市 英 德 利空 调 风 机 有 限 公司 210.38 19.53 120. 46 23.58 3.95 7.60 88 548 | 100. 
58 | 徐州 风机 有 限 公司 11.59 13.43 1.76 12.45 25583 | 97. 
59 | 盐城 市 赛 格 机 械 有 限 公司 167.98 9.53 101. 87 28.90 2.06 5.37 100000 | 103. 
60 | 宁波 风机 有 限 公 司 74.47 6.89 | -59.54 | 101.42 0.48 3.11 65143 | 103. 
61 | 杭州 科 星 鼓风机 有 限 公司 151. 60 15. 69 108.44 67.41 1.60 2.76 96615 | 97. 
62 | 余姚 风机 总 183.12 17. 82 111.62 32.96 2.34 9.82 67834 |100. 
63 | 浙江 上 风 实 业 股 份 有 限 公司 344.38 7.88 111.00 26.70 2.22 4.12 401000 | 91. 
64 | 浙江 明 新 风机 有 限 公 司 186.50 14. 13 106.02 56.21 1.31 9.51 116212 | 99. 
65 | 上 虞 通风 机 有 限 公司 160.33 1. 45 151.01 22.76 1.77 11.06 68597 | 100. 
66 | 上 虞 专用 风机 有 限 公 司 352. 89 15.56 115.03 50. 85 1.59 16. 08 336 652 | 98. 
67 | 浙江 风神 风机 制造 有 限 公 司 195.94 15.20 117.19 34.50 1.71 11.47 97151 | 97. 
68 | 浙江 双阳 风机 有 限 公 司 224.73 17.74 100. 50 30. 69 0.74 16.56 122778 | 97. 
69 | 浙江 金盾 风机 风 冷 设备 有 限 公 司 270.44 21.17 138.73 55.19 1.17 20.73 160526 | 87. 
70 | 浙江 大 丰 风 机 电器 有 限 公 司 118.70 10.76 104. 20 48.66 1.27 4.03 45625 | 102. 
71 | 浙江 兴 益 风机 电器 有 限 公 司 177. 92 20.91 105.85 62.17 2.09 5.45 96990 | 99. 
72 | UPL Ag Be SEA BR ZS i] 418.00 44.65 143. 80 56.39 5.52 20. 24 260 882 | 97. 
73 | INENG BE WL RAR 194. 52 15.04 109. 64 25.62 1.94 9.96 97627 |100. 
74 | 浙江 亿 利 达 风 机 股份 有 限 公 司 296.20 23. 15 114.11 44. 99 2.44 11.39 231726 | 101. 
75 | 济南 风机 厂 有 限 责 任 公司 125. 14 8.26 101.70 73.32 1.12 5.95 67519 | 101. 
76 | 山东 铭 润 电站 装备 有 限 公 司 171.77 12. 16 102. 53 49.78 1.28 4. 46 127719 | 98. 
77 | 青岛 风机 广 有 限 公司 98.14 7.79 104.76 74.12 1.46 1.73 47644 | 89. 
78 | 青岛 纺 机 绿 环 工程 有 限 公司 20. 07 105.43 13.46 2.60 91064 |102. 
79 | 山东 省 章 丘 鼓风机 股份 有 限 公司 303.26 18.03 278.56 27.16 1.32 20. 13 177634 |102. 
80 | RERU TAA RAS E 28.91 105.56 8.93 1.05 47.76 280909 | 85. 
81 | 山东 海 福 德 机 械 有 限 公 司 127.28 14. 10 110. 94 45.93 1.42 4.85 40000 | 98. 
82 | 山东 中 吴 民 防 设备 有 限 公司 115.97 6.46 125.98 38. 44 3.01 1.53 32319 | 100. 
83 | 山东 新 风 股份 有 限 公司 180.06 15.01 135.31 46.22 1.32 15.97 52582 | 93. 
84 | 山东 格 瑞 德 集团 有 限 公 司 195.81 13.09 111.15 43.42 3.90 8.30 92 882 | 99. 
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( 28) 

序 经 济 效益 | 总 资产 | 资本 保值 | ”资产 | 流动 资产 | 成 本 费用 | 全 员 劳 动 | 产品 
号 企业 名 称 综合 指数 | 贡献 率 | 增值 率 | 负债 率 | 周转 率 | 利润 率 | 生产 率 | RS 

(%) ( %) (%) ( %) (次 ) (%) (元 /人 ) | (%) 
85 | 山东 淄博 科 鸿 风机 有 限 公司 19.75 100. 00 13. 86 7.09 3.91 95.30 
86 | 淄博 风机 厂 有 限 公 司 209.74 18. 85 117.58 39.33 2.62 7.92 117759 | 100.00 
87 | 山东 省 临风 鼓风机 有 限 公司 135. 26 3.89 448.24 54.45 1.09 -1.31 58426 | 98.70 
88 | 山东 美 陵 美 力 达 风机 有 限 公司 149.59 7.94 110.31 56.49 2.41 3.59 92 674 | 100.00 
89 | 文登 市 威力 风机 有 限 公 局 142. 46 12.39 49. 82 84.47 1.55 4.47 105744 | 86.43 
90 | 威海 克 莱 特 菲 尔 风机 股份 有 限 公司 279. 39 25.65 123.32 36.81 1.46 18.89 159 587 | 100.57 
91 | 福建 成 达 鼓 风机 有 限 公司 255.07 26.50 103.27 24.31 2.58 26.81 48 051 | 97.96 
92 | 安徽 安 风 风机 有 限 公司 252.97 19.75 111.83 33. 62 1.85 15.81 149318 | 94.34 
93 | 武汉 鼓风机 有 限 公司 -1.31 | -1.96 66.78 90. 53 0.26 -22.16 96028 | 99.20 
94 | 武汉 和 平 风 机 有 限 责任 公司 49.59 1.93 126. 37 94.67 0.15 1.61 24222 | 38.86 
95 | 武汉 瑞 丰 暖 通 设备 制造 有 限 公司 155. 16 22.73 101.27 9.98 2.18 3.95 36702 | 100.00 
96 | 湖北 省 风机 厂 有 限 公司 372.91 32. 17 150.73 51.08 2.77 10. 69 325 620 | 95.77 
97 | 湖北 新 流 鼓 风机 有 限 公司 121. 94 15.41 102.29 34. 80 2.05 0.81 40 308 | 90.28 
98 | 湖北 双 剑 鼓风机 制造 有 限 公 司 293.36 29.40 153. 14 45. 45 2.94 11.67 189 981 | 99.10 
99 | 中 意 机 电 ( 湖北 ) 鼓风机 制造 有 限 公司 286.08 19.58 164.57 28.93 2.71 7.00 232 862 | 88.06 
100 | 长 沙 鼓风机 厂 有 限 责任 公司 143.58 9.74 100. 85 50.23 2.09 2.73 85776 | 103.92 
101 | 长 沙 赛 尔 机 泵 有 限 公司 272.28 6.82 108.02 58. 28 1.19 3.69 320586 | 93.65 
102 | 长 沙市 湘 华 通风 设备 有 限 公 司 61. 80 2.99 94.29 62.07 1.89 -1.90 12000 | 100.00 
103 | 长 沙 久 旋风 机 制造 有 限 公司 82.48 0.50 516.67 | 114.35 1.65 -7.19 23 438 | 100.34 
104 | 平安 电气 股份 有 限 公 司 383.99 29. 03 135. 82 39.80 1.46 22. 64 298 948 | 92.83 
105 | 重庆 通用 工业 ( 集团 ) 有 限 责任 公司 144.93 3.45 108.33 59.73 0.74 5.60 115717 | 99.03 
106 | 重庆 鼓风机 厂 97.49 5.39 106. 44 78. 68 1.05 1.59 62212 | 94.44 
107 | 重庆 两 江 鼓 风机 有 限 责 任 公 司 85.23 3.69 115.44 69.07 1.02 0.59 48 163 | 89.95 
108 | 成 都 电力 机 械 厂 249.24 4.91 104. 44 66.51 1.23 2522. 297 544 |112.52 
109 | 四川 望 江 风 机 制造 有 限 公 司 126.98 7.05 104. 35 78.69 2.18 0.97 90361 | 100.00 
110 | 四川 省 鼓风机 制造 有 限 责任 公司 184.09 15.39 100. 96 46.89 1.77 6.41 118308 | 92.85 
111 | 新 乡 西 玛 鼓风机 有 限 公 司 193. 56 13.90 117.32 67.47 3.15 4.08 135905 | 98.37 
112 | 新 乡 市 风机 总 广 有 限 公 司 289. 84 35.08 190. 87 19.08 1.43 29.43 58 245 | 103.53 
113 | 洛阳 北 玻 台 信 风机 技术 有 限 责任 公司 302.03 47. 60 142.02 18.70 2.55 22.33 77188 | 99.61 
114 | 南阳 防爆 集团 股份 有 限 公 司 300.77 24.36 122. 09 48.69 1.59 17.49 211956 | 98.81 
115 | 广州 永 诚 风 机 制造 有 限 公 司 219.30 26. 63 227. 84 35.38 7.40 0.74 50 217 | 100.00 
116 | 佛山 市 三 水 迪 尔 迅 风 冷 设备 三 12.09 90. 28 31.61 2.01 8.16 92.14 
117 | 佛山 市 南海 九 洲 普 惠风 机 有 限 公司 227. 62 26.23 110. 26 60.53 3.47 7.82 128995 | 74.54 
118 | 南方 风机 股份 有 限 公 司 338. 26 12.52 142.02 2.72 0.55 28.64 225 223 | 123.22 
119 | 北海 鼓风机 实业 公司 99.75 3.65 96. 46 65.91 0.52 5.36 51980 | 96.00 
120 | 大 理 通 用 机 械 三 有 限 责任 公司 37.16 | -1.10 98.07 69.47 0. 66 -4.32 20465 |106.16 
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| 风机 合计 离心 压缩 机 轴 流 压缩 机 能 量 回 收 透 平 机 组 
F 企业 名 称 产量 销量 产量 销量 产量 销量 产量 销量 
( 台 ) ( 台 ) ( 台 ) ( 台 | (人 台 ) ( 台 ) ( 台 ) fi) 
1 | 沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公 司 838 1 026 258 243 1 1 
2 | 沈阳 风机 广 有 限 公 司 408 405 
3 | 沈阳 正 双 环 通用 设备 制造 有 限 公 司 1 573 1573 
4 | 沈阳 通风 机 有 限 公 司 624 
5 | 航空 工业 沈阳 发 动机 研究 所 风机 厂 23 23 
6 | 沈阳 大 隆 机 器 制造 有 限 公 司 423 398 
7 -| 园 山 风机 集团 有 限 责任 公 司 1 603 1 603 
8 | 营口 市 风机 耐酸 泵 厂 245 215 
9 锦州 新 锦 化 机 械 制 造 有 限 公 司 37 37 
0 | 吉林 市 亚 星 电站 辅 机 有 限 公司 156 156 
1 | 四 平 鼓风机 股份 有 限 公司 2312 2 140 
2 | 後 东 市 风机 制造 总 厂 1 187 1178 
3 | 陕西 鼓风机 ( 集团 ) 有 限 公司 1174 1 004 104 95 127 150 92 90 
4 安 凯 瑟 鼓 风机 有 限 公司 1 645 1 636 
15 安 交 大 流体 压缩 国家 工程 中 心 咸阳 风机 三 | 5086 4 968 
6 | 西安 重 装 韩 城 煤 矿 机 械 有 限 公司 67 60 
7 | 北京 华 恰 净 化 科技 研究 所 有 限 公司 1079 1079 
8 | 北京 新 安 特 风 机 有 限 公 司 11 134 9 925 
9 | 北京 鼓 引 风机 有 限 公 司 1210 1 202 
20 | 天 津津 鼓风机 有 限 责 任 公司 9732 9 557 
21 | 天 津 市 通风 机 厂 853 1 027 
22 | 天 津 市 荣光 特种 风机 有 限 公司 800 800 
23 | 天 津 中 隧 通 风机 有 限 公 司 2 280 2 230 
24 | 石家庄 市 风机 三 有 限 责任 公司 8 944 8 309 
25 | 河北 同心 风机 配件 有 限 公司 
26 | 邯郸 市 东方 风机 制造 有 限 公司 2780 2780 
27 | 原平 鼓风机 有 限 责任 公司 1 304 1 425 
28 | 山西 省 运城 安 瑞 节 能 风机 有 限 公 司 2 362 2 188 
29 | 包头 市 爱 科 风机 技术 有 限 责 任 公司 1 454 1391 
30 | 包头 市 田力 环 发 机 电 有 限 公 司 348 336 
31 | 赤峰 华 茂 风机 制造 有 限 责 任 公司 1771 1782 
32 | 宁夏 宁 朔 集团 银川 银 风 风 机 有 限 责 任 公司 716 
33 | 甘肃 省 白银 风机 三 有限 责任 公司 2015 1 874 
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[== | 一 - Son str A’ JE + 
风机 分 会 会 员 单 位 产品 产销 情况 
E 
离心 鼓风机 罗 茨 鼓风机 离心 通风 机 轴 流 通风 机 其 他 风机 风机 配件 
产量 少量 | 产量 | 销量 | 产量 | 销量 | 产量 | 销量 | 产量 | 销量 | 产值 “ht 
(名) ( 台 ) ( 台 ) A) (#) (A) (4) A) ( 台 ) ( 台 ) | (万 元 | (B®) 
166 217 290 312 123 253 26 971 133 
393 390 15 15 480 345 
1 129 1 129 444 444 47 245 
414 210 757 2145 
23 23 
2 275 252 146 146 478 1019 
139 139 1 388 1 388 76 76 1 837 2021 
210 185 35 30 76 40 
17 17 21 21 86 86 32 32 47 107 
35 32 2247 2 108 5 298 1 333 
1 009 1 000 178 178 136 367 
230 238 5 475 420 141 11 72 889 
33 27 299 443 1174 1045 139 121 28 168 
96 96 4 990 4 872 326 980 
67 60 
1079 1079 
3 600 3 288 4316 3 697 3218 2 940 546 1851 
860 852 350 350 
6 732 6611 2212 2 196 788 750 624 675 
416 455 198 317 239 255 157 157 
500 500 300 300 500 
640 640 1 466 1 420 174 170 
8 469 7 834 447 447 28 28 514 502 
9 800 84 900 
2 122 2 122 658 658 300 800 
115 120 933 965 256 340 300 2 000 
2 362 2 188 
1 325 1 281 121 102 8 8 176 217 
313 301 35 35 156 
576 561 850 876 345 345 206 1 650 
46 612 58 293 
1795 1 682 29 29 191 163 436 391 
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风机 合计 离心 压缩 机 轴 流 压缩 机 ”| 能 量 回收 透 平 机 组 
序号 企业 和 名称 产量 销量 产量 | 销量 | 产量 | 销量 | 产量 | 销量 
(A) ( 台 ) ( 台 ( 台 ) | (4) | (人 台 ) 台 (人 台 ) 

34 | 新 疆 风 机 有 限 责任 公司 2 937 587 
35 | 上 海 鼓风机 三 有 限 公 司 1141 1101 5 5 
36 | 上 海 长 征 鼓风机 有 限 公 司 127 132 
37 | 上 海通 用 风机 股份 有 限 公 司 13 590 13 590 
38 | 上 海德 惠 特 种 风机 有 限 公司 16 346 16 346 
39 | 上 海 诺 地 乐 通用 设备 制造 有 限 公司 44 600 44 000 
40 | 上 海 哈 龙 风机 电器 有 限 公 司 37 738 37 738 
41 | 上海 大 速 电机 有 限 公司 3772 3 607 
42 | 南京 鼓风机 厂 有 限 公司 900 0 
43 | 江苏 金 通 灵 流体 机 械 科 技 股 份 有 限 公司 1751 1675 
44 MERILE ARAE 3 508 3 500 
45 | 江苏 苏 凤 通 风机 有 限 公 司 4078 4001 
46 无锡 泡 新 通用 机 械 有 限 公 司 2510 2510 
47 | 江苏 一 鼓风机 有 限 公 司 1179 1167 
48 | 宜兴 市 侨联 风机 有 限 公 司 2250 1716 
49 | 百事 德 机 械 ( 江苏 ) 有 限 公 司 11 022 9 249 
50 | 常熟 市 鼓风机 有 限 公司 3 984 3 926 
51 | 张家港 市 英 德 利空 调 风 机 有 限 公 司 32 212 32 000 
52 | 徐州 风机 有 限 公司 250 225 
53 | 盐城 市 赛 格 机械 有 限 公 司 11 920 7 420 
54 | 宁波 风机 有 限 公司 1 949 2 065 
55 | 杭州 科 星 鼓风机 有 限 公司 220 220 
56 | 余姚 风机 总 厂 14 921 13 565 
57 | 浙江 上 风 实 业 股 份 有 限 公司 46 850 45 390 
58 | 浙江 明 新 风机 有 限 公司 78 550 78 310 
59 | 上 眶 通风 机 有 限 公司 51 500 51 000 
60 | EER HAWLA BRZ Hl 3 400 3315 
61 | 浙江 风神 风机 制造 有 限 公 司 25 610 25 000 
62 | 浙江 双阳 风机 有 限 公司 6 457 6 360 
63 | 浙江 金 导 风机 风 冷 设备 有 限 公 司 7300 7 300 
64 | 浙江 大 丰 风 机 电器 有 限 公 司 25 000 

65 | 中 国 兴 益 控股 集团 ( 浙江 兴 益 风机 电器 有 限 公司 ) 163 580 160 966 
66 | 浙江 格 凌 实 业 有 限 公 司 168 768 168 835 
67 | 浙江 义乌 星 炊 风机 有 限 公 司 5 120 5 120 
68 | 浙江 亿 利 达 风 机 有 限 公 司 6052738 | 6339 059 
69 | 济南 风机 厂 有 限 责任 公司 517 955 
70 | 山东 铭 润 电站 装备 有 限 公司 68 83 
71 | 青鸟 风机 广 有 限 公司 7418 7418 
72 | 青岛 纺 机 绿 环 工程 有 限 公司 1018 1019 
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(5) 
离心 鼓风机 罗 英 鼓风机 离心 通风 机 轴 流 通风 机 其 他 风机 风机 配件 
产量 | 销量 | 产量 | 销量 | 产量 | 销量 | 产量 | 销量 | 产量 | 销量 | 产值 | 产量 
œw | (对 | (全 | (对 | (对 | (多 | -) | (和 | (对 | ( 台 | (万 元 | ( 件 / 套 ) 
2 350 513 513 74 74 324 
14 14 56 53 660 658 406 371 8 734 1 180 
127 132 
12 575 12 575 1015 1015 796 3 810 
139 139 9 569 9 569 1 497 1 497 5 141 5 141 
28 500 28 000 12 100 12 000 4 000 4 000 
20 650 20 650 16 088 16 088 1 000 1 000 
536 528 2 160 2016 1 050 1 037 26 26 378 5 800 
565 50 285 100 
178 152 1573 1523 6 826 1 683 
3 508 3 500 
3 849 3 772 229 229 350 477 
2510 2510 
221 223 853 838 105 106 652 
630 580 1350 950 270 186 
90 74 5 000 4 184 5 932 4991 125 819 
1255 1 230 1 108 1 086 1621 1610 328 291 
32 212 32 000 
90 85 120 110 40 30 200 
3 500 3 460 4 000 3 960 4 420 2 000 
1949 2 065 385 706 
220 220 72 110 
14 487 13 170 434 395 275 | 44 666 
16 397 15 263 30 453 30 127 
78 550 78 310 
6 000 6 000 44 000 44 000 1500 1 000 1379 5 500 
1010 975 850 840 1540 1 500 253 185 
8 940 8 900 10 095 10 038 6575 6 062 793 5011 
2 683 2617 3774 3 743 532 766 
300 300 6 000 6 000 1 000 1 000 
25 000 
112 389 | 110398 51 191 50 568 
168 768 168 835 318 
2 370 2 370 1 788 1788 962 962 
6 039 111 |6 324 297 4 786 5 682 8 841 9 080 10 478 
517 955 1 003 
68 83 693 320 
4 700 4 700 2718 2718 211 2371 
1018 1019 
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风机 合计 离心 压缩 机 轴 流 压缩 机 
序号 企业 名 称 产量 销量 | 产量 | 销量 | 产量 | 销量 
(A) (#) (A (A) | (#) | (A) 
73 | 山东 省 章 丘 鼓 风机 股份 有 限 公司 8 844 8 531 
74 | 山东 章 晃 机 械 工业 有 限 公 司 7 000 6 500 
75 | 山东 海 福 德 机 械 有 限 公 司 1 450 1 431 
76 | 山东 新 风 股份 有 限 公司 56 247 51 131 
77 | 山东 格 瑞 德 集团 有 限 公 司 33 160 34 210 
78 | 山东 淄博 科 鸿 风机 有 限 公司 4086 
79 | 淄博 风机 广 有 限 公司 1700 
80 | 山东 省 临风 鼓风机 有 限 公 司 3 749 3 493 
81 | 山东 美 陵 美 力 达 风 机 有 限 公司 25 000 
82 | 文登 市 威力 风机 有 限 公 司 2 555 2 632 
83 | 威海 克 莱 特 菲 尔 风机 股份 有 限 公司 102 390 101 370 
84 | 福建 成 达 鼓 风机 有 限 公 司 2 848 2 821 
85 | 安徽 安 风 风 机 有 限 公司 5 086 4 968 
86 | 武汉 鼓风机 有 限 公司 222 220 
87 | 武汉 和 平 风机 有 限 责任 公司 2 315 2 315 
88 | 武汉 瑞 丰 暖 通 设 备 制 造 有 限 公司 13 100 13 100 
89 | 湖北 省 风机 三 有 限 公 司 4358 4174 
90 | 湖北 新 流 鼓 风机 有 限 公 司 1213 1 105 
91 | 湖北 双 剑 鼓风机 制造 有 限 公 司 1812 1 890 
92 | 中意 机 电 ( 湖北 ) 鼓风机 制造 有 限 公司 2 289 2 289 
93 | 长 沙 鼓风机 厂 有 限 责任 公 司 4 096 4 430 
94 | 长 沙 赛 尔 机 和 泵 有 限 公司 39 36 34 33 
95 | 长 沙市 湘 华 通风 设备 有 限 公 司 800 
96 | 长 沙 久 旋风 机 制造 有 限 公司 1 643 
97 | 湘潭 平安 电气 有 限 公司 12 551 12 240 
98 | 重庆 通用 工业 ( 集团 ) 有 限 责任 公司 954 
99 | 重庆 鼓风机 三 2 525 2 394 
100 | 重庆 两 江 鼓 风机 有 限 责任 公司 220 212 
101 | 成 都 电力 机 械 厂 440 452 
102 | 四川 望 江 风 机 制造 有 限 公 司 3 778 
103 | 四川 省 鼓风机 制造 有 限 责任 公司 1 263 1 309 
104 | 新 乡 西 玛 鼓 风机 有 限 公 司 6 173 6 203 
105 | 新 乡 市 风机 总 广 有 限 公 司 3 500 3 100 
106 | 洛阳 北 玻 台 信 风 机 技术 有 限 责任 公司 1773 1773 
107 | PABA BE HRS AL Aa BRA 59 68 
108 | 广州 永 诚 风 机 制造 有 限 公司 918 918 
109 | 佛山 市 三 水 迪 尔 迅 风 冷 设备 三 9 656 7 822 
110 | 佛山 市 南海 九 洲 普 惠 风机 有 限 公司 204 687 201 288 
111 | 北海 鼓风机 实业 公司 1726 1 655 
112 | 大理 通用 机 械 三 有限 责任 公司 37 37 
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(5) 
离心 鼓风机 罗 英 鼓风机 离心 通风 机 轴 流 通风 机 其 他 风机 风机 配件 
产量 | 销量 | 产量 | 销量 | 产量 | 销量 | 产量 | 销量 | 产量 | 销量 | 产值 | 产量 
w | (对 | (从 | (对 | (从 | (多 =) =) =) | (对 | (万 动 |( 件 / 才 
146 126 8 698 8 405 1525 

7 000 6 500 
1450 1431 
55 279 50 183 968 948 
18 960 17 810 12 100 13 700 2 100 2 700 142 2 310 
1 486 2 600 1 368 
790 510 400 
29 28 384 359 2 487 2337 820 740 29 29 470 
25 000 
2 555 2 632 576 
1 640 1 640 80 750 79 730 | 20000 20 000 100 6 000 
992 983 1031 1025 40 40 785 773 233 
4 990 4 872 96 96 3 268 980 
30 30 186 184 6 6 4 552 
132 132 2177 2177 6 6 
5 900 5 900 7 200 7 200 
1971 1 882 2 247 2 158 100 96 40 38 9 413 
651 592 377 355 185 158 98 293 
1151 1 158 614 677 47 55 986 1536 
1 037 1 037 1 252 1 252 5 235 
3 485 3 722 569 640 42 68 1 038 
5 3 2 330 55 
600 200 
1 643 47 234 
12551 12 240 
11 943 3 186 423 
60 44 2095 2016 267 231 103 103 740 1 005 
202 194 18 18 160 90 
131 131 309 321 11 691 5427 
50 3 633 50 45 124 860 
69 89 781 762 413 458 770 
3 979 3979 2114 2 144 80 80 804 1 630 
2 560 2 300 940 800 
1761 1761 12 12 
59 68 
760 760 120 120 38 38 
7766 7 822 1 890 520 
1 342 1 205 49 938 47 990 148 662 147 823 4745 4270 2 843 7 134 
52 47 1 467 1 423 207 185 285 182 
37 37 11 48 
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工业 工业 AWAR | 年 末 资 产 | 主 营业 务 | 主 营业 务 

序号 企业 名 称 总 产值 增加 值 平均 人 数 总 额 收入 成 本 
( 万 元 ) ( 万 元 ) (人) (万 元 ) (万 元 ) (万 元 ) 

1 安徽 方 兴 实 业 有 限 公司 17 709 4 839 178 9 546 17 432 15 790 
2 | 安徽 金 源流 体 控制 技术 有 限 公司 7711 1 952 105 9 598 7 460 5 729 
3 安徽 省 白 湖 阀门 广 有 限 责任 公司 12 551 3 523 854 12 412 12 659 9 942 
4 | 安徽 省 屯 溪 高 压 阀 门 有 限 公 司 15 763 4491 325 13 503 15 885 13 165 
5 北 阀 科技 集团 股份 有 限 公 司 41 975 12 387 405 43 156 46 112 39 124 
6 北京 航天 石化 技术 装备 工程 公司 45 252 14 927 278 50 546 39 456 39 456 
7 北京 市 阀门 总 厂 ( 集团 ) 有 限 公 司 60 182 8 767 53 412 57 362 51 415 
8 | 伯 特 利 阀门 集团 有 限 公 司 59 671 7 882 617 27771 41071 33 044 
9 长 春 高 中 压 阀 门 有 限 责任 公司 2748 806 83 2 861 2 933 2 449 
10 | HE FELLA A BRS 17 200 7055 15 745 10 160 
11 “| 常州 兰 陵 阀 门 控制 有 限 公 司 8 650 100 5713 8 629 6483 
12 “| 成 都 乘 风 阀 门 控股 集团 有 限 公 司 31 543 14777 555 72 079 41 130 29 341 
13 “| 成 都 航 利 阀 门 成 套 设备 有 限 公司 10 022 167 13 127 9 589 7 993 
14 “| 承德 高 中 压 阀 门 管件 集团 有 限 公 司 53 412 13 969 680 34 222 50 869 41 913 
15 “| 大 连 大 高 阀门 股份 有 限 公司 57 500 25 464 838 91 219 58 925 38 890 
16 | PRIEREZ BINE A BEAS E] 4518 1105 75 4 997 4179 3 189 
17 “| 方圆 阀门 集团 有 限 公 司 22 307 6 022 345 31 162 21 860 16 814 
18 | HEE TAS WUT TA BR ZS 12 388 3 860 153 5341 12 388 10 548 
19 “| 甘肃 省 监狱 企业 集团 兰州 阀门 有 限 责 任 公司 4612 1 293 967 5 089 4722 3 826 
20 | Hse NS ITT a BR ZS 738 152 43 2 104 1 243 1127 
21 | 广东 明珠 流体 机 械 有 限 公司 9 650 2 538 227 8 844 9 273 6 648 
22 合 电 集团 哈尔滨 电站 阀门 有 限 公 司 24 010 9 555 409 47 640 29 781 22 651 
23 | REIT ABR 7945 2364 208 3 924 8 168 5 697 
24 “| 杭州 华 惠 阀门 有 限 公 司 16 453 2 800 240 13 533 16 091 12 195 
25 “| 河北 光 德 不 锈 钢 阀 业 有 限 公司 7953 9 017 9 675 7953 
26 “| 河北 宏 业 永泰 流体 机 械 股份 有 限 公司 9512 2798 365 5 020 8 948 7324 
27 “| 河南 航天 压力 元 件 有 限 公司 11 800 3 507 360 14 831 18 469 14 652 
28 “| 河南 黑马 实业 有 限 公 司 18 349 4 687 360 9 529 16 328 11 580 
29 | TRS FR PRA BRS 147 053 85 222 3 767 174 529 143 840 80 694 
30 | A SLU IA BR ZN 59 202 19 345 1016 16 236 56 838 43 539 
31 “| 湖北 高 中 压 阀 门 有 限 责任 公 司 16 500 4 400 445 14716 13 232 9772 
32 “| 湖北 三 江 航 天 红 峰 控制 有 限 公 司 66 372 17 071 1 324 76 467 66 669 58 235 
33 “| 环球 阀门 集团 有 限 公 司 44 681 8 312 588 21 352 44 628 36 605 
34 | 黄山 良 业 阀门 有 限 公 司 3 100 456 89 2 410 3 000 2310 
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统计 资料 



















































































































































































































































































( 8) 

工业 工业 AWAR | 年 末 资 产 | 主 营业 务 | 主 营业 务 
企业 名 称 总 产值 增加 值 平均 人 数 总 额 收入 成 本 
(万 元 ) (万 元 ) ( 人) ( 万 元 ) ( 万 元 ) ( 万 元 ) 
江南 阀门 有 限 公司 82 114 20 528 456 75 972 81 021 67 427 
江苏 华 英 阀 业 有 限 公 司 6 803 48 5 824 7 036 6 545 
江苏 江 恒 阀 业 有 限 公 司 5 350 1 499 138 5 742 5279 3 693 
江苏 涟 水 阀门 三 有 限 公 局 7 209 2 451 229 2 945 6 832 3 983 
江苏 神通 阀门 股份 有 限 公 司 51776 10 355 606 108 766 40 604 25 797 
江苏 宇 达 电 站 辅 机 阀门 制造 有 限 公司 19 587 3 182 245 29 827 17017 12 957 
VLAN TT SELLA BRS 37 609 4127 1 897 14 906 32 062 23 053 
昆山 维 萨 阀门 有 限 公 司 8742 812 150 5 873 7 242 6 152 
兰州 高 压 阀 门 有 限 公司 39 082 8 295 629 48 870 40 422 36 457 
乐山 长 仪 阀门 制造 有 限 公司 5 252 1 984 138 9377 4852 2579 
明珠 阀门 集团 有 限 公司 350 15 700 20 444 16 764 
南方 阀门 集团 制造 有 限 公司 13 258 5383 131 17 126 13 105 10 217 
南京 华 宁 阀 门 有 限 公司 7 265 2 889 183 6 658 6 527 5 887 
南通 高 中 压 阀 门 有 限 公 司 4093 973 199 4763 3 955 3 587 
南通 捷 瑞 阀门 有 限 公 局 3 800 880 228 3 680 3710 3 611 
南通 市 电站 阀门 有 限 公 局 8 200 4 824 180 11 965 8 195 5 510 
能 发 伟业 铁岭 阀门 股份 有 限 公司 7 847 1492 391 44 228 12 725 10 884 
宁波 一 机 阀门 制造 有 限 公司 11 880 2 963 418 8711 11 286 7562 
ESOK RA RAF 10 260 4 207 450 9 403 10 129 8 082 
青岛 电站 阀门 有 限 公司 13 908 2167 640 21 831 14 234 12 530 
青岛 高 压 阀 门 有 限 公 司 12 643 3 669 296 10 974 12 643 9919 
F SERTA RAE 28 113 8 853 622 29 731 27711 18 574 
RAT TA BRZ E] 35 464 7076 549 22 554 35 638 30 283 
山东 泉城 阀门 有 限 公司 4 500 1 200 135 5127 4 164 3 728 
山东 天 成 阀门 制造 有 限 公 司 16 524 2216 279 19 288 13 770 9 579 
山东 益 都 阀门 集团 股份 有 限 公司 71 066 19 200 637 38 140 70 268 60 724 
陕西 航天 泵 阀 科 技 集 团 有 限 公司 30 501 7518 190 11 297 30 001 25 801 
陕西 锅 瀚 稀 贵 金属 有 限 公司 3 005 616 102 3 549 2780 2 479 
上 海 电站 阀门 厂 1 220 247 32 2 367 1183 929 
上 海 阀 门 二 三 有 限 公 司 7 007 321 6 533 8 646 7 489 
门 股份 有 限 公 司 31 390 5 886 205 11 954 29 896 25 412 
] 机 械 有 限 公 司 41 838 46 081 720 35 451 39 046 28 290 
上 海 沪 I (EH) 有 限 公司 21 807 217 17 100 21 630 19 035 
上 海 华 通 阀门 有 限 公 司 9 597 9 086 300 9727 8 886 7 902 
EYEE ES STS VA LA 58 198 6 020 576 126 612 57 812 47 144 
上 海 凯 科 阀门 制造 有 限 公司 63 552 15 724 736 48 532 60 725 48 582 
上 海 科 发 泵 阀 制造 有 限 公 司 1 057 924 35 1 594 975 854 
上 海 科 科 阀 门 集团 有 限 公司 45 116 865 49 710 41 260 35 914 
上 海良 了 限 公 司 41 285 6392 425 32 912 41 203 36 358 
上 海 耐 腐 阀门 集团 有 限 公司 11 566 369 250 9 484 11 566 9 134 
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中 国 通用 机 械 工 业 年 鉴 2012 
( 8) 
工业 工业 AWAR | 年 末 资 产 | 主 营业 务 | 主 营业 务 

序号 企业 名 称 总 产值 增加 值 平均 人 数 总 额 收入 成 本 
( 万 元 ) ( 万 元 ) ( 人) ( 万 元 ) ( 万 元 ) ( 万 元 ) 

75 | 上海 耐 莱 斯 * 詹姆斯 伯 雷 阀门 有 限 公司 25 579 1473 290 34 395 26 513 20 446 
76 “| 上 海 浦东 汉 威 阀门 有 限 公司 26 500 16 965 200 33 168 26 000 17 000 
77 “| 上 海 日 泰 阀门 制造 有 限 公司 1 642 1657 56 6 020 1642 1 220 
78 | 上海 桑 特 斯 阀门 有 限 公 司 3 150 861 76 4 500 3 374 2 999 
79 | 上海 双 高 阀门 ( 集团 ) 有 限 公 司 43 810 13 857 813 28 331 44 273 35 562 
80 | 上海 增 欣 机 电 设 备 制造 有 限 公司 5 000 860 73 3 730 3 786 2613 
81 ”| 上海 正 丰 阀 门 制造 有 限 公司 13 100 3 200 330 9 740 8 600 6 500 
82 “| 上海 自动 化 仪表 股份 有 限 公 司 自动 化 仪表 七 厂 10 469 2723 218 24918 10 002 6 778 
83 ”| 上 正 阀 门 集团 有 限 公 司 35 750 8 938 832 26 226 35 680 28 935 
84 “| 沈阳 盛世 高 中 压 阀 门 有 限 公 司 9 819 6 408 507 26 178 10 198 6743 
85 | 慎 江 阀门 有 限 公 司 34 309 11 512 432 52 481 27 144 21 685 
86 “| 石家庄 阀门 一 厂 股 份 有 限 公司 17 681 6 466 452 35 480 17 482 15 463 
87 “| 石家庄 三 环 阀门 股份 有 限 公 司 23 254 16 109 1 093 40 001 17 386 11 923 
88 | 四 川 广汉 阀门 ) 2 967 784 128 2 350 2 429 1 942 
89 四 川 精 控 阀门 制造 有 限 公 司 11 000 1 620 188 11 354 10 543 8 118 
90 | 四川 凯 获 阀门 制造 有 限 公 司 10 835 3 473 211 13 769 10 319 8016 
91 HAMRE RTA BRA 5255 67 3 863 5065 4142 
92 “| 苏州 德 兰 能 源 科 技 有 限 公司 5 000 63 11511 3 846 3 077 
93 | 苏州 高 中 压 阀 门 厂 25 037 1433 181 20 581 25 144 23 557 
94 “| 苏州 纽 威 阀门 股份 有 限 公司 231 141 60 759 1 845 244 572 193 452 133 149 
95 “| 苏州 市 燃气 设备 阀门 制造 有 限 公司 6 965 1 163 118 5 750 6 476 4781 
96 | 特 福 隆 集团 有 限 公 司 30 896 7 109 307 33 087 30 201 22 542 
97 “| 天 津 百 利 二 通 机 械 有 限 公 司 6515 2745 209 12 157 8 162 6 783 
98 “| 天 津 百 利 展 发 集团 有 限 公司 14 499 5 158 377 13 420 14 499 9 302 
99 “| 天 津 大 站 集团 有 限 公司 8 100 591 26 551 15 370 14 824 
100 | 天津 汇 华 阀 业 有 限 公司 11 200 80 4601 7 148 6 371 
101 | 天 津津 伯 仪 表 技 术 有 限 公司 6149 1 950 162 8 061 5 672 3 513 
102 “| 天津 精 通 控制 仪表 技术 有 限 公司 8 363 2 884 256 9 663 8 017 5 365 
103 | 天 津 市 北方 阀门 控制 设备 有 限 公司 3 306 1185 102 3 523 4370 3 453 
104 | 天 胜 阀 门 集团 有 限 公 司 30 037 12 098 458 36 864 30 156 22 527 
105 | 铁岭 阀门 ( 集团 ) 特种 阀门 有 限 责任 公司 28 994 5052 328 18 684 26 538 20 505 
106 | 铜陵 市 兴 达 阀门 总 厂 5 825 1541 143 8 643 9 895 7 847 
107 | 潍坊 裕 川 内 燃 机 配件 有 限 公司 46 387 11 596 650 20 041 46 069 38 735 
108 “| 无 锡 富 盛 阀 业 有 限 公司 8 150 74 5 306 7 883 6 085 
109 | 无 锡 锡山 阀门 三 有 限 公 司 3 274 329 5311 8 618 7 583 
110 “| 吴江 市 东 吴 机 械 有 限 责任 公司 8 253 3 174 175 13 573 7 261 4 594 
111 | 吴江 市 永 胜 密封 制品 有 限 公 司 1 140 78 1533 998 821 
112 | FO TA BR ZS 45 215 12 658 392 35 260 43 216 27 659 
113 “| 武汉 锅炉 集团 阀门 有 限 责 任 公司 8 915 4770 266 24 105 8 060 6 107 
114 RRA ARAE 23 723 4744 546 45 156 20 472 13 125 
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( 8) 
工业 工业 AWAR | 年 末 资 产 | 主 营业 务 | 主 营业 务 
序号 企业 名 称 总 产值 增加 值 平均 人 数 总 额 收入 成 本 
( 万 元 ) ( 万 元 ) ( 人) ( 万 元 ) ( 万 元 ) ( 万 元 ) 
115 BST VA BR 7017 526 70 9 786 7 243 6 230 
116 | 宣 达 实业 集团 有 限 公 司 34 916 7 980 434 31 418 34 002 27 926 
117 | 扬中 市 阀门 广 有 限 公 局 16 955 4 232 326 12 019 16 930 13 343 
118 | 扬州 电力 设备 修造 厂 45 444 8 263 473 26 870 45 567 38 882 
119 “| 扬州 双 良 阀门 有 限 公司 8 650 1 651 275 16 312 8 672 7 745 
120 | 阳泉 阀门 股份 有 限 公 司 10 013 2 133 422 13 720 15 239 12 655 
121 “| 永康 市 良 工 阀门 有 限 公司 2 194 422 118 2 652 2 181 1 883 
122 “| 永 一 阀门 集团 有 限 公 局 21 359 5 105 390 32 645 21 281 17 061 
123 | 浙江 宝 龙 阀门 制造 有 限 公司 7 233 160 8 171 7 444 6 335 
124 “| 浙江 超 达 阀门 股份 有 限 公司 37 686 11 081 475 33 382 37 605 29 238 
125 “| 浙江 盾 安 阀门 有 限 公 司 65 580 10 951 1 659 70 139 65 243 51 648 
126 “| 浙江 高 中 压 阀 门 有 限 公司 8 646 1 888 180 9 568 8 636 6 344 
127 “| 浙江 凯 斯 通 阀 门 有 限 公 司 7 328 240 12 150 6215 5 052 
128 | 浙江 石化 阀门 有 限 公 司 58 108 12 989 279 45 352 51 035 40 383 
129 “| 浙江 万 能 阀门 有 限 公 司 6 667 692 28 1369 6 108 5321 
130 “| 镇 江 市 铸造 阀门 厂 有 限 公司 24 493 6936 412 14 322 23 065 19 921 
131 “| 郑州 市 郑 蝶阀 门 有 限 公 司 40 485 450 29 360 39 675 23 788 
132 | 中 核 苏 阀 横 店 机 械 有 限 公司 8 386 227 20 036 5778 5 407 
133 | 中 核 苏 阀 科技 实业 股份 有 限 公 司 71 350 17 695 965 156 515 70 520 54 030 
134 “| 中 南 焦作 氮 阀 股份 有 限 公司 3 971 470 252 6 093 3113 2417 
135 贡 高 压 阀 门 股份 有 限 公司 19 971 4 877 524 40 676 26 016 20 536 
136 | 自贡 工业 阀门 制造 有 限 公司 1 523 470 104 1515 1442 1193 
137 “| 自贡 新 地 佩 尔 阅 有 限 公司 6085 1221 106 4 984 6 082 4 506 
138 “| 浙江 黄 特 阀门 有 限 公 瑟 771 186 45 2779 721 533 
139 | 远大 阀门 集团 有 限 公司 72 496 36 973 3 288 42 756 95 387 79 967 
140 “| 鞍山 享 通 阀门 有 限 公 司 5 502 813 310 33 529 7172 4 228 
2011 年 中 国 通 用 机 械 工 业 协 会 
半 门 分 会 会 员 单 位 经 济 效 益 指标 
Hy | AL ZT IT 2X MIB Ps 
经 济 效益 | 总 资产 | 资本 保值 | 资 流动 资产 | 成 本 费用 | 全 员 劳 动 | 产品 
序号 企业 和 名称 综合 指数 | 贡献 率 | 增值 率 | 负债 率 | 周转 率 | 利润 率 | 生产 率 | 销售 率 
( %) ( %) ( %) (%) (次 ) ( %) (元 /人 ) | (%) 
1 | 安徽 方 兴 实 业 有 限 公 198.72 | 6.10 131.08 | 65.93 5.85 1.22 271 854 | 98.44 
2 | 安徽 金 源流 体 控 制 技 术 有 限 公司 153.71 | 16.17 142.01 | 41.60 0. 85 16.48 185 867 | 96.10 
3 | BCE AT ABR EZ 148.10 126.64 | 66.37 1.28 5.52 41253 | 98.77 
4 “| 安徽 省 屯 溪 高 压 阀 门 有 限 公 局 299.11 177.29 | 53.43 1.66 138 185 |100.72 
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( 28) 
经 济 效益 | 总 资产 | 资本 保值 | 资产 | 流动 资产 | 成 本 费用 | 全 员 劳 动 | 产品 
序号 企业 和 名称 综合 指数 | 贡献 率 | 增值 率 | 负债 率 | 周转 率 | 利润 率 | 生产 率 | 销售 车 
( %) ( %) ( %) (%) (次 ) (%) (元 /人 ) | (%) 

5 | 北 阀 科技 集团 股份 有 限 公 司 231.54 3.56 | 119.72 | 7.20 3.03 8.54 305 854 | 107.25 
6 | 北京 航天 石化 技术 装备 工程 公司 109.51 14.25 | 131.49 | 55.71 9.86 13.85 536942 | 87.19 
7 | 北京 市 阀门 总 三 ( 集团 ) 有 限 公司 462.45 | 27.63 | 112.03 | 53.76 5.11 95. 27 
8 | 伯 特 利 阀门 集团 有 限 公 司 131. 90 115.36 | 31.15 2.23 8.79 127747 | 87.17 
9 | 长 春 高 中 压 阀 门 有 限 责任 公司 87. 84 140.11 | 47.75 1.72 3.86 97108 | 97.82 
10 | INSOLE A BRA] 10. 26 14. 86 93.02 
11 | 常州 兰 陵 阀门 控制 有 限 公 司 116.89 195.77 | 22.18 2.18 9.88 99.76 
12 | 成 都 乘 风 阀 门 控股 集团 有 限 公司 241.47 | 23.93 | 109.36 | 60.15 0.75 15.07 266 249 | 146.75 
13 | 成 都 航 利 阀门 成 套 设备 有 限 公司 147.01 13. 19 55.92 0.87 1.04 

14 | 承德 高 中 压 阀 门 管件 集团 有 限 公 司 143.95 6.23 | 114.79 | 21.68 4.10 10. 06 205 426 | 95.00 
15 | 大 连 大 高 阀门 股份 有 限 公司 219.20 | 24.55 | 108.23 | 58.10 1.04 16. 46 303 866 | 114.11 
16 | PER HA EHR ARE SA BIE ZS a] 122.32 | 13.59] 118.53 | 53.65 1.08 14.19 147 333 | 101.35 
17 | 方圆 阀门 集团 有 限 公 司 153.35 | 13.14] 110.17 | 30.11 1.27 12.21 174551 | 98.00 
18 AEEA RTE RAH 130.60 | 14.12 30. 16 4.81 1.84 252 288 | 100.00 
19 | 甘肃 省 监狱 企业 集团 兰州 阀门 有 限 责任 公 103.17 14.35 | 149.14 | 47.14 1.37 10. 38 13371 | 101.06 
20 | FRIFRI WLI Aa BR ZS 127.51 17.34 | 84.36 | 79.04 0. 87 0.49 35295 | 87.75 
21 东明 珠 流 体 机 械 有 限 公司 131. 46 2.18 | 96.63 | 52.83 1.64 0.67 111789 | 99.44 
22 | 哈 电 集团 哈尔滨 电站 阀门 有 限 公司 239.73 6.83 | 122.94 | 47.32 0.81 7.00 233619 | 124.04 
23 | 海安 阀门 厂 有 限 公 司 192.74 8.32 | 70.70 | 72.27 3.47 9.55 113654 | 97.48 
24 | 杭州 华 惠 阀门 有 限 公 司 82.49 | 35.86 | 132.23 | 58.43 1.48 7.75 116667 | 98.11 
25 | 河北 光 德 不 锈 钢 阀 业 有 限 公司 122.43 15.85 | 106.24 | 50.79 3.20 121.65 
26 | 河北 宏 业 永泰 流体 机 械 股份 有 限 公 司 160. 45 104.92 | 26.16 3.22 3.25 76658 | 94.07 
27 | 河南 航天 压力 元 件 有 限 公 局 176. 23 15.98 | 104.74 | 57.12 1.96 4.20 97417 | 81.19 
28 | 河南 黑马 实业 有 限 公司 129.23 11.35 | 105.88 | 29.68 2.97 3.90 130 194 | 88.99 
29 | 河南 开封 高 压 阅 门 有 限 公司 331.62 191.70 | 18.22 1.53 35. 66 226 233 | 97.82 
30 | YAP ES LLP A BAS 198.52 | 35.34] 102.72 | 32.36 4.43 9.23 190404 | 96.01 
31 WIS PER TA REAS E] 189.22 | 33.85 | 112.65 | 36.21 1.22 12.74 98876 | 80.19 
32 | 湖北 三 江 航 天 红 峰 控制 有 限 公司 119.62 16.52 | 134.77 | 58.30 1.26 6.63 128 935 | 97.21 
33 | 环球 阀门 集团 有 限 公 司 150.24 6.56 | 101.39 | 40.61 3.93 8.85 99. 99 
34 | 黄山 恨 业 阀门 有 限 公 司 186.12 | 23.51 | 113.02 | 23.15 2.31 5.33 51 236 | 93.55 
35 | 江南 阀门 有 限 公司 194.43 17.92 | 99.73 | 54.58 1.32 7.79 450175 | 97.93 
36 | 江苏 华 英 阀 业 有 限 公司 192.34 | 11.77 | 100.63 |64.08 | 20.51 0.68 95.78 
37 | 江苏 江 恒 阀 业 有 限 公司 119.20 | 34.60 | 270.15 | 31.59 1.25 6.29 108 623 | 98.67 
38 | 江苏 涟 水 阀门 三 有限 公司 199.13 92.37 | 50.70 5.37 17.24 107 031 | 94.77 
39 | 江苏 神通 阀门 股份 有 限 公司 237.63 | 48.97 | 103.79 | 27.88 0.48 17.75 170 875 | 94.96 
40 | 江苏 宇 达 电 站 辅 机 阀门 制造 有 限 公司 124. 86 8.18 | 109.98 | 59.66 1.03 9.38 129878 | 86.88 
41 “| 江苏 人 竹 筑 阀 业 有 限 公司 138.28 7.54 | 100.00 | 66.46 2.93 8.04 21755 | 86.49 
42 | 昆山 维 萨 阀门 有 限 公司 160.92 | 27.53 62.08 2.17 2.37 54 133 | 82.84 
43 | 兰州 高 压 阀 门 有 限 公 司 189.21 5.38 | 101.93 | 68.60 1.30 4.58 131876 | 99.71 
44 | 乐山 长 仪 阀门 制造 有 限 公 司 66. 97 5.18 | 108.29 | 31.46 0.70 23.26 143783 | 92.44 
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( 28) 
经 济 效益 | 总 资产 | 资本 保值 | 资产 | 流动 资产 | 成 本 费用 | 全 员 劳 动 | 产品 
序号 企业 和 名称 综合 指数 | 贡献 率 | 增值 率 | 负债 率 | APE 利润 率 | 生产 率 | 销售 率 
( %) ( %) (%) (%) (次 ) (%) (元 /人 ) | (%) 

45 限 公司 126.55 17. 10 36.92 7.32 

46 NEA IRASE 254.31 108.97 | 46.71 0. 88 8.37 410916 | 98.85 
47 TIRAR] 63.88 104.58 | 33.06 1.59 1.45 157869 | 92.99 
48 JA BRA 69.14 3.97 | 90.75 | 54.46 1.01 -5.09 48 894 | 96.63 
49 限 公 司 150.84 | -3.64 | 105.64 | 13.04 1.77 1.30 38 596 | 100.00 
50 | 南通 市 电站 阀门 有 限 公 司 99.05 115.07 1.40 12.12 268 000 | 100.00 
51 | 能 发 伟业 铁岭 阀门 股份 有 限 公司 128.78 12.08 | 107.35 | 58.45 0.51 38 164 |164.46 
52 | 宁波 一 机 阀门 制造 有 限 公 司 192.48 0.71 46.00 2.00 11.20 70885 | 98.00 
53 REAO ERA RAR] 67.73 | 20.54 | 117.71 | 44.68 1.53 11.78 93489 | 97.47 
54 | 青岛 电站 阀门 有 限 公司 158.06 11.66 | 92.54 | 84.03 0.96 -7.26 33859 | 104.73 
55 | 青岛 高 压 阀门 有 限 公司 147.48 | -3.54 | 106.21 | 20.22 3.05 7.34 123 953 | 100.00 
56 | 青岛 伟 隆 阀门 有 限 公司 203. 89 13.65 68.04 |46.87 1.16 24.51 142 331 | 98.57 
57 | 球 豹 阀门 有 限 公司 179.86 | 22.28 | 112.29 | 57.45 2.43 5.32 128 889 | 100. 49 
58 | 山东 泉城 阀门 有 限 公 局 130.15 | 19.63 | 101.35 | 64.77 | 14.77 1.50 88 889 | 84.44 
59 | 山东 天 成 阀门 203.40 104.57 | 33.76 1.52 9.29 79427 | 83.33 
60 | 山东 益 都 阀门 集团 股份 有 限 公司 266. 14 8.91 | 91.29 | 33.06 4.30 7.80 301 413 | 98.88 
61 | 陕西 航天 泵 阀 科 技 集团 有 限 公司 207.95 | 24.00 | 104.48 | 35.84 3.51 6.87 395 679 | 98.36 
62 | 陕西 饥 瀚 稀 贵 金属 有 限 公 司 63. 89 53.42 0.94 5.15 60 392 | 92.51 
63 | 上海 电 站 阀门 厂 51.22 | 22.17 | 104.81 | 43.85 0.74 3.67 77188 | 96.97 
64 | ERIS) ARAH] 195.63 4.81 | 103.02 | 78.08 1.02 66. 69 
65 | 上 海 高 中 压 阀 门 股份 有 限 公 司 365.11 10.96 | 105.20 | 30.91 4.28 6. 84 287122 | 95.24 
66 | 上海 冠 龙 阀 门 机 械 有 限 公司 454. 15 107.31 | 64.35 1.28 2.29 640 014 | 93.35 
67 | 上 海 沪 工 阀门 厂 ( 集团 ) 有 限 公 司 155. 46 7.21 | 108.27 | 46.35 2.24 3.86 99, 19 
68 | 上 海 华 通 阀门 有 限 公 司 151. 45 9.66 26.41 1.12 3.73 302 867 | 92.02 
69 | 上海 开 维 喜 阀门 集团 有 限 公 司 338.11 5.88 | 180.98 | 81.29 0.46 4.95 104 514 | 100.00 
70 | ELEH 153. 66 3.21 | 117.67 | 40.48 1.53 14.04 213641 | 95.55 
71 | 上海 科 发 3 93.54 | 21.31 | 103.43 | 28.04 1.70 1.47 264000 | 85.53 
72 | EVAR BL 169. 16 2.11 | 219.22 | 39.31 1.97 5.58 88.94 
73 | 上 海良 厂 有 限 公 司 81.02 8.96 | 101.91 | 51.81 1.80 1.53 150400 | 101.56 
74 | 上海 耐 腐 阀门 集团 有 限 公 局 113.88 6.29 | 101.67 | 38.50 1.58 2.63 14 760 | 100.00 
75 | EIEH < 詹姆斯 伯 雷 阀门 有 限 公 司 423.77 | 11.36 | 103.82 | 58.79 1.20 2.76 50793 | 103.65 
76 | 上 海 浦东 汉 威 阀门 有 限 公司 290.36 5.44 | 217.69 | 21.94 1.38 41.21 848 250 | 98.11 
77 | 上海 日 泰 阀门 制造 有 限 公 司 121.56 | 32.03 | 100.83 | 11.05 0.34 3.58 295 893 | 100. 00 
78 | 上海 桑 特 斯 阀门 有 限 公司 203.17 109.23 | 54.76 0.98 0.93 113 289 | 104. 76 
79 ”| 上海 双 高 阀门 ( 集团 ) 有 限 公 司 205.77 3.75 | 118.60 | 9.72 3.17 10. 85 170443 | 94.91 
80 | 上海 增 欣 机 电 设 备 制 造 有 限 公 司 174.64 | 27.94 | 164.89 | 73.43 1.99 12.18 117 808 | 75.72 
81 | 上海 正 丰 阀 门 制造 有 限 公司 175.34 | 18.56 | 115.55 | 41.27 1.43 8.55 96970 | 82.44 
82 ”| 上海 自动 化 仪表 股份 有 限 公司 自动 化 仪表 七 / 160. 14 9.67 | 109.71 | 64.23 0.74 8.94 124 908 | 96.60 
83 | 上 正 阀 门 集团 有 限 公司 161.29 8.18 | 122.90 | 56.23 1.99 5.03 107428 | 99.80 
84 | YEA BSH Ey HERTA BZA 188.65 | 12.52] 133.05 | 49.85 0.76 3.34 126391 | 99.43 
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( 28) 
经 济 效益 | 总 资产 | 资本 保值 | 资产 | 流动 资产 | 成 本 费用 | 全 员 劳 动 | 产 

序号 企业 名 称 综合 指数 | 贡献 率 | 增值 率 | 负债 率 | 周转 率 | 利润 率 | 生产 率 | 销售 率 

( %) ( %) ( %) (%) (次 ) (%) (元 /人 ) | (%) 
85 | 慎 江 阀门 有 限 公司 158. 89 2.34 | 154.19 | 57.62 0.96 4. 12 266 481 | 79. 
86 | 石家庄 阀门 一 三 股份 有 限 公司 174. 83 6.90 | 85.55 | 6.37 0.76 6.81 143 053 | 99. 
87 | 石家庄 三 环 阀 门 股份 有 限 公司 138.17 | 17.75 | 101.87 | 65.10 1.00 1.31 147383 | 80. 
88 | 四 阀门 174.27 6.48 | 125.02 | 29.57 2.54 7.73 61250 | 89. 
89 | 四 川 精 控 阀 门 制造 有 限 公司 203.02 15.65 | 152.44 | 34.35 1.42 10.28 86147 | 94. 
90 | 四 川 凯 欧 阀门 制造 有 限 公 司 81.57 17.17 | 135.32 | 48.28 1.09 6.59 164597 | 95. 
91 | 苏州 奥 村 阀门 有 限 公司 88.25 132.47 | 31.22 2. 16 6.17 96. 
92 | 苏州 德 兰 能 源 科 技 有 限 公司 194.72 8.10 66.57 12.62 90. 
93 | 苏州 高 中 压 阀 门 厂 185.40 | 59.58 | 141.90 | 65.12 1.75 0.65 79 155 | 101. 
94 | 苏州 纽 威 阀门 股份 有 限 公 司 289.50 3.35 | 115.08 |57.81 1.25 15.63 329 317 | 83. 
95 | 苏州 市 燃气 设备 阀门 制造 有 限 公司 171.63 | 15.49 | 145.83 |71.10 2.00 3.29 98 559 | 90. 
96 | 特 福 隆 集团 有 限 公 司 206.07 | 10.64 | 108.18 | 48.85 1.48 15.74 231564 | 97. 
97 | REA A SBP IRA 185. 60 20.20 | 107.20 | 71.59 0.90 3.10 131 340 | 126. 
98 | 天津 百 利 展 发 集团 有 限 公司 73.66 6.16 | 101.43 [120.79 0.73 18.95 136 822 | 108. 
99 | 天 津 大 站 集团 有 限 公 司 108.02 8.60 | 104.64 |79.88 0.88 1.43 100. 
100 | 天津 汇 华 阀 业 有 限 公 司 2.47 | 114.81 |76.44 2.92 8.07 100. 
101 | 天 津津 伯 仪 表 技术 有 限 公司 179.35 | 15.87 | 90.78 | 27.96 0.71 7.88 120370 | 94. 
102 | 天津 精通 控制 仪表 技术 有 限 公司 196.93 8.12 | 91.55 | 43.12 0.94 14.61 112656 | 78. 
103 | 天津 市 北方 阀门 控制 设备 有 限 公 司 125.45 | 15.11 | 112.24 | 27.62 1.59 11.70 116 176 | 132. 
104 | 天 胜 阀 门 集团 有 限 公 司 198.34 | 21.92 | 115.75 | 36.48 1.04 20.73 264 148 | 100. 
105 | 铁岭 阀门 ( 集团 ) 特种 阀门 有 限 责任 公司 194. 66 19.59 | 120.25 | 35.77 2.62 5.67 154.024 | 100. 
106 | 铜陵 市 兴 达 阀门 总 厂 145.55 | 18.80 | 105.50 | 27.85 1.97 11.07 107762 | 99. 
107 | 潍坊 裕 川 内 燃 机 配件 有 限 公 司 116.34 14.73 | 129.47 | 28.56 2.66 12.50 178400 | 99. 
108 | FCB ERRIA RAE 180. 67 134.38 | 41.95 2.61 13.56 96. 
109 | Fes PALL MITT AT BRS 161.98 | 21.96 | 135.96 | 64.36 2.08 3.80 99514 | 98. 
110 江 市 东 吴 机 械 有 限 责任 公司 64.95 17.74 | 94.12 | 32.40 1.09 20. 20 181371 | 94. 
111 | 吴江 市 永 胜 密封 制品 有 限 公 司 154. 20 118.31 | 38.03 1.27 4.55 87. 
112 | 五 洲 阀 门 有 限 公司 417.30 114.67 | 43.15 3.41 23.31 322 908 | 95. 
113 | 武汉 锅炉 集团 阀门 有 限 责 任 公司 131.69 | 37.22 | 146.73 | 92.00 0.36 2.88 179 323 | 94. 
114 ZERA ARAR 201.37 2.02 | 107.11 | 71.62 0.67 7.04 86886 | 99. 
115 安 三 高 阀门 有 限 公 司 152.25 6.07 | 107.24 | 92.86 8.27 1.88 75143 | 93. 
116 | 宣 达 实 业 集团 有 限 公 司 169.25 27.10 | 128.05 | 64.84 1. 66 8.08 183 871 | 97. 
117 | 扬中 市 阀门 厂 有 限 公 司 202. 52 190.36 | 38.41 2.72 4.56 129816 | 99. 
118 | 扬州 电力 设备 修造 厂 124. 80 16.43 | 116.95 | 40.61 2.54 0.91 174693 | 101. 
119 | 扬州 双 良 阀门 有 限 公司 108.00 | 13.01 | 188.38 | 45.73 1.53 0.31 60036 | 100. 
120 | 阳泉 阀门 股份 有 限 公 司 116.72 2.12 | 134.63 | 89.15 1.57 3.09 50 545 | 77. 
121 | JET R TRTA RAS 167.69 9.27 | 109.90 | 51.85 1.90 5.43 35763 | 99. 
122 | 永 一 阀门 集团 有 限 公司 84.95 | 11.80 | 100.90 | 38.55 1.69 3.96 130 897 | 99. 
123 | 浙江 宝 龙 阀门 制造 有 限 公司 141. 34 6.73 | 102.85 | 59.85 1.53 4.67 102. 
124 | 浙江 超 达 阀门 股份 有 限 公司 135.70 11.58 | 139.92 | 28.84 1.58 6.57 233284 | 99. 
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( 28) 

经 济 效益 | 总 资产 | 资本 保值 | 资产 | 流动 资产 | 成 本 费用 | 全 员 劳 动 | 产品 

序号 企业 名 称 综合 指数 | 贡献 率 | 增值 率 | 负债 率 | 周转 率 | 利润 率 | 生产 率 | 销售 车 

( %) ( %) (%) (%) (次 ) (%) (元 /人 ) | (%) 
25 | 浙江 盾 安 阀门 有 限 公司 157.22 11.20 | 110.63 | 75.43 1.54 4.30 66010 | 99.73 
126 | ANLA PERITA RAE 74.26 8.77 | 106.01 | 62.74 1.18 6.85 104889 | 96.77 
27 | 浙江 凯 斯 通 阀 门 有 限 公 司 189.71 10.96 42.18 1.00 6.36 84. 81 
28 | 浙江 石化 阀门 有 限 公司 395.29 7.09 | 118.23 | 62.39 1.55 10.31 465556 | 87.83 
29 | 浙江 万 能 阀门 有 限 公司 21. 85 99.51 | 10.88 6.17 -0.09 247143 | 93.07 
30 | 镇 江 市 铸造 阀门 厂 有 限 公司 81.48 41.77 3.18 7.57 168 350 | 99.29 
31 | 郑州 市 郑 蝶 阀门 有 限 公司 26.71 16.21 2.41 24.10 100. 17 
32 | 中核 苏 阀 横店 机 械 有 限 公 局 83.06 99.57 | 66.52 0.81 2.59 68. 89 
33 | 中 核 苏 阀 科 技 实业 股份 有 限 公司 90. 68 98.71 | 38.56 0.73 8.07 183 368 | 98.84 
34 | 中南 焦作 氮 阀 股份 有 限 公 局 45. 15 4.03 | 115.78 | 86.82 1.21 3.85 18 647 | 92.75 
35 | 自贡 高 压 阀门 股份 有 限 公司 73.71 5.84 | 100.97 | 69.40 0.70 6.89 93073 | 130.15 
36 | 自贡 工业 阀门 制造 有 限 公司 71.39 100.44 | 57.75 1.09 0.20 45181 | 73.32 
37 | 自贡 新 地 佩 尔 阅 有 限 公 司 97.35 115.01 | 38.34 2.23 11.43 115 189 | 99.06 
38 | 浙江 黄 特 阀门 有 限 公 司 83.48 | 19.95 | 99.81 | 24.00 0.38 0.12 41333 | 93.51 
39 | 远大 阀门 集团 有 限 公司 3.41 | 63.56 | 57.04 3.23 38.11 112448 | 99.24 
40 | 鞍山 亨通 阀门 有 限 公 司 75.29 | 89.00] 104.11 | 60.63 0.57 6.25 26229 | 136.96 

2011 年 ie 人 
压缩 机 员 单 位 经 ; 77 tH 标 

工业 工业 从 业 人 员 年 末 资 ] 主 营 业务 | 主 营 业务 

序号 企业 名 称 总 产值 增加 值 平均 人 数 总 额 收入 成 本 

(万 元 ) (万 元 ) ( 人) ( 万 元 ) ( 万 元 ) ( 万 元 ) 

1 | 沈阳 透 平 机 械 股份 有 限 公 司 往复 机 事业 部 54718 7 137 344 63 825 51073 41 489 

2 | 沈阳 远大 压缩 机 股份 有 限 公 司 58 191 13 733 421 54 310 56 054 40 674 

3 | 沈阳 申 元 气体 压缩 机 有 限 责 任 公 司 13 677 13 014 280 19 330 13 677 9 750 

4 “| 阜新 金 吴 空 压 机 有 限 公 司 25 128 9171 245 27 610 26 993 20 530 

5 | 大 连 金山 压缩 机 制造 有 限 公 司 1810 471 87 3 463 1778 1 462 

6 | KARA EA REZ E 804 191 45 716 772 468 

7 | 北京 京城 环保 产业 发 展 有 限 责 任 公司 55 510 9732 483 65 369 89 132 67 671 

8 “| 北京 金凯 威 通用 机 械 有 限 公司 12 765 4270 55 7 094 10 910 8 911 

9 | 天 津 市 空气 压缩 机 有 限 公 司 8 740 2 297 95 5 035 7 847 5 885 

10 | 北京 天 高 隔膜 压缩 机 有 限 公 司 1 599 286 46 1734 1 693 1 506 

11 | 北京 汇 知 机 电 设备 有 限 责 任 公司 1 200 330 44 560 1 220 850 

12 | 天津 市 舒 塔 克 压 缩 机 有 限 公 司 1700 575 74 1163 1580 1 426 
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中 国 通用 机 械 工 业 年 鉴 2012 
( 8) 
工业 工业 AWAR | 年 末 资 产 | 主 营业 务 | 主 营业 务 

序号 企业 名 称 总 产值 增加 值 平均 人 数 总 额 收入 成 本 
( 万 元 ) ( 万 元 ) ( 人) ( 万 元 ) ( 万 元 ) ( 万 元 ) 

13 | 宣化 冶金 工业 有 限 责 任 公 司 9 030 2433 150 35 204 8 364 6313 
14 | 河北 省 吴桥 空 压 机 有 限 责 任 公 司 2 636 572 143 3 210 2 800 2 049 
15 | 山西 正 华 压缩 机 制造 有 限 公司 1485 309 373 8071 1651 1120 
16 | 山西 省 平 陆 县 阀 片 厂 641 297 80 2 183 342 265 
17 | 上 海 大 隆 机 器 三 有 限 公 司 43 434 3 451 584 49 370 48 869 43 260 
18 | 上 海 飞 和 实业 集团 有 限 公司 89 382 27731 520 48 554 76 396 56 234 
19 | 博 莱特 ( 上 海 ) 压缩 机 有 限 公司 41 571 11 840 250 22 788 35 531 26 777 
20 | 上 海 佳 力士 机 械 有 限 公 司 20 222 5 185 275 21 449 18 218 14 386 
21 | 上海 优 耐 特 斯 压缩 机 有 限 公司 23 230 10 789 102 15 318 22 827 16 103 
22 | 上 海浪 潮 机 器 有 限 公司 18 508 8 231 359 32 744 18 282 12 781 
23 | 托 格 ( 上 海 ) 压缩 机 有 限 公 司 3 500 810 72 1 855 3 200 1 800 
24 | 江西 气体 压缩 机 有 限 公 司 12 355 2 046 666 17 428 11 637 9 135 
25 山 集团 423 357 91 404 5 431 556 505 428 050 367 004 
26 | 浙江 红 五 环 集团 股份 有 限 公司 107 545 26 796 1 080 52 093 118 505 109 454 
27 | 浙江 鸿 友 压 缩 机 制造 有 限 公 司 17 218 3 152 404 13 738 16 549 15 477 
28 | 温岭 市 空 压 机 有 限 公 司 ( 原 浙江 奢 硕 压缩 机 有 限 公 司 ) | 37000 8 962 800 93 675 26 540 26 364 
29 | 杭州 杭 氧 压缩 机 有 限 公司 7 687 2371 157 13 266 7746 6155 
30 | 宁波 欣 达 螺 杆 压 缩 机 有 限 公司 10 002 3 128 180 9 532 10 049 8 147 
31 | 宁波 德 曼 压 缩 机 有 限 公 司 6383 1518 138 3 315 6 429 4 950 
32 IN TEOL EA RAS E 46 817 8912 386 17 022 42 598 34 052 
33 | 宁波 鲍 斯 能 源 装备 股份 有 限 公司 26 740 2105 172 24 777 18 795 11615 
34 | 上 海 东 方 压缩 机 制造 有 限 公司 8 306 1 167 86 10 145 5 424 4310 
35 | 阿 特 拉 斯 .科普 柯 ( 上 海 ) 贸易 有 限 公 司 587 376 199 708 2 334 416 673 266 326 
36 | 上海 东 方 威 尔 压 缩 机 有 限 公司 1 559 485 58 1180 1618 1 254 
37 | 杭州 杭 空 压缩 机 有 限 公司 1 683 576 65 1 050 1 698 1 448 
38 | 余姚 捷 华 压缩 机 有 限 公 司 2 064 863 100 3 669 1983 1 457 
39 | 江西 惟 思 特 科 技 发 展 有 限 公 局 1 200 492 140 23 799 725 495 
40 | 台州 环 天 机 械 有 限 公 局 15 408 10 156 350 18 378 12 327 9 658 
41 | 余姚 市 大 隆 空 压 机 配件 有 限 公司 1 364 578 90 1713 1401 1013 
42 | 温州 市 建 庆 实业 公司 3 995 2 091 109 2 002 3 122 2 495 
43 | 江西 第 二 气体 压缩 机 制造 三 5 621 1732 146 3 010 5 046 4284 
44 | 九江 恒 升 曲轴 有 限 公司 1 924 584 99 5 104 1 646 1 003 
45 | 宁波 超 超 安全 阀 制造 有 限 公司 6724 1 463 180 8 421 6 544 5 046 
46 | 宁波 星 箭 航天 机 械 厂 13 750 6789 389 16 931 12 023 7 350 
47 | 乐清 市 威 雷 特 电气 有 限 公 司 1 103 346 54 4435 1069 910 
48 | 无 锡 压 缩 机 股份 有 限 公 司 57 230 11 909 831 81 386 74 012 59 436 
49 | 南京 压缩 机 股份 有 限 公司 17 959 5 538 630 39 764 17 995 12 659 
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统计 资料 




































































































































































































































































( 8) 
工业 工业 AWAR | 年 末 资 产 | 主 营业 务 | 主 营业 务 

序号 企业 名 称 总 产值 增加 值 平均 人 数 总 额 收入 成 本 
( 万 元 ) ( 万 元 ) ( 人) ( 万 元 ) ( 万 元 ) ( 万 元 ) 

50 | 南京 华 冠 压缩 机 有 限 公 司 7386 1 492 124 21 172 7 448 5 594 
51 | 江苏 超 力 机械 有 限 公司 28 000 7 846 312 19 653 27 494 25 517 
52 | 山东 省 潍坊 生 建 集团 73 362 16 099 1387 84 687 70 971 60 363 
53 | 济南 压缩 机 广 有 限 公司 4402 1 298 360 7 333 4649 3 599 
54 | ZEH 蚌埠 ) 压缩 机 有 限 公司 24 071 5 529 656 44 088 24 018 18 556 
55 | 中 国人 民 解 放 军 第 四 八 一 二 工厂 12 528 6 633 713 21 324 10 237 6 989 
56 | 江阴 开 益 特种 压缩 机 有 限 公司 6916 1383 202 2 806 6 924 5731 
57 | 中 国 石油 集团 济 柴 动 力 总 厂 51 154 11 122 714 63 702 46 849 39 868 
58 | 无 锡 力 源 压缩 机 有 限 公 司 3 561 1 035 116 4019 3 484 3 110 
59 | 无锡 五 洋 赛 德 压 缩 机 有 限 公司 3 487 1 344 89 5 044 3 507 2 186 
60 | 无 锡 杰 和 尔 压 缩 机 有 限 公 司 1 163 445 23 3 952 1 080 798 
61 | 济南 格 蓝 压 缩 机 有 限 公 局 5 800 2 050 340 4010 5 100 4313 
62 | 江苏 劲 风 压缩 机 制造 有 限 公司 2510 917 104 1742 2 020 1 435 
63 | 江苏 恒久 机 械 有 限 公司 1 243 534 135 24 713 1 120 751 
64 | 马鞍 山 正 棱 压 缩 机 有 限 责 任 公 司 286 70 62 2 183 266 179 
65 | 苏州 鸿 本 机 械 制 造 有 限 公司 27 157 4889 584 24 751 25 898 24 853 
66 | 苏州 爱 德 空 分 设备 有 限 公 局 656 164 24 573 656 571 
67 | 无 锡 市 顺 昌 塑料 厂 1 284 349 70 857 1347 1 136 
68 | 扬州 成 功 机 械 有 限 公 司 2 092 866 170 2 347 2 354 1 843 
69 | 扬州 市 云 环 压缩 机 部 件 有 限 公司 959 313 65 651 940 765 
70 | SAIN EAE RA 1350 392 86 949 1350 1120 
71 | 姜 堰 市 华宇 轴瓦 有 限 公 司 1725 493 65 1241 1540 957 
72 | 无 锡 锡山 安达 防暴 电器 设备 有 限 公 司 7 954 1 668 120 5 347 7 943 6 435 
73 | 江苏 锡 安达 防爆 股份 有 限 公 司 37 880 13 152 441 44 466 37 112 29 326 
74 | 重庆 气体 压缩 机 广 有 限 责 任 公司 21 829 5 922 736 36 251 20 105 15 466 
75 | 四 川 大 川 压缩 机 有 限 责任 公司 48 107 13 951 746 28 818 38 737 32 333 
76 | 四 川 金星 压缩 机 制造 有 限 公司 42 319 8 634 488 50 661 42 085 32 276 
77 贡 通 达 机 器 制造 有 限 公司 71 660 18 370 442 53 215 70 900 49 544 
78 贡 东 方 通用 压缩 机 有 限 公 司 8 834 2 540 280 7783 8 655 6 112 
79 贡 机 一 装备 制造 有 限 公司 21 833 6 926 339 17 205 17 251 13 767 
80 贡 山 川 气体 压缩 机 有 限 公 司 3 338 1063 228 4729 3 481 2 904 
81 | 四 川南 方 气体 压缩 机 公司 1919 824 43 595 1158 950 
82 | 柳州 压缩 机 总 厂 5618 1 900 525 44 263 10 701 9 055 
83 | 广东 正 力 精密 机 械 有 限 公司 26 010 5720 370 21 728 26 010 16 760 
84 | 柳州 柳 二 空 机 械 股 份 有 限 公 司 2798 707 302 40 534 3 350 2461 
85 | 柳州 市 金 象 机 械 制 造 有 限 公 司 15 2 14 270 14 13 
86 | 武汉 气体 压缩 机 有 限 责任 公司 580 70 100 1034 580 550 
































195 


中 国 通用 机 械 工业 年 鉴 2012 





2011 年 中 国 通用 机 械 工业 协会 
压缩 机 分 会 会 员 单位 经 济 效益 指标 














































































































































































































































































































ip 经 济 效益 | 总 资产 | 资本 保值 | 资产 | 流动 资金 | 成 本 费用 | 全 员 劳 动 | 产品 

企业 名 称 综合 指数 | 贡献 率 | 增值 率 | 负债 率 | 周转 率 | 利润 率 | 生产 率 | 销售 率 
( %) ( %) ( %) ( %) (次 ) (%) (元 /人 ) | (%) 

1 沈阳 透 平 机 械 股份 有 限 公 司 往复 机 事业 部 200. 97 6.44 97.30 0.96 5.57 207 471 | 117.56 
2 沈阳 远大 压缩 机 股份 有 限 公司 359.82 | 21.55 | 137.69 | 60.76 1.69 16.43 326 200 | 96.33 
3 沈阳 申 元 气体 压缩 机 有 限 责任 公司 442. 94 11.03 | 374.09 | 52.54 2.89 9.72 464 773 | 100.00 
4 | 阜新 金 昊 空 压 机 有 限 公 司 345.18 | 15.38 | 126.09 | 33.60 2.32 6.43 374327 | 100.00 
5 大 连 金山 压缩 机 制造 有 限 公司 129.43 8.17 | 120.15 | 81.23 2.00 7.08 54 138 | 98.23 
6 | 长 春天 航 特 种 材料 有 限 责任 公 启 185.92 | 24.51 | 39.07 | 88.27 2.08 18.99 42 444 | 100.00 
7 北京 京城 环保 产业 发 展 有 限 责任 公司 257.41 19.39 | 114.08 | 43.55 1.73 10. 85 201 491 | 102.17 
8 | 北京 金凯 威 通用 机 械 有 限 公司 560. 63 9.48 | 109.53 | 57.25 2.28 3.09 776364 | 85.47 
9 天 津 市 空气 压缩 机 有 限 公 司 252. 84 15.75 | 95.01 | 47.86 2.01 5.35 241789 | 89.78 
10 | 北京 天 高 隔膜 压缩 机 有 限 公司 118.89 11.00 | 112.90 | 79.82 1.31 3.25 62174 | 105.88 
11) 北京 汇 知 机 电 设备 有 限 责任 公司 149.87 14.55 | 101.96 7.14 3.54 0. 85 75 000 | 100.00 
12 | ”天津 市 舒 塔 克 压 缩 机 有 限 公 司 154.31 12.87 | 103.86 | 39.81 2.72 4.52 77703 | 98.82 
13 | 宣化 冶金 工业 有 限 责任 公司 227.00 4.24 | 166.31 | 23.17 2.29 13. 12 162 200 | 107.26 
14 | 河北 省 吴桥 空 压 机 有 限 责 任 公司 109.52 6.31 | 101.45 | 78.26 3.57 0.98 40000 | 106.98 
15 | ”山西 正 华 压缩 机 制造 有 限 公司 65.27 1.85 | 292.12 | 78.86 0.45 0.03 8284 | 50.91 
16 | 山西 省 平 陆 县 阀 片 厂 43.03 0.38 | 95.82 | 87.40 0.35 -2.28 37125 | 62.40 
17 | ”上海 大 隆 机 器 厂 有 限 公 司 106.32 5.31 | 108.62 | 71.81 1.38 2.48 59 091 | 108.60 
18 | ”上海 飞 和 实业 集团 有 限 公司 513.52 | 28.98 | 113.91 | 10.79 3. 85 15.73 533 288 | 85.47 
19 | 博 莱 特 ( 上 海 ) 压缩 机 有 限 公司 431.46 | 22.17] 142.55 | 60.33 2.32 9.44 473 600 | 100.00 
20 上 海 佳 力士 机 械 有 限 公司 216.22 | 10.80] 107.88 | 39.75 1.53 7.44 188545 | 90.09 
21 | ” 上海 优 耐 特 斯 压缩 机 有 限 公 司 836.07 | 31.23 | 123.17 | 34.68 1.69 20.72 |1057745 | 98.27 
22 | ”上海 浪潮 机 器 有 限 公司 231. 26 5.87 | 148.95 | 43.82 0.89 7.25 229 289 | 98.78 
23 | FEKO 上海) 压缩 机 有 限 公 局 319.17 | 46.11 | 115.75 | 35.04 .97 27.96 112 500 | 91.43 
24 | ”江西 气体 压缩 机 有 限 公 司 78.41 4.07 | 102.02 | 66.89 1.00 1.55 30721 | 95.60 
25 1 集团 254.37 | 11.51 | 368.77 | 21.41 .77 10.32 168 300 | 98.07 
26 | ”浙江 红 五 环 集团 股份 有 限 公 司 270. 66 8.46 | 174.66 | 60.66 4.86 1.71 248 111 | 110.19 
27 | ”浙江 鸿 友 压缩 机 制造 有 限 公 司 113.00 3.96 | 104.68 | 69.72 .68 1.50 78020 | 96.11 
28 | 温岭 市 空 压 机 有 限 公司 ( TL SE RAL -1.73 91.15 | 82.27 253 -4.53 112025 | 82.35 

有 限 公 司 ) 

29 | ”杭州 杭 氧 压缩 机 有 限 公司 153.67 4.62 | 103.55 | 71.63 0.94 2.23 151019 | 100.00 
30| TB AIR aL BR ZS 212.70 13.58 | 109.46 | 37.23 1.76 6.48 173778 | 100.47 
31 | “宁波 德 曼 压 缩 机 有 限 公司 203.74 23.29 | 112.59 | 30.79 3.13 5.87 110007 | 100.00 
32 | 温州 固 耐 化 机 制造 有 限 公司 338.89 | 44.28 | 103.37 | 83.40 4.17 11.44 230 881 | 96.87 
33 | “宁波 饱 斯 能 源 装 备 股份 有 限 公 司 324.20 | 29.87] 145.45 | 51.50 2.58 33.86 122384 | 70.29 
34 | ”上 海 东 方 压 缩 机 制造 有 限 公 局 178.37 6.81 | 103.45 | 68.39 0.58 11.68 135698 | 76.40 
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统计 资料 




































































































































































































































































( 28) 

ip 经 济 效益 | 总 资产 | 资本 保值 | 资产 | 流动 资金 | 成 本 费用 | 全 员 劳 动 | 产品 

n 企业 名 称 综合 指数 | 贡献 率 | 增值 率 | 负债 率 | APE 利润 率 | 生产 率 | 销售 好 

Z (%) (%) (%) (%) (次 ) (%) (元 /人 ) | (%) 

35 | 阿 特 拉 斯 * 科普 柯 ( 上 海 ) 贸易 有 限 公 司 759.43 53.33 855647 | 70.94 
36| ”上 海 东 方 威 尔 压 缩 机 有 限 公 司 113.53 5.49 | 114.62 | 87.37 1.56 1.07 83621 | 103.78 
37 | 杭州 杭 空 压缩 机 有 限 公 司 136.00 8.45 | 97.81 | 78.76 3.19 0.53 88615 | 100.89 
38 | ”余姚 捷 华 压缩 机 有 限 公司 111.92 4.66 | 100.37 | 56.20 1.10 0. 60 86300 | 91.67 
39 | ”江西 惟 思 特 科技 发 展 有 限 公司 62.69 | -1.78 | 151.02 | 63.89 0.12 1.64 35 143 47.50 
40 | “台州 环 天 机 械 有 限 公司 234.72 7.11 | 104.22 | 86.17 1.32 0.96 | 290171 | 80.00 
41 | 余姚 市 大 隆 空 压 机 配件 有 限 公 局 132.37 14.03 | 110.41 | 76.47 1.15 5.12 64 222 | 109.46 
42 | 温州 市 建 庆 实业 公司 224. 05 14.61 | 113.60 | 67.03 3.29 2.81 191 835 91.64 
43 | ”江西 第 二 气体 压缩 机 制造 三 185.08 15.71 | 100.00 | 25.95 3.03 3.97 118630 | 100.00 
44 | “九江 恒 升 曲轴 有 限 公司 190.85 | 11.11 | 110.24 | 26.80 0.72 23.24 58990 | 94.65 
AS | ”宁波 超 超 安 全 阀 制 造 有 限 公 司 148.16 | 10.50 | 131.91 | 50.00 1.31 6.26 81255 | 97.32 
46 | 宁波 星 币 航 天 机 械 厂 216. 83 14.75 | 103.07 | 62.16 1.41 8.19 174524 | 99.87 
47 | “乐清 市 威 雷 特 电 气 有 限 公司 99.97 1.91 | 103.79 | 61.67 0.30 4.28 64074 | 96.92 
48 | “无 锡 压缩 机 股份 有 限 公 司 170.00 7.07 | 109.20 | 64.34 1.14 4.21 143 309 | 129.32 
49 | ”南京 压缩 机 股份 有 限 公司 107. 80 3.24 | 101.66 | 79.00 1.31 0.64 87905 | 97.66 
50 | ”南京 华 冠 压缩 机 有 限 公 司 147.12 3.30 | 103.28 | 50.30 0.54 6.22 120323 | 99.35 
51 | ”江苏 超 力 机 械 有 限 公司 235. 87 7.02 | 41.72 | 63.92 2.18 5.08 251 474 98. 20 
52 | ”山东 省 潍坊 生 建 集团 127.43 5.39 | 114.81 | 73.30 1.05 116 071 98. 67 
53 | ”济南 压缩 机 厂 有 限 公司 80. 28 4.03 | 100.32 | 44.25 0.95 0.54 36056 | 104.07 
54 | ZP E) 压缩 机 有 限 公 司 136.53 7.44 | 112.32 | 68.74 0.86 6.57 84284 | 102.67 
55 | ”中国 人民 解 放 军 第 四 八 一 二 工厂 119.35 3.22 | 98.13 | 57.66 1.13 2.10 93029 | 94.64 
56 | ”江阴 开 益 特种 压缩 机 有 限 公 司 163.48 18.47 | 102.83 | 59.84 4.05 2.18 68 465 | 100.12 
57 | “中国 石油 集团 济 柴 动 力 总 厂 165.91 6.55 | 103.58 | 49.72 1.19 2.47 155770 | 91.57 
58 | “无 锡 力 源 压缩 机 有 限 公 司 175.76 1.65 | 99.80 | 74.55 8.65 0.20 89224 | 85.48 
59 | 无 锡 五 洋 赛 德 压缩 机 有 限 公 司 184.37 8.38 | 107.62 | 38.82 0.96 7.38 151011 | 100.00 
60 | 无 锡 杰 尔 压缩 机 有 限 公 局 87.53 | -5.48 | 119.12 | 50.66 0.36 | -16.83 193 478 | 92.86 
61 | 济南 格 蓝 压缩 机 有 限 公 司 131.20 9.12 | 95.61 | 54.41 3.29 2.25 60294 | 87.93 
62 | ”江苏 劲 风 压缩 机 制造 有 限 公司 170.23 18.32 | 101.20 | 41.68 1.39 8.00 88 173 97.01 
63 | ”江苏 恒久 机 械 有 限 公司 300. 96 3.53 | 168.91 | 27.04 0.09 58.99 39556 | 91.07 
64) 马 蒋 山 正 棱 压 缩 机 有 限 责任 公司 58.73 2.57 | 100.74 | 62.57 0.48 1.18 11290 | 97.90 
65 | 苏州 鸿 本 机 械 制 造 有 限 公 司 82.59 | -4.05 | 90.69 | 51.69 1.97 -4.50 83716 | 95.36 
66 | ”苏州 爱 德 空 分 设备 有 限 公司 101.73 7.29 | 101.79 | 40.31 1.73 1.08 68 333 0.00 
67 | “无 锡 市 顺 昌 塑 料 厂 139.73 | 16.98 | 98.49 | 61.96 2.17 5.02 49 857 | 95.02 
68 | 扬州 成 功 机 械 有 限 公司 117.39 | 13.43 | 110.58 | 73.29 1.30 3.22 50941 | 100.86 
69 | 扬州 市 云 环 压缩 机 部 件 有 限 公司 130.84 | 17.45 | 108.82 | 77.27 2.48 2.64 48 154 | 98.02 
70 | 扬州 宝 华 气 阅 有 限 公司 120.64 | 11.18 | 101.50 | 72.80 2.90 2.18 45616 | 100.00 
71 | ” 姜 卉 市 华宇 轴瓦 有 限 公 司 184.02 | 27.14 | 116.63 | 56.97 2.14 6.82 75917 | 95.31 
72 | “无 锡 锡山 安达 防暴 电器 设备 有 限 公司 180.96 | 13.08 | 128.75 | 78.64 1.79 4. 64 139 000 | 99.86 
73 | ”江苏 锡 安 达 防 爆 股份 有 限 公 局 292.47 | 13.45 | 110.98 | 29.83 1.47 8.47 298231 | 97.97 
74 | 重庆 气体 压缩 机 厂 有 限 责任 公司 113.77 3.89 | 103.95 | 52.36 0.90 2.47 80462 | 101.08 
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( 8) 
i 经 济 效益 | 总 资产 | 资本 保值 | 资产 | 流动 资金 | 成 本 费用 | 全 员 劳 动 | 产品 
到 企业 名 称 综合 指数 | 贡献 率 | 增值 率 | 负债 率 | 周转 率 | 利润 率 | 生产 率 | 销售 率 
= (%) (%) (%) (%) (次 ) (%) (元 /人 ) | (%) 
75 | 四川 大 川 压缩 机 有 限 责任 公司 233. 05 12.51 | 326.70 | 78.52 2.14 3.13 187 011 98.53 
76 | PUJI ae RSD 8 A BRS E 198. 85 8.90 | 88.78 | 63.60 0.95 7.83 176931 | 98.25 
77 贡 通 达 机 器 制造 有 限 公 司 415.34 | 22.40] 88.40 | 79.88 2.42 17.54 | 415611 | 100.64 
78 | ”自贡 东方 通用 压缩 机 有 限 公司 146.29 | 11.66 | 101.00 | 68.73 1.68 4.45 90714 | 97.96 
79 自贡 机 一 装备 制造 有 限 公 司 271. 82 19.72 | 121.30 | 44.60 1.49 14.90 204 312 88.76 
80 | 自贡 山川 气体 压缩 机 有 限 公 局 105.79 5.15 | 104.00 | 46.16 1.41 3.70 46 623 | 104.58 
81 | ”四川 南方 气体 压缩 机 公司 220. 93 17.60 | 113.91 | 33.95 1.97 4.53 191 628 | 60.34 
82 | 柳州 压缩 机 总 三 36.67 | -0.28 | 72.28 | 80.92 0. 32 -4.85 36190 | 111.25 
83 | “广东 正 力 精 密 机 械 有 限 公 司 180.44 | 10.67 | 100.22 | 81.34 | 2.19 3.35 154 595 | 100.00 
84 | ”柳州 柳 二 空 机 械 股份 有 限 公 -0.73 | -0.42 | 89.65 | 79.39 0.12 | -12.46 23411 | 100.11 
85 | BIN Tae Lak i a BRS -12.35 | -0.36 107.41 0.15 -7.30 1429 | 100.00 
83 | ”武汉 气体 压缩 机 有 限 责任 公司 4.14 | -1.84 174. 85 0.63 -4.35 7000 | 100.00 
2011 年 中 国 通用 机 械 工 业 协 会 
2 3 
减 变速 机 分 会 会 员 单 位 经 济 指标 
工业 工业 从 业 人 员 | 年 末 资 7 主 营 业务 | 主 营业 务 
序号 企业 名 称 总 产值 增加 值 平均 人 数 总 额 收入 成 本 
( 万 元 ) ( 万 元 ) (人 ) (万 元 ) (万 元 ) (万 元 ) 
1 | 浙江 顺 天 减速 机 制造 有 限 公 3 014 603 84 2 225 2798 2 378 
2 | 温州 三 联 集团 有 限 公司 23 716 7 020 461 29 667 23 564 20 024 
3 | 宁波 市 浙 东 变速 器 有 限 公 司 533 107 20 539 533 419 
4 | 宁波 市 莱 斯 特 传 动 设备 制造 有 限 公司 1 952 630 76 1 857 1 944 1507 
5 | 宁 波 市 镇 海 减 变速 机 制造 有 限 公 司 998 200 33 814 1 009 788 
6 | 瑞安 市 华星 减速 机 实业 有 限 公 司 1 356 319 40 715 1 339 1 158 
7 | 台州 市 通 宇 变速 机 械 有 限 公 司 9 200 2116 190 4 436 9 170 7702 
8 | 杭州 嘉 诚 机 械 有 限 公 司 7 200 1 656 210 3 905 6 900 6 052 
9 | 山 东 柳 杭 减 速 机 有 限 公司 7700 1 155 250 7 465 7 060 5 988 
0 | 淄博 市 博 山 奥 博 机 械 有 限 公司 1790 358 76 2 122 1 600 1449 
1 | 淄博 银 丰 机 械 有 限 公司 790 158 30 611 675 575 
2 | 德州 奥 力 机 械 有 限 公 司 5 652 1300 210 5 500 5015 4852 
3 | 荆州 市 巨 鲸 传动 机 械 有 限 公司 18 726 6 629 685 37 324 18 783 12 744 
4 | 佛山 市 星光 传动 机 械 有 限 公 司 12 887 2 577 385 6334 11 232 9 257 
5 | 西安 环 力 传动 机 械 股份 有 限 公司 244 39 65 2 505 320 241 
6 | 兰州 西 腾 润 工装 备 制造 有 限 公 局 1 286 485 133 5 496 1 487 596 
7 | 江苏 迪 邦 三 星 轴承 有 限 公司 10 552 1817 563 18 282 10 849 9 234 
8 | 宁波 人 和 机 械 轴承 有 限 公 司 20 902 4806 515 14 745 19 280 17 031 
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统计 资料 









































































































































































































































( 续 ) 
工业 工业 AWAR | AER ES 主 营 业务 | ESWS 
序号 企业 名 称 总 产值 增加 值 平均 人 数 总 额 收入 成 本 
( 万 元 ) ( 万 元 ) (人 ) ( 万 元 ) ( 万 元 ) ( 万 元 ) 
19 | 永嘉 大 力 精 密 机 械 有 限 公 司 1210 279 49 840 1150 980 
20 | 广东 江门 电机 股份 有 限 公 司 6177 1251 415 8 373 7 097 5 838 
21 | 天津 减 速 机 股份 有 限 公 司 8 500 1 068 791 38 241 9581 8 412 
22 | 河北 北方 减速 机 有 限 公 司 1 985 298 70 2 358 2 253 1 846 
23 | 石家庄 科 一 重工 有 限 公 司 14 002 3 481 425 14 333 13 356 10 347 
24 | 吴桥 县 志 远 减速 机 械 有 限 责 任 公司 2 930 674 130 2782 2750 2 532 
25 | 山西 省 平遥 减速 器 厂 12 307 1077 606 13 148 12 202 9 726 
26 | 上海 减 速 机 械 厂 有 限 公 司 2 662 532 120 23 692 2 662 2 215 
27 | 上 海 永 宏 减 速 机 械 制造 有 限 公司 841 153 37 490 722 617 
28 | 苏州 市 优 耐 特 机 械 制 造 有 限 公 司 2741 938 115 2788 2 400 1 957 
29 | 泰隆 减速 机 股份 有 限 公 司 191 012 46 810 3 162 120 914 182 416 134 792 
30 | 泰州 市 琼 花 传 动机 械 总 厂 31 211 3 236 765 18 087 31 243 27 777 
31 | 泰 星 减 速 机 股份 有 限 公司 96 522 29 747 2 038 76 573 95 527 66 931 
32 | 无 锡金 辉 减 速 机 制造 有 限 公 司 1 864 518 115 1274 2374 2 144 
33 | 国 茂 减速 机 集团 有 限 公 司 250 851 23 077 2 021 227 983 250 382 218 971 
34 | 浙江 通力 重型 齿轮 股份 有 限 公司 40 035 11 181 509 45 135 38 830 29 849 
35 | 浙江 双 联 机 械 有 限 公 司 4 672 934 108 3 013 4651 3 681 
36 | 浙江 科 瑞 达 传动 有 限 公 司 287 83 18 888 287 230 
37 | 浙江 午 马 减 速 机 械 有 限 公 司 5 654 1 363 145 4401 5 601 4810 
38 | 浙江 东方 传动 机 械 有 限 公 司 6 006 2617 150 4 895 6 006 4 999 
39 | 浙江 江南 减速 机 有 限 公 司 2 909 844 81 10 770 2 470 1733 
40 | 浙江 东 霸 传动 有 限 公 司 3 080 708 83 3 482 3 065 2 684 
41 | 浙江 飞龙 传动 有 限 公 司 3 148 630 100 5 750 2814 2 429 
42 | 浙江 通达 传动 有 限 公 司 2 907 581 90 1 107 2 478 1 856 
43 | 哈尔滨 智 达 测 控 技 术 有 限 公司 695 129 26 545 695 618 
44 | 浙江 奇 力 电 机 有 限 公 司 5 700 1311 108 9 700 5 200 4 640 
45 | 平遥 减速 器 有 限 公司 11 365 877 99 19 179 10 187 8 551 
2011 年 中 国 通用 机 械 工 业 协 会 
减 变速 机 分 会 会 员 单 位 经 济 效益 指标 
PX, SZ Ia A A N M ZT 7 XX IM TA Vs 
经 济 效益 | 总 资产 | 资本 保值 | Ar 流动 资产 | 成 本 费用 | 全 员 劳 动 | ”产品 
序号 企业 名 称 综合 指数 | 贡献 率 | 增值 率 | 负债 率 | 周转 率 | 利润 率 | 生产 对 GLE 
(%) (%) (%) (%) (次 ) ( %) (元 /人 ) ( %) 
1 | 浙江 顺 天 减速 机 制造 有 限 公司 145. 40 11.38 107.50 45.89 3.11 2.92 71 786 92.83 
2 | 温州 三 联 集团 有 限 公司 176. 49 10.79 99.51 79.41 1.15 5.24 152 278 99.36 
3 “| 宁波 市 浙 东 变速 器 有 限 公 司 168.09 17.50 115. 19 25.42 1.05 13.70 53500 | 100.00 
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续 ) 
经 济 效益 | 总 资产 | 资本 保值 | WEP 流动 资产 | 成 本 费用 | 全 员 劳 动 | ”产品 
序号 企业 名 称 综合 指数 | 贡献 率 | 增值 率 | 负债 率 | 周转 率 | 利润 率 | 生产 学 DEE 
(%) (%) (%) (%) (次 ) (%) (元 /人 ) ( %) 
4 | 宁波 市 莱 斯 特 传动 设备 制造 有 限 公 司 | 168.49 15.19 94.02 66. 13 1.42 10.51 82 895 99.59 
5 | 宁波 市 镇 海 减 变速 机 制造 有 限 公司 158.92 18.70 126. 36 65.72 1.70 7.87 60515 101.09 
6 | 瑞安 市 华星 减速 机 实业 有 限 公司 182.41 23.20 102.98 48. 26 3.13 5.52 79 625 98. 64 
7 | 台州 市 通 宇 变速 机 械 有 限 公 司 234.03 16.55 169.79 18.67 6.46 6.28 | 111368 99. 67 
8 | 杭州 嘉 诚 机 械 有 限 公 司 199.34 25.28 112.91 36. 39 3.50 7.72 78 857 100. 00 
9 | 山东 柳 杭 减速 机 有 限 公 司 116.77 11.01 62.43 74. 60 1.65 6. 12 46 200 95.00 
10 | 淄博 市 博 山 奥博 机 械 有 限 公司 4.32 09.96 30.30 2.05 47 105 91.06 
11 | 淄博 银 丰 机 械 有 限 公 局 25. 86 62.52 1.74 2.60 52 667 98.73 
12 | 德州 奥 力 机 械 有 限 公 司 355.57 5.65 05.68 2.58 25.59 4.22 61 905 95.63 
13 | 荆州 市 巨 鲜 传动 机 械 有 限 公 司 158. 69 10. 13 11.76 65. 82 1.01 8.55 96 774 101.20 
14 | 佛山 市 星光 传动 机 械 有 限 公 司 128.73 11.20 12.62 77.48 2.56 2.23 66 943 87.16 
15 | 西安 环 力 传动 机 械 股份 有 限 公司 -42.78 | -2.94 68. 83 93.21 0.42 | -19.65 6 000 131.97 
16 | 兰州 西 腾 润 工装 备 制 造 有 限 公 司 377. 40 14.20 74.90 84. 15 0.71 74.23 36 466 100.00 
17 | YEAH = HARA BZA a) 75.15 6.24 68.00 71.62 0.99 0.58 32 274 106. 15 
18 | 宁波 人 和 机 械 轴承 有 限 公 司 164. 20 13.94 154.15 64.75 1.77 5.31 93 315 95.73 
19 | 永嘉 大 力 精 密 机 械 有 限 公司 134. 99 11.79 149. 12 59.88 2.25 3.05 56 939 95.04 
20 | 广东 江门 电机 股份 有 限 公 司 72. 14 2.35 100. 22 67.59 1.09 0. 10 30 145 112.89 
21 | 天津 减 速 机 股份 有 限 公 司 -3.41 | -7.00 | 317.04 71.47 0.50 | -18.40 13 496 111.98 
22 | 河北 北方 减速 机 有 限 公 司 81.57 3.43 69.25 89.40 2.45 0.04 42 571 93.02 
23 | 石家庄 科 一 重工 有 限 公司 150. 95 12.93 128. 02 63.15 1.54 5.43 81 906 98. 44 
24 | 吴桥 县 志 远 减速 机 械 有 限 责 任 公司 154. 93 0.74 131.04 34.15 8.09 51 846 94. 88 
25 | LLP aE a AE 31.99 0.31 70. 62 87.99 1.10 -4.39 17 772 98.33 
26 | 上海 减 速 机 械 厂 有 限 公 司 5.11 | -0.88 81.84 89.16 1.99 | -17.87 44 333 100. 00 
27 | 上 海 永 宏 减速 机 械 制 造 有 限 公司 73.94 0.18 101.46 71.63 1.42 0. 14 41 351 88.11 
28 | 苏州 市 优 耐 特 机 械 制 造 有 限 公司 110.49 7.02 102. 89 79.59 1.06 0.99 81 565 102. 44 
29 | 泰隆 减速 机 股份 有 限 公 司 20.28 | 116.36 45.38 6.26 | 148 039 98.35 
30 | 泰州 市 琼 花 传 动机 械 总 厂 133.93 13.73 108.45 35.55 2.64 4.39 42 301 100. 10 
31 | 泰 星 减速 机 股份 有 限 公 司 235.31 18.01 100. 55 20.39 2.94 11.99 | 145 962 99. 69 
32 | 无 锡金 辉 减 速 机 制造 有 限 公 司 101. 80 6.31 103. 64 68. 13 1.85 1.02 45 043 127.36 
33 | 国 茂 减 速 机 集团 有 限 公 司 196. 83 14.28 | 218.62 69. 08 2.69 5.94 | 114 186 100. 00 
34 | 浙江 通力 重型 齿轮 股份 有 限 公司 271.74 16. 86 93.54 58.11 2.13 12.84 | 219 666 96.99 
35 | 浙江 双 联 机 械 有 限 公 司 156. 37 14.35 108. 60 60. 60 2.53 3.28 86 481 99.55 
36 | 浙江 科 瑞 达 传动 有 限 公 司 100.71 4.91 101.35 22. 14 0.64 4.83 46 111 100. 00 
37 | 浙江 午 马 减 速 机 械 有 限 公司 134.79 8.83 94.09 66.35 1.86 1.83 94 000 99.06 
38 | 浙江 东方 传动 机 械 有 限 公 司 249.53 19.83 84.39 57.59 3.10 10.42 | 174467 100.00 
39 | 浙江 江南 减速 机 有 限 公司 102.52 1. 46 01. 19 90.51 0.46 1.13 | 104198 84.91 
40 | 浙江 东 霸 传动 有 限 公司 135.01 8.16 61. 16 69.73 1.78 1.71 85 301 99.51 
41 | 浙江 飞龙 传动 有 限 公 司 12.83 79.99 9.08 3.07 63 000 89.39 
42 | 浙江 通达 传动 有 限 公 司 281.77 57.81 18.54 19.15 3.09 17.15 64 556 85.24 
43 | 哈尔滨 智 达 测控 技术 有 限 公 局 98. 84 5.79 23.53 65.32 1.67 0. 28 49 615 100. 00 
44 | 浙江 奇 力 电 机 有 限 公司 135.30 4. 19 35.71 52. 99 0.80 0.94 | 121389 91.23 
45 EME ASA BRA 141.13 4.98 06. 14 49.80 1.09 7.73 88 586 88. 94 
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气体 分 离 


4 会 会 员 单 位 经 济 指标 







































































































































































































































































工业 工业 从 业 人 员 ER GES 主 营 业务 | 主 营 业务 

序号 企业 名 称 总 产值 增加 值 平均 人 数 总 额 收入 成 本 
(万 元 ) (万 元 ) (人 ) ( 万 元 ) ( 万 元 ) ( 万 元 ) 
1 | 杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 642 927 140 130 4621 1 197 328 684 894 550 637 
其 中 : 江西 制 氧 机 有 限 公司 26 653 4565 446 24 577 25 303 22 039 
2 | 四 川 空 分 设备 ( 集团 ) 有 限 责任 公 269 790 84 228 3 378 421 646 253 041 206 224 
3 空 分 集团 有 限 公司 143 451 19 837 2 587 281 372 156 615 135 976 

4 | 液化 空气 ( 杭州 ) 有 限 公 司 118 440 756 273 120 123 584 
5 | 河南 开元 空 分 集团 有 限 公司 103 854 31 141 503 70 340 101 819 93 664 
6 | 林 德 工程 ( 杭州 ) 有 限 公司 76 167 26 645 260 117 619 76 167 58 389 
7 封 黄河 空 分 集团 有 限 公 司 68 524 12 060 450 30 793 66 321 59 852 
8 封 东京 空 分 集团 有 限 公司 55 016 14 172 538 35 316 56 018 52 516 
9 | 杭州 福 斯 达 实业 集团 有 限 公 司 62 269 11 185 290 61 041 50 730 41 785 
0 | DIN SULA BR SEE ZS E 22 947 4 329 364 40 439 22 947 17 442 
1 | 邯 单 制 氧 机 厂 11 130 1135 613 18 621 10 890 8 097 
上 海 启 元 空 分 技术 发 展 股份 有 限 公 司 8 009 2 756 160 17 029 10 374 7 208 
3 | 哈尔滨 哈 氧 制 氧 机 有 限 公 司 5 687 1 103 182 4534 2 230 2 055 
4 | 上 海 瑞 气 气体 设备 有 限 公司 15 247 229 17 734 12 129 8 842 
5 | 北大 先锋 科技 有 限 公司 26 200 8 398 238 53 578 29 500 23 100 

2011 年 中 国 通用 机 械 工 业 协 会 
气体 分 离 设备 分 会 会 员 单 位 经 济 效 
Ey A WZ 立 经 济 效 益 指 标 

经 济 效益 | 总 交 资本 保值 | ”资产 | 流动 资产 | 成 本 费用 | 全 员 劳 动 | 产品 
序号 企业 名 称 综合 指数 | 贡献 率 | 增值 率 | 负债 率 | 周转 率 | 利润 对 EPR | FAR 
( %) ( % ( %) ( %) (次 ) ( %) (元 /人 ) ( %) 
1 | 杭州 制 氧 机 集团 有 限 公司 293. 00 8. 127.4 46.9 .1 11.2 303 246 | 99.0 
其 中 : 江西 制 氧 机 有 限 公 司 144. 48 qi 107.8 79.4 .8 4.1 102354] 95.0 
2 | 四 川 空 分 设备 ( 集团 ) 有 限 责任 公司 | 248.03 7. 112.4 63.3 0.9 9.1 249 344] 91.4 
3 封 空 分 集团 有 限 公司 120. 17 3. 185.8 78.7 1 2.7 76 680 | 101.4 
4 | 液化 空气 ( 杭州 ) 有 限 公 司 1. 100.0 
5 | 河南 开元 空 分 集团 有 限 公司 440.50 4. 109.4 84.4 8 1.5 619105| 98.0 
6 | 林 德 工程 ( 杭州 ) 有 限 公司 714.61 8. 108.3 91.4 0.9 9.7 1024 808 | 100.0 
7 封 黄河 空 分 集团 有 限 公司 266.24 12. 104.9 63.7 2.9 3.4 268 000 | 100.0 
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续 ) 
经 济 效 益 | 总 资产 | 资本 保值 | BET 流动 资产 | 成 本 费用 | 全 员 劳 动 | 产品 
序号 企业 名 称 综合 指数 | 贡献 率 | 增值 率 | 负债 周转 率 | 利润 率 | 生产 率 | 销售 率 
( %) ( %) ( %) ( %) (次 ) (%) (元 /人 ) ( %) 
8 封 东京 空 分 集团 有 限 公 司 268. 67 14.5 121.5 70.6 2.8 3.8 263 420 98.8 
9 | 杭州 福 斯 达 实 业 集团 有 限 公 司 414.60 14.7 100.0 75.5 9.6 6.7 385 690 89.1 
10 | 苏州 制 氧 机 有 限 责任 公司 200. 28 9.2 157.9 51.4 0.8 15.3 118929 | 100.0 
11 | 邯 单 制 氧 机 三 -25.61 -4.1 112.7 170.5 0.9 -11.9 18 515 90.8 
12 | 上 海 启 元 空 分 技术 发 展 股份 有 限 公司 187.08 14.9 108.5 56.6 1.0 21.3 172 256 45.9 
13 | 哈尔滨 哈 氧 制 氧 机 有 限 公 司 186.99 1.1 11.1 96.5 0.6 0.1 60 604 97.6 
15 | 上海 瑞 气 气体 设备 有 限 公司 278.11 5.0 104. 1 75.3 1.0 1.9 111.1 
16 | 北大 先锋 科技 有 限 公 司 198. 87 13.8 100.0 69.8 0.6 5.7 352 857 | 129.5 
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公布 行业 名 牌 产品 及 获奖 项 目 ， 推 荐 行业 新 产 
品 、 节 能 产品 

Announcing the industrial famous—brand 
products, recommending industrial new 


products and energy-saving products 








产品 与 项 目 





2011 年 通用 机 械 行 业 名 牌 产 
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序号 企业 和 名称 商标 产品 名 称 获奖 等 级 
1 | 襄 攀 五 二 五 泵 业 有 限 公 司 五 二 五 特种 工业 泵 湖北 省 名 牌 产品 
2 | 上 海 东方 泵 业 ( 集团 ) 有 限 公 司 EAST 离心 人 汞 、 成 套 给 水 设 上 海 市 名 牌 产品 
3 | 武安 市 宏泰 机 械 泵 业 有 限 公 司 北辰 离心 式 热 油泵 河北 省 名 牌 产品 
4 | ART AMAR) APRA AIR IRR 河北 省 名 牌 产品 
5 | 湖北 省 天 门 泵 业 有 限 公司 配 江 EKE 湖北 省 名 牌 产品 
6 | 陕西 鼓风机 ( 集团 ) 有 限 公司 陕 鼓 工业 流程 能 量 回收 发 电 设备 陕西 省 名 牌 产品 
陕 鼓 B 系列 离心 压缩 机 安 市 名 牌 产品 
7 | 四 平 鼓风机 股份 有 限 公 司 py Xl 水 泥 用 高 温 离心 通风 机 吉林 省 名 牌 产品 
8 | 甘肃 省 白银 风机 广 有 限 责任 公司 E 离心 通风 机 甘肃 省 名 牌 产品 
9 | 浙江 金盾 风机 股份 有 限 公司 金盾 风机 绍兴 市 名 牌 产品 
0 | 青岛 风机 厂 有 限 公司 崂山 通风 机 青岛 市 名 牌 产品 
1 | 山东 海 福 德 机 械 有 限 公司 海 福 德 SH RBM 济南 市 名 牌 产品 
2 | 湖北 省 风机 厂 有 限 公司 三 峰 C.D 系列 离心 鼓风机 湖北 省 名 牌 产品 
3 | 湖北 双 剑 鼓风机 制造 有 限 公司 Bl] 离心 鼓风机 湖北 省 名 牌 产品 
4 | 中 意 机 电 ( 湖北 ) 鼓风机 制造 有 限 公司 中 意 离心 鼓风机 湖北 省 名 牌 产品 
5 | 长 沙 鼓 风机 厂 有 限 责任 公司 长 风 罗 茨 鼓风机 湖南 省 名 牌 产品 
6 | 四 川 省 鼓风机 制造 有 限 责任 公司 卉 峰 L 系列 罗 芯 鼓风机 四 川 省 名 牌 产品 
2011 年 通用 机 械 行业 获奖 项 目 
序号 企业 和 名称 项 目 名 称 获奖 名 称 
1 | 广东 省 佛山 水 泵 三 有 限 公 司 KAP 系列 卧 式 中 开 多 级 泵 中 国 机械 工 业 科学 技术 奖 三 等 奖 、 佛 山 
市 科技 进步 奖 三 等 奖 
2 | 大 连 深蓝 泵 业 有 限 公司 百 万 千瓦 级 压 水 堆 核 电站 用 核 安全 二 | ”中国 机 械 工 业 科学 技术 奖 三 等 奖 
BAR 
SRL BAIR AR 中 国 机械 工 业 科学 技术 奖 三 等 奖 
3 | 襄樊 五 二 五 泵 业 有 限 公司 新 型 大 功率 大 流量 磁力 驱动 泵 襄樊 市 科技 进步 奖 一 等 奖 、 湖 北 省 科技 
进步 奖 三 等 奖 
4 | 辽宁 恒星 泵 业 有 限 公 司 KSR 热 网 泵 丹东 市 科技 进步 奖 一 等 奖 
5 ”| 上 海 阿波 罗 机 械 股份 有 限 公司 辅助 给 水 汽 动 泵 中 国 核 能 行业 协会 科技 进步 奖 三 等 奖 














205 


中 国 通用 机 械 工业 年 鉴 2012 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































E 
序号 企业 和 名称 项 目 名 称 获奖 名 称 
6 “| 上 海 凯 泉 泵 业 ( 集团 ) 有 限 公 司 盐 类 溶液 输送 泵 阀 关 键 技术 研究 及 工 | 中 国 机 械 工业 科学 技术 奖 一 等 奖 
程 应 用 
7 上海 电气 压缩 机 泵 业 有 限 公司 国际 上 最 大 转子 直径 816 大 型 螺杆 压 | 中 国 机 械 工业 科学 技术 奖 二 等 奖 
缩 机 研制 
8 | 湖南 湘 电 长 沙 水 泵 有 限 公司 百 万 千瓦 级 核电 站 海水 循环 泵 双 相 不 | 中 国 机 械 工业 科学 技术 奖 二 等 奖 
锈 钢 叶 轮 技术 开发 项 目 
9 | KEL Zs eA BRS 智能 型 煤矿 井下 移动 式 瓦 斯 抽 放 泵 站 | “中国 机 械 工业 科学 技术 奖 三 等 奖 
10 | 浙江 超 达 阀门 股份 有 限 公司 煤气 化 装置 用 锁 渣 阀 的 开发 中 国 机 械 工业 科学 技术 奖 二 等 奖 
11 | 大连 大 高 阀门 有 限 公 司 BO TC EER BLE IR 中 国 机 械 工业 科学 技术 奖 三 等 奖 
12 | 兰州 高 压 阀门 有 限 公 司 抗 高 硫 天 然 气 集 输 工程 用 高 压 平板 闻 | ”中国 机 械 工业 科学 技术 奖 三 等 奖 
阀 ( 含 高 压 截止 阀 ) 
13 | 沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公 司 大 型 芳烃 装置 用 离心 压缩 机 关键 技术 | ”中 国 机 械 工业 科学 技术 奖 一 等 奖 、 辽 宁 
开发 及 装备 研制 省 科学 技术 奖 二 等 奖 
大 型 丙烯 制冷 离心 压缩 机 组 中 国 机 械 工 业 科学 技术 奖 二 等 奖 、 辽 宁 
省 科学 技术 奖 三 等 奖 
新 型 煤化 工装 置 用 系列 压缩 机 辽宁 省 科学 技术 奖 二 等 奖 
新 型 煤化 工装 置 用 透 平 压缩 机 装备 研 | 沈阳 市 科技 进步 奖 一 等 奖 
制 及 产业 化 
西 气 东 输 长 输 管线 压缩 机 沈阳 市 科技 进步 奖 一 等 奖 
大 型 乙烯 装置 用 乙烯 压缩 机 沈阳 市 科技 进步 奖 二 等 奖 
大 型 丁 基 橡胶 装置 用 离心 压缩 机 组 沈阳 市 科技 进步 奖 三 等 奖 
14 | 西安 陕 鼓动 力 股份 有 限 公司 硝酸 “四 合 一 ” 透 平 机 组 系统 技术 开发 | ”中国 机 械 工 业 科学 技术 奖 二 等 奖 、 中 国 
及 应 用 产 学 研 合作 创新 成 果 奖 “十 一 五 ”期 间 陕 
5 省 产 学 研 联 合 开发 优秀 项 目 
透 平 压缩 机 组 及 能 量 回收 机 组 远程 在 | “中国 机 械 工业 科学 技术 奖 二 等 奖 
线 监测 及 故障 诊断 系统 
5 000m” 大 型 高 炉 焊 接 机 壳 TRT 制造 中 国 机 械 工业 科学 技术 奖 二 等 奖 
技术 研究 
PTA 工艺 空气 压缩 机 组 开发 中 国产 学 研 合 作 创 新 成 果 奖 “十 一 五 ” 
期 间 陕西 省 产 学 研 联合 开发 优秀 项 目 
4 m? /h 空 分 装置 压缩 机 组 开发 “十 一 五 ”期 间 陕 西 省 产 学 研 联合 开发 
优秀 项 目 
高 精度 项 压 控 制 技术 ( 3H -TRT) “十 一 五 ”期 间 陕 西 省 产 学 研 联合 开发 
优秀 项 目 
5 000m” 大 型 高 炉 煤 气 余 压 透 平 发 电 “十 一 五 ”期 间 陕西 省 产 学 研 联合 开发 
装置 关键 技术 研究 及 应 用 优秀 项 目 
15 | 山西 省 运城 安 瑞 节 能 风机 有 限 公 司 超大 功率 矿 用 主 通风 机 及 高 压 变频 控 | 中 国 煤炭 工业 科学 技术 奖 一 等 奖 
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( 续 ) 
序号 企业 名 称 项 目 名 称 获奖 名 称 
制 技术 研究 与 应 
16 | 甘肃 省 白银 风机 三 有限 责任 公司 MQ9 - 19No14D 煤气 离心 通风 机 甘肃 省 机 械 工程 学 会 科学 技术 奖 二 等 奖 
17 | 上 海通 用 风机 股份 有 限 公 司 PCF 型 系列 排 料 离心 通风 机 上 海 市 高 新 技术 成 果 转 化 项 目 
18 | 浙江 金盾 风机 股份 有 限 公司 地 铁 隧道 智能 通风 系统 浙江 省 科技 成 果 一 等 奖 、 绍 兴 市 科技 成 
一 等 奖 
19 | 威海 克 莱 特 非 尔 风 机 股份 有 限 公 司 新 型 超 低 噪 轴 流风 机 山东 省 技术 创新 项 目 
R3G500 高 效 低 品 控制 带 般 入 式 无 刷 1 东 省 技术 创新 项 目 
直流 外 转子 集成 一 体 化 风机 
20 | 湖北 省 风机 广 有 限 公司 高 压 氮 气 循 环 风 机 研发 及 产业 化 国家 火炬 计划 项 目 
单 吸 耐 磨 防腐 转炉 煤气 鼓风机 湖北 省 科技 进步 奖 三 等 奖 
CCN) 系列 高 压 氮 气 循环 风机 随州 市 科技 进步 奖 一 等 奖 
多 级 高 效 污水 处 理 离 心 鼓风机 湖北 省 重大 科技 成 果 
烧结 烟 气 余热 回收 循环 风机 湖北 省 重大 科技 成 果 
单 吸入 双 支 撑 脱 硫 增 压 离心 鼓风机 湖北 省 自主 创新 产品 
高 压 氮 气 循环 风机 湖北 省 自主 创新 产品 
21 | 中 意 机 电 ( 湖北 ) 鼓风机 制造 有 限 公 司 三 元 流离 心 鼓风机 系列 产品 开发 湖北 省 科技 型 中 小 企业 创新 奖 
煤化 工 三 元 流 高 效 节能 离心 鼓风机 国家 重点 新 产品 
22 | 重庆 通用 工业 ( 集团 ) 有 限 责 任 公司 CGI 93P3 风电 机 (2MW) 叶片 重庆 市 重点 新 产品 
LDCS - P 系列 离心 式 制冷 机 重庆 市 重点 新 产品 
化 工 用 大 型 氨 工 质 离心 制冷 机 ( KLDA) 重庆 市 重点 新 产品 
23 | 南阳 防爆 集团 股份 有 限 公司 压 水 堆 核 电站 中 低压 核 级 三 相 异 步 电 | ”南阳 市 科技 进步 奖 特等 奖 
动机 关键 技术 研究 与 应 用 
YBZT 系列 隔 爆 型 超 高 效率 铸 铜 转子 南阳 市 科技 进步 奖 二 等 奖 
三 相 异 步 电 动机 
4 极 高 压 燃 汽 轮 发 电机 南阳 市 科技 进步 奖 二 等 奖 
YXn 系列 高 压 高 效率 三 相 异 步 电 动机 | ”南阳 市 科技 进步 奖 二 等 奖 
YB3E 系列 超 高 效率 隔 爆 型 三 相 异 步 南阳 市 科技 进步 奖 二 等 奖 
电动 机 
24 | 安 瑞 科 ( 蚌埠 ) 压缩 机 有 限 公司 井口 气 回收 系统 中 国 机 械 工 业 科学 技术 奖 三 等 奖 
25 | 上海 启 元 空 分 技术 发 展 股 份 有 限 公 司 KDN 高 纯 氮 设备 关键 制造 技术 中 国 机 械 工 业 科学 技术 奖 三 等 奖 
26 | 杭州 制 氧 机 集团 有 限 公 司 金 型 6 万 m /h 空 分 设备 杭州 市 科技 进步 奖 一 等 奖 
900m /h 反馈 式 流程 高 纯 氮 空 分 设备 | ”杭州 市 科技 进步 奖 二 等 奖 
福建 80 万 tla 乙烯 冷 箱 杭州 市 科技 进步 奖 三 等 奖 
27 | 山东 景 津 环 保 设 备 有 限 公司 能 高 效 快 速 压 滤 机 中 国 机 械 工业 科学 技术 奖 二 等 奖 
28 | 重庆 江北 机 械 有 限 责任 公司 GKH1800 - N 四 式 虹吸 刊 刀 缉 料 离心 机 中 国 机 械 工 业 科学 技术 奖 二 等 奖 
29 | 杭州 兴 源 过 滤 科 技 股 份 有 限 公 全 自动 油脂 分 提 隔 膜 压 滤 机 中 国 机 械 工 业 科学 技术 奖 三 等 奖 
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序号 企业 名 称 产品 名 称 产品 主要 特点 主要 应 用 领域 
1 沈 鼓 集团 核电 泵 业 有 限 公 司 安全 壳 喷 淋 泵 核 安全 二 级 泵 ,能 承受 热 冲 击 ,可 靠 性 | ”核电 站 
要 求 高 
2 襄樊 五 二 五 泵 业 有 限 公司 人 磁力 驱动 泵 无 泄漏 石油 、 石 化 化 工 
EMAKE 泵 的 输送 效率 较 高 , 抗 汽 蚀 性 能 良好 , | Wh RE HL E E 
安装 拆 御 方便 ,充分 保证 了 后 期 备件 的 | 工 ` 建 材 等 
互 换 性 
循环 轴 流 泵 稳定 的 传动 系统 30 万 t/a 及 以 上 磷酸 项 目 
3 辽宁 恒星 泵 业 有 限 公司 KSR 系列 热 网 泵 由 于 该 系列 产品 采用 汽轮机 拖 动 , 改 | 城中 集中 供暖 的 热 网 循环 
变 了 原 设备 依靠 电动 机 驱动 的 方式 , 节 | 水 泵 
能 效果 显著 
4 江苏 双 达 泵 阀 集团 有 限 公 司 大 型 波纹 管 式 隔 | 体积 小 ,效率 高 , 运行 平稳 ,应 用 范 | 电力 、 煤 化 工 有 色 冶 金 、 钢 
HR 围 广 铁 、 环 保 和 石油 化 工 等 行业 中 


5 湖北 省 天 门 泵 业 有 限 公 司 





6 西安 陕 鼓动 力 股份 有 限 公 司 


7 上 海 鼓 风机 广 有 限 公 司 











大 型 盐 化 工 循环 泵 
核电 冷却 水 循环 泵 
NJ RIKKE 





5 
用 能 量 回收 装置 








硝酸 装置 “四 合 一 ” 
机 组 





FAF、SAF、PAF 型 
电站 动 叶 可 调 轴 流 
风机 





RAF 型 电站 动 叶 可 
调 脱硫 增 压 轴 流风 机 























流量 大 ,效率 高 ,替代 进口 














流量 大 ,效率 高 ,替代 进口 
节 电 节 材 


不 消耗 任何 燃料 ,同时 回收 能 量 相当 
于 高 炉 鼓 风 所 需 能 量 的 30%; 替代 减 压 
阀 组 高 精度 项 压 控 制 ; 提高 煤气 品质 ; 无 
污染 、 低 噪声 
硝酸 “四 合 一 ” 透 平 装置 主要 由 汽 轮 
机 、 轴 流 压 缩 机 、NOx 压缩 机 和 硝酸 尾气 
透 平 膨胀 机 组 成 ,尾气 透 平 膨胀 机 在 机 
组 中 起 能 量 回收 的 作用 ,可 回收 能 量 占 
压缩 机 组 能 耗 的 60% 以 上 ; 技术 含量 高 ， 
填补 国内 空白 ; 经 运行 验证 ,性 能 优良 可 
靠 , 达 到 世界 先进 水 平 

风机 在 运行 中 液压 动 叶 可 调 ,性 能 范 
围 宽广 ,最 高 效率 高 ,高 效率 区 域 大 , 变 
工 况 效率 变化 小 ,平均 运行 效率 高 , 调 峰 
工 况 时 节能 效果 明显 ,技术 经 济 性 好 。 
噪声 低 ,达到 环保 要 求 

研发 了 适应 脱硫 工艺 要 求 的 大 流量 系 
数 、 低 压力 系数 的 新 叶 型 ,效率 高 ,适应 
性 广 ; 改进 了 主 关键 配套 零 部 件 ,提升 了 
各 工 况 下 风机 的 运行 效率 ,降低 了 风机 
耗 电 量 

































































































































































高 浓度 固 液 两 相 流 介质 的 输送 








氯碱 和 纯碱 工业 
CAP1400 核电 机 组 
HF. Ee FER a EE 





材 、 矿 山 


冶金 企业 高 炉 煤 气管 道中 用 

















回收 高 炉 煤 气 所 具有 的 热能 








及 压力 能 ,驱动 发 电机 发 电 





化 工行 业 的 硝酸 生产 装置 


大 型 火电 机 组 


大 型 火电 机 组 脱硫 装置 
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产品 与 项 目 























> 


all 


北京 华 怡 净化 科技 研究 所 有 限 











HUMA PRA 


























机 股份 有 限 公 司 


章 丘 鼓风机 股份 有 限 

















列 离心 通风 机 
HY - GG 系列 高 速 
高 压 风机 


TXYC 超 高 效 稀土 
永 磁 三 相同 步 电动 机 

HY -1.46S 高 效 小 
型 智能 风机 

















BL 系列 建材 行业 
用 离心 通风 机 
地 铁 隧道 轴 流 风机 












































































































































78dB) 


高 风 压 ,小 流量 ,体积 小 ,重量 轻 , 无 级 
调 速 。 现 有 技术 与 原 有 技术 相 比 , 耗 电 
仅 为 原来 的 1/20 ,耗材 仅 为 原来 的 1/10 























效率 达 93. 2% , 异步 电动 机 效率 为 








(2) 
企业 名 称 产品 名 称 产品 主要 特点 主要 应 用 领域 
PIF 型 静 叶 可 调 脱 | 静 叶 运行 中 可 远程 操控 ,与 系统 工 况 动 | 电力、 冶金 、 石 化 
硫 增 压轴 流风 机 态 匹配 ; 风机 结构 合理 牢固 ,运行 安全 可 靠 ; 
可 满足 风机 运行 效率 高 降低 风机 耗 
实现 大 型 风机 节能 环保 的 应 用 要 求 
2008B 型 火电 站 锅 j 改进 风机 整体 流动 场 设 计 要 求 , 在 设 | 电力、 冶金 .石化 
炉 配套 离心 风机 计 构 思 上 突破 了 风机 单一 结构 模式 ,将 
动 调 风 机 和 离心 风机 各 自 优点 融合 
起 ,使 工 况 点 落 在 特性 曲线 最 佳 位 置 , 实 
现 运 行 高 效 ;使 离心 风机 在 流量 
能 满足 现场 运行 要 求 下 ,降低 风机 耗 电 
量 ,实现 大 型 离心 风机 节能 环保 要 求 
鼓风机 股份 有 限 公司 静 叶 可 调 轴 流风 机 | ”低压 大 流量 ,高 效 区 宽广 ， 冶金 .电力 
亚 星 电站 辅 机 有 限 公 司 SXD/T、SXD/G 系 | 低能 耗 , 低 噪声 ( 运行 噪声 不 大 了 F 小 型 热力 发 电 





可 做 小 型 风机 更 新 换代 并 可 
为 高 精 尖 技术 配套 





可 替代 异步 电动 机 

















79% , 节 电 效果 显著 





























a) 


有 智能 电机 驱动 器 ,无 级 变速 智能 控制 ， 











高 效 小 型 无 刷 电机 作 动 源 ,并 西 





nae Nae 洁净 室 等 























任意 调节 风 压 风量 。 与 进口 产品 相 比 ， 
节 电 60% ,噪声 下 降 34B。 人 体感 应 调 








节 风 压 \ 风量、 速度 


结构 紧凑 ,重量 轻 , 运 输 方便 








高 效 节 能 , 防 跨 振 作用 显著 , 耐 高 
能 优良 ,智能 控制 。 排 热风 机 的 叶片 材 
料 采 用 ZL114A, 具 有 强度 高 等 优点 , 确 
保 间 砍 性 运转 的 安全 可 靠 。 叶 型 经 过 全 
新 优化 模拟 设计 。 经 试验 证 明 ， 




















率 可 提高 2 ~4 个 百分点 









































该 项 目 离心 风机 叶轮 采用 国际 

















三 元 流动 理论 设计 , 半 开 式 叶 轮 无 前 盘 ， 
多 变 效率 高 达 82% ,能 耗 小 .重量 轻 、 噪 





下、 高 洁净 且 自 动 














地 铁 、 隧 道 


污水 处 理 、 电 力 、 钢 铁 、 石 化 




















声 低 ; 叶轮 与 高 速 轴 用 拉杆 连接 ,通过 锁 
紧 螺母 将 叶轮 固定 ,风机 轴 无 键 设计 ， 





























证 高 速 运行 可 靠 ; 采用 轴 向 进口 








扩 压 吉 联运 系统 ,流量 调节 范围 














流量 的 60% ~ 110% ,运行 效率 高 

采用 干 法 自身 冲击 破碎 研磨 机 理 ,不 采 
用 钢 衬 而 采用 石 衬 , 无 研磨 体 ， 
污染 ; 出 料 端 简体 周边 均匀 分 布 多 
口 , 并 用 带 有 锥 形 怨 颖 的 化 板 封 墙 ， a 
粉 磨 现象 ; 采用 适 于 大 块 物料 的 圆锥 套 方式 
给 料 代替 常规 磨 机 螺旋 给 料 ,实现 连续 进 
料 ,提高 了 效率 ; 超常 规 的 长 径 比 大 于 2.0， 


















































增加 了 破碎 研磨 时 间 ,效率 高 








石英 砂 粉 























以 及 铸造 、 核 电 等 
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( 28) 
序号 企业 名 称 产品 名 称 产品 主要 特点 主要 应 用 领域 
14 威海 克 莱 特 菲 尔 风机 股份 有 限 |  R3G500 高 效 低 品 | 风机 无 位 传 感 ,风机 效率 提高 6% ~ | ”中央 空调 
公司 控制 器 嵌入 式 无 刷 直 |7% 。 以 2.3kW 电动 机 为 例 ,电动 机 效率 
流 外 转子 集成 一 体 化 | 为 87% ,以 年 运行 6000h 计 , 每 年 节约 电 
风机 量 1387.9kW, 约 节省 电费 1 110 元 
15 武汉 鼓风机 有 限 公司 ML - Hl - R220/| 具有 体积 小 ` 效 率 高 、 易 检修 、` 运 行 稳 | 600MW 以 上 的 火力 发 电机 
498( BUF) 等 动 叶 可 | 定 可 靠 及 调节 灵活 方便 的 特点 组 烟 气 脱硫 、 增 压 输 送 等 
调 轴 流通 风机 
16 湖北 省 风机 厂 有 限 公 司 5 -55 新 型 高 效 节 | 采用 三 元 流 技术 优化 叶 型 ,具有 较 高 | 冶金 电力 、 化 工 
能 通风 机 的 全 压 效率 , 且 高 效 区 宽 ) 
6 -35 新 型 高 效 节 | 采用 三 元 流 技术 优化 叶 型 ,具有 较 高 | ”冶金 .电力 \ 化 工 
能 通风 机 的 全 压 效率 , 且 高 效 区 宽 ) 
6 -24 新 型 高 效 节 | 采用 三 元 流 技术 优化 叶 型 ,具有 较 高 | ”冶金 .电力 \ 化 工 
能 通风 机 的 全 压 效率 , 且 高 效 区 宽 ) 
7 -28 新 型 高 效 节 | 采用 三 元 流 技术 优化 叶 型 ,具有 较 高 | ”冶金 .电力 、 化 工 
能 通风 机 的 全 压 效率 , 且 高 效 区 宽 ) 
4-73 单 板 叶 型 通 | 根据 原 4 -73 叶 型 改进 ,在 保证 原 风 | 冶金 .电力 、 化 工 
风机 机 效率 的 同时 ,将 叶片 改 为 单 板式 叶片 ， 
以 适应 含 尘 量 较 大 的 工 况 
17 湖北 双 剑 鼓风机 制造 有 限 公 司 | C 型 烟 气 脱硫 风机 | 采用 单 吸 双 级 双 支 撑 设 计 , 进 气 室 与 | 火电 厂 燃 煤 锅 炉 和 有 色 治 金 
机 壳 呈 45° JE fA ,风机 的 使 用 效率 比 普 通 | 行业 烟 气 脱硫 工程 ,10 万 ~ 20 
风机 提高 3% ~ 5% ,具有 结构 简单 、 安 装 | 万 t/a 的 制 酸 工艺 
操作 维护 方便 及 造价 低 等 特点 
三 元 流 高 速 高 压 | 叶轮 采用 三 元 流 理论 设计 制造 ,转子 | 冶炼 、 制 氧 等 行业 空气 输送 
风机 组 为 三 级 压缩 , 壳 体 采用 消失 模 模型 、 优 
质 铸 铁 加 厚 浇铸 ,保证 了 风机 大 风量 、 高 
压力 的 需要 。 具 有 噪声 小 `. 运 行 平稳 、 使 
用 寿命 长 等 特点 
18 中 意 机 电 ( 湖北 ) 鼓风机 制造 有 D850 - 2. 141/) 该 鼓风机 采用 三 元 流 技术 设计 ,总 效 | 煤化 工 
限 公司 0. 948 煤化 工 用 二 级 | 率 比 二 元 流 鼓 风机 提高 10% 。 鼓 风机 、 
高 速 离心 鼓风机 组 | 汽轮机 、 供 油 站 在 公共 底座 上 ,机 组 布局 
紧凑 ,安装 占 地 面积 小 
19 长 沙 鼓风机 厂 有 限 责任 公司 ASD - 145NSE 核 废 | 选用 不 锈 钢材 质 ,四 机 械 密封 防 泄漏 ,| 电力 、 石 油 、 化 工 、 冶 金 、 钢 
液 用 水 节气 罗 茨 压 | 循 环 冷 却 降温 ,三 叶 降 品 , 耐 高 温 ,PLC | 铁 、 化 肥 、 建 材 、 核 废 液 等 
缩 机 自动 系统 监控 
S 系列 高 效 节 能 型 | 三 叶 降 噪 ; 转速 高 ,体积 小 ,重量 轻 ,无 | 石油、 化工、 冶金 、 电 力 、 化 
BRB 水 冷却 ,无 油 输送 ; 关键 零 部 件 优 质 、 优 | 肥 、 建 材 、 矿 山 、 港 口 、 轻 纺 、 造 
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材 , 高 精度 设计 与 制造 ; 安装 、 操 作 、 维 护 


简便 


,控制 保护 功能 齐备 











纸 、 食 品 、 医 药 、 环 保 、 空 分 、 气 
力 输送 及 城市 燃气 等 











tE 
通用 
i 
工业 
FS 
2012 


记载 2011 年 通用 机 械 行 业 重 大 事件 
Recording the major events of general ma 一 
chinery industry in 2011 
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大 事 记 





2011 年 中 国 通用 机 械 工业 大 事 记 


工 月 








会 第 二 届 会 员 代表 大 会 在 吉林 人 




















ii 
开 , 四 平 鼓风机 股份 有 限 公司 董 事 长 、 





党 委 书 记 施 云 蛟 参加 会 议 ,并 当选 中 





lA ”在 山东 省 德州 市 召开 了 中 
国 通用 机 械 工 业 协 会 风机 分 会 2011 
年 统计 信息 网 协调 组 会 议 。 会 议 完 成 









































6 日 沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 
公司 承担 的 “十 一 五 ”国家 科技 支撑 计 
划 项 目 一 一 百 万 吨 级 乙烯 装置 用 裂解 
气压 缩 机 组 .丙烯 制冷 压缩 机 组 研制 
课题 通过 验收 ,我 国 百 万 吨 级 乙烯 装 
置 用 大 型 离心 压缩 机 组 核心 技术 取得 
全 面 突 破 , 拥 有 自主 知识 产权 ,彻底 打 
破 了 国外 公司 的 技术 和 市 场 垄 断 。 

16 日 由 中 国企 业 联 合 会 主办 的 
2010 年 度 “ 中 国企 业 十 大 新 闻 ” 既 “最 
具 影 响 力 企业 ”等 推选 活动 在 北京 揭 
晓 ,沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公 司 当 
选 2010 年 度 “ 最 具 影 响 力 企业 ”。 

18 日 ”陕西 省 名 牌 战略 推进 委员 
会 办 公 室 发 布 了 《关于 2010 年 陕西 省 
质量 管理 奖 获 奖 企业 名 单 公 示 的 通 
告 》 省 内 3 家 企业 获 此 荣誉 ,西安 陕 
鼓动 力 股份 有 限 公 司 位 居 榜 首 , 省 政 
府 对 获奖 的 企业 给 予 100 万 元 奖励 。 









































































































































2 月 


16 日 “全 国企 业 文化 现场 会 暨 
陕 鼓 感恩 节 大 会 ”在 陕西 鼓风机 ( R 
团 ) 有 限 公 司 生产 区 俱乐部 隆重 召开 。 
来 自 中 国企 业 联合 会 陕西 省 及 西安 
市 的 相关 领导 、 专 家 、` 记 者 、 企 业 代 表 
等 千 余 人 参加 会 议 ,陕西 鼓风机 ( R 
团 ) 有 限 公司 被 授予 “全 国企 业 文 化 示 
范 基地 ”称号 。 会 上 , 印 建安 董事 长 作 
T “ 陕 鼓 的 知 与 行 "文化 专题 报告 。 

19 日 ”济南 市 召开 科技 进步 既 创 
新 型 城市 建设 表彰 大 会 ,山东 省 章 丘 
鼓风机 股份 有 限 公司 荣获 山东 省 创新 
型 企业 、 中 国 驰 名 商标 、 济 南 市 科技 进 

22 日 ”中国 国际 贸易 促进 委员 会 
吉林 省 委员 会 暨 中 国 国际 商会 吉林 商 






















































































国 国 际 商会 吉林 商会 第 二 届 理 事 会 副 
会 长 。 
24 日 ”中 国 机 械 工业 企业 管理 协 
会 在 北京 铁道 大 厦 召 开 了 全 国 机 械 工 
业 企业 管理 工作 会 中 机 企 协 六 届 四 次 
理事 ( 扩大 ) 会 议 , 四 平 鼓风机 股份 有 
限 公司 董事 长 ,党委 书记 施 云 蛟 参加 
会 议 ,并 被 授予 “第 五 届 中 国 机 械 工 
业 优 秀 企业 家 ”称号 。 




































































3 月 


2 日 在 “全 市 工业 经 济 及 信息 
化 工作 会 议 ” 上 ,山东 省 章 丘 鼓风机 上 股 
份 有 限 公 司 被 授予 ”发展 工业 和 信息 
化 创新 型 企业 、 发 展 工业 和 信息 化 
明星 企业 ”称号 ,公司 董事 长 方 润 刚 被 
授予 “发 展 工业 和 信息 化 明星 企业 家 ” 
称号 ,鼓风机 三 安装 工 段 王 彬 被 授予 
“ 爱 岗 敬业 杰出 员工 ”称号 。 

5 日 ”四 川 空 分 设备 ( 集团) 有 限 
责任 公司 制造 的 全 板 翅 式 换 热 结构 的 
天 然 气 提 人 氨 装 置 顺利 交付 用 户 。 这 是 
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了 风机 行业 2010 年 度 会 员 单位 各 项 
经 济 技术 指标 和 产品 产量 明细 汇总 工 
作 , 完 成 了 企业 经 济 效益 综合 指数 和 
其 他 6 项 主要 经 济 指标 排序 工作 。 


4 月 





2 日 湖北 双 剑 鼓风机 制造 有 限 
公司 自主 研发 的 “S 型 下 水 平 进出 气 
烟 气 脱硫 制 酸 高 速 风 机 ”被 湖北 省 科 
学 技术 厅 、 发 展 和 改革 委员 会 、 财 政 厅 
共同 认定 为 湖北 省 自主 创新 产品 。 

7 日 在 章 丘 市 政协 主席 岳 庆 林 、 
科技 局 局 长 陈 祥 运 陪同 下 ,济南 市 政 
协 副 主席 冯 光 文 一 行 到 山东 省 章 丘 鼓 
风机 股份 有 限 公 司 参观 调研 ,参观 了 
厂区 车 间 , 了 解 该 公司 在 科技 创新 \ 投 
入 、 人 研发 等 方面 的 情况 。 

9 日 第 四 届 “ 中 国 杰 出 质量 人 ” 
经 推荐 、 网 络 投票 .专家 评审 等 环节 最 
Eas 陕西 鼓风机 ( 集团 ) 有 
限 公司 董事 长 印 建安 等 10 位 在 质量 
领域 做 出 突出 贡献 的 企业 家 荣 麻 第 
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当前 国内 粗 氨 纯度 最 高 、 处 理 量 最 大 
的 天 然 气 提 人 所 装置 ,外 形 尺 寸 15m x 
3.5m x3.2m, 设 计 处 理 能 力 为 40 万 
m /d, 出 冷 箱 粗 氮 浓度 达 68. 3% 。 

8 日 山西 省 运城 安 瑞 节能 风机 
有 限 公 司 承 担 的 国家 创新 基金 项 目 


“ 杜 掠 组 合 正 交 型 铝 合金 叶片 ”通过 了 













































































届 “ 中 国 杰 出 质量 人 ”。 
日 ”中共 中 央 政 治 局 常委 、 中 

央 纪 委 书 记 贺 国 强 到 沈阳 鼓风机 集团 
股份 有 限 公 司 调研 ,希望 沈阳 鼓风机 
集团 股份 有 限 公 司 抓 住 机 遇 、` 再 铸 辉 
煌 ,勉励 劳模 搞 好 传 帮 带 。 
18 日 西安 交通 大 学 校长 郑 南 
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国家 科技 部 和 山西 省 科技 厅 组 织 的 项 
目 验收 。 

10 日 ”湖北 省 广 水 市 召开 科技 工 
作 既 第 八 届 科 技 进 步 奖励 大 会 ,湖北 
省 风机 三 有 限 公 司 被 评 为 2009 ~ 2010 
年 度 科技 工作 先进 单位 , 单 吸 耐 磨 转 
炉 煤 气 鼓风机 被 评 为 广 水 市 科技 进步 
奖 一 等 奖 。 












































宁 ` 沈 阳 鼓 风机 集团 股份 有 限 公 司 董 
事 长 苏 永 强 就 联合 建立 沈 鼓 -西安 交 
大 研究 院 共 同 郑重 签约 。 

20 日 ”江苏 金 通 灵 流 体 机 械 科技 
股份 有 限 公 司 与 中 信和 集团 江阴 兴 溢 特 
钢 签订 了 首 台 ( 套 ) 小 型 离心 式 空气 压 
缩 机 试用 协议 ,这 是 公司 与 美国 ETI 
合作 进行 小 型 空气 压缩 机 研制 成 功 以 
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来 ,首次 签订 商业 订单 。 这 人 台 小 型 离 
心 式 空气 压缩 机 是 江阴 兴 澄 钢铁 公司 











体 机 械 科技 股份 有 限 公司 常务 副 总 裁 
徐 焕 俊 、 党 委 副 书 记 兼 工会 主席 顾 月 


























为 制 氧 分 三 订 购 的 ,以 高 效 节能 的 离 





萍 参加 了 调研 会 议 。 在 调研 会 上 , 徐 





心 式 空气 压缩 机 替代 现 有 的 活塞 式 压 
HBL. PEAR H WY SC ith, tas a A 
江苏 金 通 灵 流体 机 械 科 技 股份 有 限 公 
司 小 型 离心 空气 压缩 机 成 功 进入 商业 
运用 阶段 ,将 进一步 巩固 和 提升 公司 
在 流体 机 械 领 域 的 技术 领先 优势 。 

26 日 山东 省 章 丘 鼓风机 股份 有 
限 公司 组 织 召 开 产 学 研 、 厂 校 合作 座 
谈 会 。 章 丘 市 委 书 记 上 毕 筱 奇 ,市 委 常 
委 \ 办 公 室 主任 备 学 峰 , 市 委 常 委 、 组 















































焕 俊 就 企业 的 发 展 历程 经营 状况 、 预 
期 目标 作 了 详细 介绍 ; 顾 月 萍 具体 汇 
报 了 企业 工资 集体 协商 工作 ,并 就 工 
资 集体 协商 开展 中 的 有 关 问 题 展 开会 
谈 。 杨 主席 高 度 评 价 了 江苏 金 通 灵 流 
体 机 械 科技 股份 有 限 公司 的 工资 集体 
协商 工作 ,公司 作为 一 家 高 新 技术 企 
业 , 工 资 集体 协商 工作 开展 得 有 特色 ， 
一 是 把 高 管 .业主 、 一 线 职 工 的 工资 分 
配 具 体 化 、 透 明 化 ,把 各 个 岗位 的 职工 
















































































织 部 长 杨 高 峰 ,市 经 济 和 信息 化 局 局 
长 李 兴 贵 出 席 了 座谈 会 。 清 华 大 学 、 
西安 交通 大 学 浙江 大 学 、 中 国 矿业 大 
学 、 中 国 石油 大 学 、 上 海 交 通 大 学 等 全 
国 十 几 家 院 校 的 20 位 专家 教授 应 邀 
参加 了 座谈 会 。 

28 日 根据 中 国 通用 机 械 工 业 协 
会 风机 分 会 理事 长 苏 永 强 提议 ,经 全 
体 理事 审议 , 报 中国 通 用 机 械 工业 协 
会 批准 ,由 陈 凤 义 ( 沈阳 鼓风机 研究 所 












































































































































的 工资 都 在 工资 协商 文本 中 呈现 , 透 
明度 非常 高 ,民主 管理 工作 能 够 有 效 
落 到 实处 ; 二 是 注重 工资 的 良性 增长 ， 
通过 不 断 提高 劳动 生产 率 的 办 法 从 源 
头 提高 职工 的 工资 水 平 ,值得 总 结 和 
推广 。 杨 主席 也 对 今后 开展 工资 协商 
工作 提出 了 意见 和 要 求 。 指 出 工资 集 
体 协商 工作 要 从 格式 化 到 个 性 化 推 
进 ,要 注重 提 质 注重 整合 ; 要 着 重 抓 
好 行业 性 和 区 域 性 工资 协商 工作 , 努 
力 做 到 行业 中 有 区 域 ,区 域 中 有 行业 ， 
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常务 副 所 长 ) 担任 中 国 通用 机 械 工业 
协会 风机 分 会 秘书 长 ,化 伟 担 任 副 秘 
书 长 。 

太 “中 国 工 业 大 奖 ”表彰 大 会 在 
北京 人 民 大 会 符 隆 重 举行 。 沈 阳 鼓 风 
机 集团 股份 有 限 公 司 荣获 第 二 届 “中 
国 工 业 大 奖 表彰 奖 ” ,董事 长 苏 永 强 出 
席 大 会 ,并 代表 获奖 单位 发 言 。 

29 日 由 山东 省 荣成 市 政府 ` 沈 
阳 鼓 风机 集团 股份 有 限 公司 中国 大 
唐 集 团 共同 投资 设立 的 荣成 - 沈 鼓 新 
能 源 科技 有 限 公司 在 荣成 经 济 开发 区 
=A Tb bel Seb. 
月 内 ”山西 省 运城 安 瑞 节 能 风机 
有 限 公司 实施 的 “ 矿 用 可 逆 抗 器 振 防 
爆 轴 流 节能 通风 机 高 新 技术 产业 化 项 
目 ”被 列 为 山西 省 重点 节能 项 目 。 
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12 日 ”江苏 省 总 工会 副 主席 杨 星 
2s ,在 南通 市 人 大 常委 会 副 主任 、 总 工 
会 主席 陆 玉 明 等 陪同 下 ,到 江苏 金 通 
灵 流 体 机 械 科技 股份 有 限 公 司 调研 指 
导 工 资 集体 协商 工作 。 江 苏 金 通 灵 流 
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因地制宜 ,因势利导 。 
月 内 ”沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 
公司 圆满 完成 了 私募 工作 ,得 到 了 市 
长 办 公会 对 企业 核心 层 及 重要 技术 、 
管理 人 员 持 股 方案 的 批准 ; 成 功 引入 
12 家 机 构 作 为 沈 鼓 集团 的 私募 投资 
者 ; 完成 了 12 家 机 构 及 136 名 自然 人 
入 股 注资 、 验 资 及 工商 变更 工作 。 此 
次 变更 后 , 沈 鼓 集团 拥有 150 名 股东 。 
wR AT Ha MA BRS E 
拥有 精良 设备 的 现代 化 泵 类 产品 生产 
制造 基地 核电 新 厂区 建成 ,并 完成 了 
核电 泵 业 有 限 公 司 的 整体 搬迁 工作 。 
w “四川 空 分 设备 ( 集团 ) 有 限 责 
任 公 司 研制 成 功 国 内 最 大 的 双 混 合 冷 
剂 工 艺 流 程 板 式 换 热 器 ,外 形 斥 十 为 
8.8m x1.3m x1.1m, 压 力 为 6.0MPa。 
x ”北大 先锋 科技 有 限 公 司 与 中 
色 国 际 贸易 有 限 公 司 签订 的 赞比亚 谦 
比 希 制 氧 项 目 圆满 竣工 ,各 项 性 能 指 



































































































































机 分 会 在 南通 召开 了 通风 机 能 效 标识 
制度 宣 贯 会 。 会 议 邀 请 了 中 国标 准 化 
研究 院 能 效 标识 管理 中 心 ` 沈 阳 鼓 风 
机 研究 所 的 有 关 领 导 和 专家 ,就 风机 
生产 企业 如 何 取 得 能 效 标 识 分 别 作 了 
“通风 机 能 效 标 准 和 相关 政策 、 “通风 
机 能 效 标识 制度 、“ 通 风机 能 效 标识 
实施 规则 、 “能 效 标识 备案 流程 及 实 
验 室 备案 `、“GB19761 一 2009 通风 机 
能 效 限定 值 及 能 效 等 级 ”等 方面 的 
解 ; 邀请 了 江苏 金 通 灵 流 体 机 械 科 技 
股份 有 限 公 司 介绍 了 企业 在 通风 机 能 
效 标 识 实施 过 程 中 的 经 验 ; 在 宣 贯 会 
中 ,还 对 企业 在 申请 办 理 能 效 标识 存 
在 的 疑问 进行 了 现场 答疑 。 

到 会 全 体 代表 一 致 认为 : 四 能 效 
标识 管理 制度 是 我 国 规范 节能 市 场 、 
加 强 节能 管理 、 推 动 节能 技术 进步 、 提 
高 能 源 效率 的 强 有 力 的 措施 。 通 风机 
能 效 标识 制度 的 全 面 开 展 将 会 促进 风 
机 行业 企业 的 技术 进步 ,提升 行业 的 
通风 机 产品 的 能 效 水 平 , 从 而 进一步 
提高 行业 企业 的 技术 创新 能 力 和 市 场 
竞争 力 。@ 能 效 标识 管理 制度 的 实 
施 , 可 以 促进 通风 机 产品 市 场 的 公平 
竞争 ,建立 统一 的 能 效 标识 管理 制度 ， 
发 布 统一 的 产品 目录 、 统 一 的 实施 规 
则 、 统 一 的 技术 标准 、 统 一 的 标识 样式 
和 规格 ,制定 最 低 必 须 达 到 的 通风 机 
能 效 等 级 ,实施 能 效 标识 制度 的 监督 
管理 创造 了 公平 竞争 的 市 场 环境 。 
@) 能 效 标识 管理 制度 的 实施 , 可 以 规 
范 企业 行为 ,促进 风机 行业 稳步 健康 
的 发 展 ,不 具备 生产 条 件 、 技 术 条 件 ， 
不 具 规 模 的 企业 通过 能 效 标识 制度 的 
开展 ,将 促使 企业 强制 改进 ,不 具备 能 
效 资质 的 企业 将 会 被 市 场 淘汰 。 

23 日 ”南通 市 政府 召开 专题 会 
而 启动 质量 强 市 战略 。 南 通 市 
以 提升 全 市 质量 总 体 水 平和 综合 竞争 
力 为 目标 ,以 促进 经 济 发 展 方式 转变 
为 主线 ,将 “质量 兴 市 ”工程 提升 为 “ 质 
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标 均 超出 合同 要 求 。 这 是 该 公司 在 非 
洲 大 陆 的 首 套 应 用 装置 。 

















6 月 











8 日 中国 通 








j 机 械 工 业 协 会 风 























量 强 市 ”战略 。 南 通 市 委 副 书记 、 代 市 
长 张国华 , 副 市 长 徐 辉 及 南通 质量 技 
术 监 督 局 局 长 王 庆 迷 等 到 会 ,并 作 了 
重要 讲话 。 在 此 次 会 议 上 ,江苏 金 通 
灵 流 体 机 械 科技 股份 有 限 公 司 作为 质 
量 管理 优秀 企业 代表 ,荣获 “江苏 省 
























































大 事 记 






































( 首 批 ) 质量 信用 A 级 企业 、“ 南 通 市 
质量 标兵 企业 ”来 誉 称号 ,生产 的 大 型 








情况 给 予 了 高 度 评价 ,希望 公司 以 上 
市 为 契机 ,积极 推进 科技 创新 ,优化 发 



































工业 离心 鼓风机 、 通 风机 续 获 "江苏 名 
牌 ”产品 “南通 名 牌 ” 产 品 称号 ， 
IS09001 /IS014001 /OHSAS18001 三 体 
系 获 方圆 认证 集团 授予 的 “优秀 获 证 
组 织 "称号 ,公司 的 产品 质量 ` 环 境 质 
量 、 安 全 质量 和 服务 质量 位 居 全 省 先 
进行 列 。 

27 ~28 日 ”中 国 通用 机 械 工 业 协 
会 压缩 机 分 会 第 六 届 会 员 代 表 大 会 在 
辽宁 沈阳 召开 , 共 130 余人 参加 了 会 
议 。 国 家 能 源 局 能 源 节约 和 科技 装备 


















































展 环 境 , 从 而 继续 保障 企业 健康 稳定 
发 展 。 

x ”重庆 通用 工业 ( 集团 ) 有 限 责 
任 公 司 被 全 国 高 新 技术 企业 认定 管理 
工作 领导 小 组 认定 为 “2011 年 度 重庆 
市 第 一 批 认定 高 新 技术 企业 ”。 

15 日 ”第 十 七 届 湖 北 省 优秀 企 , 
及 优秀 企业 家 颁奖 典礼 在 武汉 市 洪 
宾馆 礼 葡 隆重 举行 。 武 汉 鼓 风机 有 限 
公司 来 获 “ 第 十 七 届 湖 北 省 优秀 企业 
(REK) ”, 董 事 长 徐 杰 荣 获 “ 第 十 七 






















































































司 副 司 长 黄 柄 ,中国 机 械 工业 联合 会 














届 湖 北 省 优秀 企业 家 ( 金牛 奖 ) ”。 














总 工程 师 、 中 国 通用 机 械 工业 协会 会 
长 隋 永 滨 , 中 国 通用 机 械 工 业 协 会 副 
会 长 兼 秘书 长 张 雨 豹 到 会 并 发 表 了 重 
要 讲话 。 压 缩 机 分 会 理事 长 李晓峰 代 
表 压 缩 机 分 会 作 了 第 五 届 理 事 会 工作 
报告 。 他 分 析 了 “十 一 五 ”期 间 压 缩 机 
行业 经 济 运 行情 况 ,回顾 了 四 年 来 理 
事 会 工作 情况 ,总 结 了 秘书 处 工作 ,并 
对 新 一 届 理 事 会 工作 提出 了 7 点 建 
议 , 希 望 新 一 届 理 事 会 继续 发 扬 第 五 
届 理 事 会 的 优良 传统 ,引领 行业 取得 
更 大 的 发 展 。 















































































































































7 月 


18 ~22 日 沈阳 透 平 机 械 股份 有 
限 公司 通过 API Spce Q1 标准 现场 审 
核 , 沈 长 离心 压缩 机 得 到 国际 石油 化 
工行 业 最 高 标准 协会 的 认可 ,获得 了 
打开 通 向 国际 市 场 大 门 的 “ 金 钥匙 ”。 

















27 日 沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 
公司 举行 了 承 制 中 石化 武汉 分 公司 80 
Fi tla 乙烯 项 目 乙 炳 “三 机 ”的 投产 誓 
师 大 会 ,开启 了 大 型 乙烯 装置 机 组 “三 
机 ”成 套 国 产 化 新 征程 。 国 家 能 源 局 
能 源 节 约 和 科技 装备 司 副 司 长 黄 酌 、 
中 国 通用 机 械 工 业 协 会 会 长 隋 永 滨 、 
中 国 机 械 工 业 联 合 会 重大 装备 办 主任 
叶 大 其 、 中 石化 武汉 分 公司 总 经 理 崔 
光 磊 、 中 石化 物资 装备 部 动 设备 处 处 
长 吴 伟 , 以 及 中 石化 武汉 分 公司 有 关 
部 门 、 中 石化 工程 建设 公司 、 中 石化 宁 
波 工程 公司 、 南 京 三 方 化 工 设备 监理 
有 限 公 司 、 上 海 众 深 石 化 设备 科技 有 
限 公 司 的 负责 人 及 专家 应 邀 出 席 大 
会 。 集团 总 经 理 孔 跃 龙 作 了 动员 报 
告 ,着 重 从 三 个 方面 阐述 了 承接 国家 
重点 工程 和 湖北 省 “一 号 工程 ”的 武汉 
“乙烯 三 机 ”, 对 于 促进 我 国 中 部 崛起 、 







































































































































































19 日 中国 企业 联合 会 .中 国企 


国民 经 济 快速 发 展 的 重大 意义 和 深远 





业 家 协会 举办 “2011 年 全 国企 业 文 化 
年 会 "。 会 议 以 “深化 企业 价值 体系 建 
设 , 增 强 企 业 文 化 驱动 力 ” 为 主题 , 探 
讨 了 以 企业 文化 建设 ,促进 企业 健康 
发 展 的 综合 治理 之 道 。 陕 西 鼓风机 
(集团 ) 有 限 公 司 董事 长 印 建安 获 “全 
国企 业 文化 突出 贡献 人 物 " 奖 。 

女 ” 山 东 省 章 丘 鼓风机 股份 有 限 
公司 成 立山 东 章 鼓 透 平 机 械 有 限 公 












































4 日 ”中共 中 央 政 治 局 常委 、 国 务 
院 总 理 温家宝 考察 沈阳 鼓风机 集团 股 
WA BR ZS E , BRE TAC BA EAL GE A AZ 
Oa PRS AE Ye AE AB, BY 
勉励 沈 鼓 集团 建设 世界 一 流 企业 。 

7 日 山东 省 章 丘 鼓风机 股份 有 
限 公 司 在 深圳 证 券 交 易 所 正式 挂牌 上 
市 ( 股票 代码 002598) ,该 公司 此 次 公 


















































司 。 离 心 风机 新 车 间 已 经 落成 ,车 间 
占 地 面积 12 000m’ ,投资 2 000 多 万 
元 ,是 集 生 产检 测 、 管 理 、 仓 储 、 试 验 
为 一 体 的 综合 车 间 。 主 要 满足 焊接 结 
构 及 铸造 结构 离心 风机 、 单 级 高 速 风 
机 、 工 业 用 通风 机 及 压缩 机 的 生产 要 
求 。 山 东 章 鼓 透 平 机 械 有 限 公司 的 成 
立 , 将 为 离心 风机 的 发 展 提供 了 广阔 


















































开发 行人 民 币 普通 股 4000 万 股 ,发 行 
后 总 股本 为 15 600 万 股 ,新 股价 为 
10 元 。 

UA 章 丘 市 市 委 书 记 毕 徐 奇 ， 
市 委 副 书 记 、 市 长 江 林 率 领 全 市 半年 
工作 检查 组 莅临 山东 省 章 丘 鼓风机 股 
份 有 限 公 司 检查 指导 工作 ,公司 董事 
长 方 润 刚 、 总 经 理 高 玉 新 陪同 。 检 查 
组 听取 了 方 润 刚 董事 长 对 公司 半年 经 
营 指 标的 汇报 ,重点 查看 了 公司 离心 















































的 空间 ,促进 公司 的 快速 发 展 。 

26 日 ”德州 市 庆 云 县 党 政 考察 团 
在 县 委 书 记 、 县 人 大 常委 会 主任 刘 长 
民 的 带领 下 到 山东 省 章 丘 鼓风机 股份 
有 限 公 司 考 察 。 市 委 副 书记 、 市 长 江 
林 , 市 委 常 委 、 副 市 长 王 继 民 陪同 。 考 
察 团 参观 了 渣 浆 泵 车 间 ,710 车 间 及 风 
机 主 车 间 , 听 取 了 公司 近 几 年 发 展 情 
况 的 有 关 汇 报 后 ,对 公司 近 几 年 来 的 
新 产品 开发 .科技 创新 方面 取得 的 成 







































































风机 新 车 间 。 检 查 组 对 该 公司 的 发 展 


绩 给 予 了 高 度 评 价 。 








影响 。 强 调 指出 了 这 一 项 目 对 于 沈 鼓 
集团 具有 历史 性 的 非凡 意义 : 第 一 次 
为 一 个 项 目 提 供 整套 大 型 乙烯 “三 
机 ”, 第 一 次 成 为 国产 化 大 型 乙烯 机 组 
总 成 套 商 , 第 一 次 在 乙烯 项 目 中 拿 到 
三 大 类 产品 全 部 设计 制造 合同 。 

29 日 ”国家 质量 监督 检验 检疫 总 
局 、 江 苏 省 质量 技术 监督 局 .中 国 质量 
认证 中 心 \ 南 通 质 量 技术 监督 局 一 行 9 
人 对 江苏 金 通 灵 流体 机 械 科 技 股份 有 
限 公司 推行 “首席 质量 官制 度 情况 进 
行 调研 ,公司 总 裁 季 伟 、 副 总 裁 徐 焕 
俊 、 总 工程 师 曹 萍 、 首 席 质 量 官 王 霞 参 
与 调研 ,并 作 了 专题 汇报 。 调研 会 上 ， 
季 伟 总 裁 就 企业 的 生产 经 营 、 技 术 创 
新 ` 质 量 管理 品牌 建设 等 进行 了 汇 
报 ,介绍 了 公司 两 年 来 推进 “首席 质量 
官 ” 的 做 法 、 取 得 的 成 效 和 工作 体会 ， 
及 “十 二 五 ”期 间 公 司 的 质量 战略 。 国 
家 质量 监督 检验 检疫 总 局 综合 管理 处 
李 宣 庆 处 长 充分 肯定 了 公司 质量 管理 
工作 取得 的 成 绩 , 认为 企业 充分 落实 
了 质量 主体 责任 ,对 建立 “首席 质量 
官 ? 制 度 认 识 非 常 到 位 “首席 质量 官 ” 
利用 专业 优势 ,对 推进 企业 质量 工作 
发 挥 了 积极 作用 。 同 时 ,对 公司 不 断 
对 质量 管理 体系 进行 拓展 和 延伸 、 加 
强 质量 文化 建设 和 推行 卓越 绩效 管理 
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的 做 法 和 取得 的 效果 表示 赞赏 ,鼓励 
企业 为 南通 经 济 社会 发 展 做 出 更 大 的 

月 内 沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 
公司 积极 运作 “大 型 透 平 压缩 机 研发 
中 心 和 试验 试车 基地 ”项 目 。 这 是 沈 
鼓 集团 打造 装备 制造 业 航 母 ,选择 “出 
海口 ”和 新 一 轮 发 展 重点 的 战略 性 
布局 。 





























极 大 地 鼓舞 了 员工 土气 ,推动 企业 和 











太 ”沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公 























员工 为 实现 “ 树 百年 企业 , 创 世 界 
流 ”的 共同 愿景 而 努力 奋斗 ,为 经 济 繁 
荣 、 社 会 发 展 做 出 新 的 贡献 。 

18 日 由 中 国 机 械 工 业 联 合 会 组 
RAI E EBL RN 集团 ) 有 限 公 司 
1000MW 核 电机 组 常规 岛 主 给 水 有 泵 
( 含 前 置 泵 ) 和 1000MW/660MW 超 超 
临界 火电 机 组 高 压 锅炉 给 水 泵 ( 含 前 


















































太 ”四 平 鼓 风机 股份 有 限 公 司 被 
中 国 建材 机 械 工业 协会 授予 “十 一 五 ” 
建材 机 械 行业 领军 企业 最 具 价 值 品 牌 
奖 、 企 业 信 用 评价 AAA 级 信用 企业 、 
中 国 建材 机 械 二 十 强 等 荣誉 称号 。 

x ”中国 空 分 设备 有 限 公 司 与 四 
川 同 凯 能 源 科技 发 展 有 限 公 司 签订 了 
大 型 天 然 气 汽车 清洁 燃料 项 目 一 期 工 
程 30000m LNG 储 镀 设 备 设计 和 安装 
承包 合同 。 该 项 目 采 用 由 中 国 空 分 设 
备 有 限 公司 自主 开发 并 取得 工程 实践 
的 技术 设计 、 建 造 , 是 公司 迄今 为 止 承 
接 的 最 大 容积 的 储 钠 , 标 志 着 公司 低 
温 储 钠 的 技术 又 上 了 一 个 新 台阶 。 











































































































8 月 


BA 开封 空 分 集团 有 限 公司 为 
华能 ( 天 津 ) 煤气 化 发 电 有 限 公司 承 抽 

















AR) 设计 评审 会 在 北京 举行 。 与 会 
专家 一 臻 通过 了 以 上 两 种 给 水 泵 的 设 
计 评 审 。 




















司 再 次 人 选中 国 制 造 业 企业 500 强 。 

太 “山西 省 运城 安 瑞 节 能 风机 有 
限 公司 年 产 装 机 20 万 KW 高 压 变频 矿 
用 防爆 对 旋 节 能 通风 机 生产 线 项 目 被 
列 为 “国家 资源 节约 和 环境 保护 2012 
年 财政 备 选项 目 ”。 




















9 月 


ISA 济南 市 科技 局 党 组 书记 、 
副 局 长 郑 应 德 率 局 办 公 室 、 组 织 人 事 














30 日 ~9 月 1 日 在 青海 省 西宁 
市 召开 中 国 通用 机 械 工业 协会 风机 分 
会 技术 发 展 工作 委员 会 成 立 大 会 ,到 
会 代表 61 名 。 会 议 完成 了 以 下 议程 : 
沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公 司 总 工程 
师 王 学 军 作 前 一 时 期 技术 发 展 和 技术 
管理 工作 总 结 ; 讨论 通过 了 中 国 通用 
机 械 工业 协会 风机 分 会 技术 发 展 工作 

员 会 组 织 工作 条 例 ; 选举 产生 了 主 
任 委员 1 名 、 副 主任 委员 10 名 及 秘书 
长 1 名 ; 组 建 了 设计 研发 .制造 工艺 、 
技术 标准 、 检 验 与 试验 等 4 个 专业 工 


































































































处 有 关 人 员 到 山东 省 章 丘 鼓风机 股份 
有 限 公 司 开 展 “150 ”高 层次 科技 人 才 
专题 调研 活动 。 章 丘 市 科技 局 局 长 陈 
祥 运 、 公 司 董事 长 方 润 刚 陪同 进行 了 
调研 。 方 润 刚 董事 长 就 公司 人 才 建 设 
及 科技 创新 等 方面 的 情况 作 了 汇报 ， 
并 重点 介绍 了 “5150 ”工程 人 才 的 相关 
情况 。 郑 应 德 副 局 长 在 听取 汇报 后 ， 
对 公司 的 科技 创新 及 人 才 工 作 给 予 了 
高 度 评价 ,并 对 公司 上 市 后 的 大 发 展 
ay TRIE. 

15~17 日 在 沈阳 召开 风机 行业 









































作 组 ,任命 了 各 组 组 长 ; 讨论 制定 了 委 
员 会 2011 年 下 半年 和 2012 年 工作 计 
划 ; 分 组 讨论 了 专业 活动 方案 ,分 别提 
出 了 建议 和 意见 ; 沈阳 鼓风机 集团 股 

















的 华能 天 津 国家 首座 ICCC 电站 示范 
工程 4.6 万 m /h 空 分 装置 工艺 流程 
全 线 打通 ,一 次 开车 成 功 , 产 出 合格 氧 
气 、 氮 气 产 品 。 

15 日 全国 构建 和 谐 劳 动 关系 先 
进 表彰 妈 经 验 交 流 会 在 人 民 大 会 堂 召 
开 。 党 和 国家 领导 人 习近平 王兆国 、 
刘云山 、 张 德江 出 席 表 彰 大 会 ,为 357 
家 全 国 模范 劳动 关系 和 谐 企 业 、43 个 
全 国 模范 劳动 关系 和 谐 工 业 园 区 颁 
奖 。 江 苏 金 通 灵 流体 机 械 科技 股份 有 
限 公 司 被 评 为 “全 国 模范 劳动 关系 和 
谐 企 业 ”。 公 司 一 直 以 来 坚持 尊重 劳 
动 、 苯 重创 造 , 发 挥 工会 桥梁 作用 , 建 
立 平等 集体 协商 制度 ,共同 构建 企业 
和 谐 发 展 ; 坚持 以 “以 人 为 本 、 诚 实 守 
信 、 持 续 创新 ,和谐 共 赢 ”核心 价值 观 
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份 有 限 公 司 \ 陕 西 鼓风机 (集团) 有 限 
公司 、 江 苏 金 通 灵 流体 机 械 科技 股份 
有 限 公 司 、 浙 江 大 学 流体 工程 研究 所 、 
清华 大 学 流体 机 械 研 究 所 、 西 安 交 通 
大 学 流体 机 械 人 研究 所 等 6 个 单位 作 技 
术 交 流 和 技术 发 展 工作 经 验 交流 。 
与 会 代表 一 致 认为 ,通过 组 织 

展 各 项 技术 活动 ,促进 了 风机 行业 的 
技术 发 展 和 提高 ,中 国 通用 机 械 工 业 
协会 风机 分 会 技术 发 展 工作 委员 会 的 
成 立 ,将 使 风机 分 会 技术 发 展 和 技术 
管理 进入 了 一 个 新 的 阶段 ,风机 行业 
要 达到 和 超过 世界 先进 水 平 , 必 须 依 





































































































高 效 节 能 离心 通风 机 系列 化 基本 模型 
研发 第 三 次 会 议 。 参 加 会 议 的 除了 参 
与 项 目 研 发 试制 工作 的 15 家 单位 外 ， 
还 邀请 了 中 国 通用 机 械 工业 协会 风机 
分 会 技术 发 展 工作 委员 会 14 个 委员 
单位 的 有 关 人 员 参 加 了 会 议 。 会 议 由 
西安 交通 大 学 流体 机 械 研 究 所 的 3 位 
老师 分 别 介绍 了 新 系列 离心 通风 机 联 
合 设计 总 体 进展 情况 、 样 机 制造 情况 、 
样机 测试 实验 报告 等 。 会 议 根据 汇报 
情况 以 及 会 后 所 要 开展 的 工作 ,对 西 
安 交通 大 学 和 参加 研制 单位 所 做 的 工 
作 给 予 了 充分 肯定 ,对 存在 的 一 些 问 
题 提出 了 许多 宝贵 的 改进 意见 。 最 后 
由 陈 凤 义 秘书 长 结合 大 家 的 意见 和 建 
议 , 对 新 系列 离心 通风 机 研发 工作 提 
出 了 16 项 工作 要 求 , 计 划 在 2012 年 

















































































































靠 行业 力量 ,不 断 创新 ,要 跟踪 世界 先 
进 水 平 ,任务 艰巨 ,责任 重大 。 











底 全 面 完 成 试制 任务 。 
通过 本 次 会 议 ,使 各 参与 试制 单 





























月 内 ”沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 


党 























位 对 新 系列 离心 通风 机 试制 进展 情况 














公司 “石化 设备 智能 故障 诊断 和 远程 








指导 企业 各 项 工作 的 开展 ,实现 了 企 
业 与 员工 共同 创造 财富 ,同步 公平 共 
享 企业 发 展 成 果 。 此 次 荣誉 的 取得 ， 
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安全 生产 监测 预警 技术 开发 与 推广 应 
用 ”项 目 被 列 为 国家 首 批 两 化 融合 促 
进 安全 生产 重点 推进 项 目 。 























有 了 进一步 的 了 解 ,明确 了 下 一 步 所 
分 担 的 工作 任务 。 尽 管 新 系列 离心 通 
风机 系列 化 基本 级 研发 项 目 取得 了 初 
步 成 绩 ,但 是 按 所 规划 的 20 个 系列 模 








大 事 记 








型 的 预期 指标 还 有 一 定 的 差距 ,后 期 
的 试制 研发 任务 更 加 艰巨 ,所 有 参加 
研制 单位 要 全 力 以 赴 , 通 力 合 作 , 扎 扎 
实 实 的 开展 好 每 一 项 工作 ,加 快 研发 
进度 ,提高 研发 工作 效率 ,争取 尽快 尽 
早 的 获得 研发 项 目的 圆满 成 功 。 

16 日 ”西安 陕 鼓 动力 股份 有 限 公 
司 在 徐州 投资 建设 的 气体 厂 顺 利 完成 
空 分 装置 的 联动 试车 ,该 项 目 移交 陕 
鼓动 力 子 公司 一 一 徐州 陕 鼓 工业 气体 
有 限 公司 进 行 运营 管理 ,标志 着 陕 鼓 
动力 向 工业 气体 系统 解决 方案 综合 服 
务 商 的 角色 转变 迈 出 了 一 大 步 。 

22 ~23 日 在 中 国 机 械 工 业 联 合 
会 组 织 召 开 的 中 国 机 械 工业 主题 宣传 
活动 报告 会 上 ,沈阳 鼓风机 集团 股份 
有 限 公 司 荣获 “装备 中 国 功勋 企业 ” 
奖 , 苏 永 强 董事 长 荣获 “装备 中 国 功 勋 
企业 家 ” 奖 。 


































































































月 内 辽宁 省 科技 厅 正 式 批准 沈 
阳 鼓 风机 集团 股份 有 限 公 司 研究 院 产 
品 实验 室 为 “辽宁 省 透 平 压缩 机 研发 
重点 实验 室 ”。 

x ”在 沈阳 举办 的 “2011 中 国 ; 
备 工业 高 峰 论 坛 "* 上 ,沈阳 鼓风机 集 
股份 有 限 公 司 和 人选“ 中 国 装备 工业 
牌价 值 50 强 ”。 
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1 A ARKH EH) 有 限 
公司 和 临潼 区 基础 建设 投资 公司 关于 
临潼 污水 处 理 厂 特许 经 营 权 转让 
































量 , 对 符合 上 级 协会 要 求 的 会 员 单 
位 ,风机 分 会 将 推荐 进入 中 通 协 重 
联系 企业 。 对 长 期 不 按照 要 求 填 
计 资 料 的 重点 联系 企业 将 进行 调整 。 
15 ~17 日 沈阳 鼓风机 集团 股份 
有 限 公 司 计量 理化 中 心 检验 实验 室 通 
过 中 国 合 格 评定 国家 认可 委员 会 
( CNAS) 现场 评审 。 
18 日 受 国 家 能 源 局 委托 ,中 
机 械 工 业 联 合 会 和 中 石油 集团 公司 在 
沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公 司 主持 召 
开 了 “天 然 气 长 输 管线 压缩 机 ”新 产品 
鉴定 会 ,专家 认定 该 机 组 填补 了 国内 
空白 ,实现 了 技术 重大 突破 ,达到 国际 











































































































( TOT) 项 目 举行 签约 仪式 。 该 项 目 是 
陕西 发 风机 ( 集团 ) 有 限 公司 践 行 “ 两 
个 转变 ”发 展 战略 的 重要 项 目 之 一 ,也 
是 公司 在 水 务 运营 业务 迈 出 的 第 一 
步 ,对 临潼 区 政府 和 陕 喜 实施 战略 合 



































23 日 ”武汉 鼓风机 有 限 公司 生 7 
的 AY - FR245SW 和 AY - FR240SW 
型 风机 通过 欧盟 CE 认证 。 

25 日 ”中 国 通用 机 械 工 业 协 会 风 
机 分 会 在 青岛 召开 了 通风 机 能 效 标识 
制度 宣 贯 会 第 二 次 会 议 。 通 过 通风 机 


能 效 标识 制度 的 宣 贯 , 一 部 分 企业 开 








































































































台 认 识 到 能 效 标识 的 重要 性 ,并 积极 
付 诸 行动 逐步 实施 。 
27~29 日 沈阳 葡 风 机 集团 股份 








有 限 公司 国 产 化 首 台 20MW 级 高 速 直 
连 变频 电 驱 机 组 ( 产品 代号 H1240) 联 
Dal fap 72h 厂 内 试验 成 功 。 

28 日 ”上海 鼓 风机 广 有 限 公司 承 
担 设计 制造 的 国家 科技 重大 专项 研发 
课题 一 一 高 温 气 冷 堆 核 电站 用 大 型 氨 
回路 HITL 氨 气压 缩 机 圆满 通过 清华 大 
学 核 研 院 的 出 厂 验 收 。 高 温 气 冷 堆 是 









































作 具 有 重要 意义 。 
12~14 日 ”中国 通用 机 械 工 业 协 
会 风机 分 会 在 丹东 市 召开 了 “十 一 五 ” 
统计 资料 汇总 审核 会 议 ,有 20 家 企业 
的 22 名 综合 统计 参加 了 会 议 ,会 议 由 
风机 分 会 统计 信息 网 协调 组 组 长 董 瑾 
主持 。 

此 次 会 议 讨 论 了 编制 风机 行业 
“2006 ~ 2010 年 统计 资料 汇编 第 七 
集 ”; 审核 了 风机 行业 会 员 单 位 5 年 来 















































领先 水 平 。 

28 日 ”青鸟 风 机 三 有 限 公司 与 日 
本 大 西 电 机 工业 株式 会 社 和 日 本 邮 船 
商事 株式 会 社 签订 了 三 方 OEM 协议 ， 
开启 了 三 方 共同 开发 国际 国内 市 场 ， 
全 球 服务 的 新 篇 章 。 

29 ~30 日 “2011 压缩 机 技术 学 
术 论 坛 " 在 江西 省 丰 城 市 召开 。 压 缩 
机 及 配套 设备 制造 行业 的 80 多 位 专 
家 学 者 、 技 术 人 研发 人 员 参 加 了 论坛 。 
机 械 工 业 节 能 与 资源 利用 中 心 副 主任 
程 琦 、 江 西 省 丰 城 市 人 民政 府 副 市 长 
兼 工 业 园 管 委 会 主任 能 晓 群 到 会 并 作 
了 重要 讲话 。 江 西 省 丰 城 市 工 信 委 主 
任 雇 绍 华 到 会 并 听取 了 专家 报告 。 中 



























































汇总 的 各 项 经 济 技术 指标 ; 对 风机 行 
业 “ 十 一 五 ”经 济 运 行情 况 分 析 进 行 了 
补充 ; 研究 了 当前 风机 行业 统计 报表 
工作 ; 讨论 制定 2012 年 风机 行业 统计 
工作 计划 。 风 机 分 会 秘书 长 陈 凤 义 到 
会 并 作 了 会 议 总 结 , 要 求全 体会 员 单 
位 在 今后 的 统计 工作 中 ,要 继续 发 挥 
统计 协调 组 的 带头 作用 ,各 地 区 的 组 












































世界 上 第 四 代 大 型 核电 站 技术 ,具有 
高 安全 性 ,在 机 组 失 稳 、 失 水 、 控 制 棒 
失控 的 情况 下 ,也 不 会 出 现 核电 泄漏 
情况 ,是 里 程 碑 式 的 堆 型 ,国际 上 正 推 
荐 选用 这 种 核电 新 堆 型 。 我 国 主要 技 
术 研 发 牵头 单位 是 清华 大 学 核能 技术 
设计 研究 院 及 中 核能 源 公 司 ,许多 技 
术 研 发 课题 具有 自主 创新 性 质 ,已 走 
在 世界 前 列 。 本 次 试验 回路 装置 的 主 
要 设备 氨 回 路 HTL 氧气 压缩 机 由 上 海 
鼓风机 广 有 限 公 司 承担 设计 制造 。 

















































































































长 企业 要 认真 负责 ,及 时 完成 本 地 区 
的 各 项 统计 工作 。 同 时 ,协会 要 做 好 
各 会 员 单位 2011 年 度 经 济 技术 指标 、 
产品 产量 统计 报表 的 收集 审核. 汇总 
工作 ,要 求全 体会 员 单位 要 认真 及 时 
填报 统计 报表 ,为 上 级 领导 和 企业 提 
供 真 实 有 效 的 行业 数据 。 协 会 要 针对 
风机 行业 中 、 小 企业 统计 报表 存在 的 
问题 组 织 专题 培训 ,同时 对 统计 工作 
较 好 的 单位 开展 行业 内 经 验 交 流 互 访 
活动 ,进一步 加 大 统计 协调 组 的 骨干 






























































国 通用 机 械 工 业 协会 压缩 机 分 会 钱 家 
祥 秘 书 长 深入 分 析 了 当前 通用 机 械 产 
品 的 节能 形势 ,节能 的 必要 性 及 其 意 
义 , 指 出 了 通用 机 械 产品 节能 途径 。 
论坛 上 ,来 自 浙江 大 学 、 西 安 交 通 大 
学 、 广 西 大 学 、 中 国 石油 大 学 ( 华东 ) 的 
多 位 教授 学 者 就 各 自 研 究 领域 所 取得 
的 成 果 及 未 来 研究 方向 作 了 专题 报 
告 ,并 就 当前 仍 存在 的 未 攻克 的 问题 
及 与 会 代表 关心 的 各 种 问题 进行 了 互 
动 式 交 流 。 

论坛 结束 后 ,全 体 与 会 代表 参观 
了 江西 惟 思 特 科技 发 展 有 限 公 司 的 生 
产 车 间 及 涡 旋 压缩 机 研发 中 心 。 

31 日 集 精益 文化 传播 精益 知 
识 传授 、 精 益 技能 培养 为 一 体 的 综合 
性 人 才 育 成 基地 一 一 爱 波 瑞 沈 鼓 精益 
管理 学 院 东北 研修 基地 在 沈阳 鼓风机 
集团 股份 有 限 公 司 正 式 落 成 。 
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月 内 ”开封 黄河 空 分 集团 有 限 公 
司 为 华 盛 江 泉 公司 提供 的 35 000m /h 











长 ,沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公司 副 
总 经 理 李晓峰 代表 协会 传达 了 “中 国 























内 压缩 空 分 设备 进入 安装 阶段 。 该 套 
空 分 设备 的 研制 , 为 公司 人 研发 
4 万 m /h 等 级 以 上 大 型 空 分 设备 奠定 
了 基础 。 














11 月 





12 日 沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 
公司 荣获 “2011 中 国 工 业 行业 排头 其 
企业 ”和 “科技 创新 ”两 个 奖项 ,董事 
长 苏 永 强 荣 获 “ 领 军人 物 ” 奖 。 

14 日 江苏 省 副 省 长 史 和 平 来 到 
江苏 金 通 灵 流体 机 械 科 技 股 份 有 限 公 
司 视察 ,南通 市 委 书 记 丁 大 卫 , 市 委 副 
书记 、 代 市 长 张国华 , 副 市 长 徐 辉 , 尝 
川 区 委 书 记 吴 旭 , 区 委 副 书记 、 区 长 葛 
玉 琴 等 陪同 视察 。 在 参观 了 公司 先进 
生产 线 后 , 史 和 平 副 省 长 详细 询问 了 
近期 企业 在 资金 供应 、 市 场 销 售 上 遇 
到 的 问题 ,希望 企业 能 准确 分 析 研 类 
形势 ,密切 跟踪 市 场 变化 ,把 握 好 科技 
创新 \ 市 场 开 拓 、 资 金保 障 、 质 量 效益 
等 重点 环节 ,通过 转型 升级 、 自 主创 新 
实现 更 大 发 展 。 并 要 求 地 方 各 级 政府 
部 门 要 主动 关心 、 积 极 服 务 企业 ,加 强 
经 济 运行 调节 和 要 素 保障 ,积极 创新 
扶持 政策 ,切实 帮助 中 小 企业 解决 实 
际 困难 。 

22 日 ”中 共 中 央 政 治 局 委员 、 国 
务 院 副 总 理 张德江 到 江苏 金 通 灵 流 体 
机 械 科技 股份 有 限 公司 视察 。 江 苏 省 
委 书记 罗志军 ` 省 长 李学勇 ,工业 和 信 
息 化 部 部 长 苗 圩 ,中 央 统 战 部 副 部 长 、 
全 国 工商 联 党 组 书记 、 第 一 副 主 席 全 
HIR, URES BEA KB) HE AB 
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通用 机 械 工业 协会 2011 年 会 长 办 公 
会 ”的 会 议 精神 ,并 就 2012 第 六 届 中 
国 ( 上 海 ) 国际 流体 机 械 展 览 会 工作 进 
行 了 再 次 动员 。 压 缩 机 分 会 秘书 长 钱 
家 祥 就 中 国 通用 机 械 工 业 及 压缩 机 行 
业 “ 十 二 五 ”发 展 规划 作 了 人 解读。 

月 内 沈阳 茧 风机 集团 股份 有 
公司 被 国家 科技 部 认定 为 “国家 火 人 
计划 重点 高 新 技术 企业 ”。 

太 ”沈阳 误 风 机 集团 股份 有 限 公 
司 申报 的 “大 型 芳烃 装置 用 离心 压缩 
机 关键 技术 开发 及 装备 研制 "项目 ,被 
中 国 机 械 工业 联合 会 和 中 国 机 械 工程 
学 会 评 为 中 国 机 械 工业 科学 技术 奖 一 
等 奖 。 

太 沈阳 豆 风 机 集团 股份 有 限 公 
FARK “2011 年 度 全 国企 业 文 化 建设 
优秀 单位 ”称号 。 

太 ”山西 省 运城 安 瑞 节 能 风机 有 
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矛盾 和 问题 ,风机 行业 面临 的 任务 等 
作 了 重要 讲话 ,同时 对 风机 行业 技术 
进步 和 行业 发 展 规划 、 国 企 改革 \ 产 业 
结构 调整 、 建 立 研 发 体系 、 开 展 技术 交 
流 、 提 高 风机 技术 含量 等 提出 了 具体 





























会 议 由 中 国 通用 机 械 工业 协会 风 
机 分 会 副 理事 长 、 陕 西 鼓风机 ( 集团 ) 
有 限 公司 董事 长 印 建安 和 上 海 鼓 风机 
限 公 司 总 经 理 蔡 精 毅 主持 , 苏 永 
事 长 作 了 题 为 “充分 发 挥 协会 组 
J ,促进 风机 行业 整体 水 平 的 不 
断 发 展 和 进步 ”的 工作 报告 ; 陈 凤 义 秘 
书 长 汇报 了 2012 第 六 届 中 国 国际 流 
体 机 械 展 览 会 风机 分 会 参展 工作 计 
划 ; 陕西 鼓风机 ( 集团 ) 有 限 公司 、 上 海 
鼓风机 厂 有 限 公 司 、 武 汉 鼓 风机 有 限 
公司 等 副 理事 长 单位 和 风机 分 会 秘书 
处 汇报 了 对 本 地 区 申请 入 会 单位 的 考 
察 情 况 ,并 提出 了 推荐 意见 ; 讨论 吸收 
了 第 17 批 新 会 员 和 部 分 会 员 除名 ; 西 
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限 公司 实施 的 “超大 功率 矿 用 主 通 风 
机 及 高 压 变 频 技术 研究 与 应 用 ”项 目 
获 中 国 煤炭 工业 科学 技术 奖 一 等 奖 。 




















12 月 








3 日 中共 中 央 政 治 局 委员 、 国 务 
院 副 总 理 王 歧 山 到 沈阳 鼓风机 集团 股 
份 有 限 公 司 考 察 ,了 解 企业 转 方式 、 调 
结构 、 促 发 展 情况 ,听取 董事 长 苏 永 强 
关于 集团 发 展 概况 及 研制 百 万 吨 乙烯 
机 组 、 大 型 PTA\ 长 输 管线 压缩 机 等 世 
界 级 产品 ,推进 重大 技术 装备 国产 化 
的 工作 汇报 。 王 蛟 山 希望 企业 充分 发 
挥 主体 作用 ,加 快 技术 创新 ,培育 品 
牌 , 以 更 优质 的 产品 和 服务 持续 拓展 
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同 视察 。 张 德江 副 总 理 一 行 参观 了 压 
缩 机 车 间 ,询问 了 公司 研发 .生产 、 销 
售 等 方面 情况 ,对 公司 的 发 展 给 予 了 
充分 肯定 ,希望 公司 要 加 大 技术 创新 ， 
加 快 转型 升级 ,加 强 品 牌 建设 ,不 断 增 
强 市 场 竞 争 能 





























国际 市 场 。 

3~6H 中 国 通用 机 械 工 业 协会 
风机 分 会 第 七 届 理 事 会 第 二 次 会 议 在 
海南 省 三 亚 市 召开 ,到 会 25 名 理事 。 
国家 能 源 局 能 源 节约 和 科技 装备 司 副 
司 长 黄酮 ,中 国 通用 机 械 工业 协会 隋 




























































































29 日 ”中 国 通用 机 械 工 业 协 会 压 
缩 机 分 会 六 届 二 次 理事 工作 会 议 在 上 
海 市 松江 区 召开 。 压 缩 机 分 会 理事 单 
位 代表 及 部 分 会 员 单 位 代表 共计 60 
余人 参加 了 会 议 。 压 缩 机 分 会 理事 
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永 滨 会 长 、 张 雨 豹 秘书 长 应 邀 参 加 了 
会 议 ,并 对 中 国 能 源 产 业 近 期 和 远 期 
形势 及 通用 机 械 行业 面临 的 机 遇 和 挑 
战 ， 十 二 五 ”能源 发 展 思 路 、 主 要 目 
标 , 影 响 能 源 经 济 可 持续 发 展 的 突出 




































































安 交 通 大 学 流体 机 械 研 究 所 所 长 秦 国 
良 教授 介绍 了 “风机 企业 技术 发 展 的 
几 个 方面 ” ,清华 大 学 流体 力学 研究 所 
李江 教授 介绍 了 “离心 通风 机 现代 设 
计 方 法 及 应 用 ”, 上海 交通 大 学 流体 机 
械 研 究 所 谷 传 纲 教授 介绍 了 “离心 压 
缩 机 气动 设计 新 方法 的 探讨 ” ,美国 硕 
英 威 科技 公司 崔 改 凡 经 理 和 美方 代表 
鲁尼 先生 介绍 了 “高 效 风机 设计 新 技 
术 和 应 用 ”, 浙 江 明 新 风机 有 限 公 司 董 
明 祥 总 经 理 介绍 了 企业 “NZF 风 简 直 
颖 专用 焊接 机 的 应 用 ”。 
经 全 体 理事 审议 ,同意 沈阳 大 隆 
机 器 制造 有 限 公 司 、 锦 州 新 锦 化 机 械 
制造 有 限 公 司 `、 上 海 哈 龙 风 机 电器 有 
限 公 司 ` 上 海 大 速 电机 有 限 公 司 、 浙 江 
格 凌 实 业 有 限 公 司 、 福 建成 达 鼓 风机 
有 限 公司 \ 长 沙 赛 尔 机 泵 有 限 公 司 、 洛 
阳 北 波 台 信 风机 技术 有 限 责任 公司 、 
广州 永 诚 风 机 制造 有 限 公 司 等 9 个 单 
位 为 风机 分 会 第 17 批 新 会 员 。 

最 后 ,由 风机 分 会 理事 长 苏 永 强 
作 了 会 议 总 结 , 并 提出 了 五 点 意见 : 第 
一 ,要 加 强 协会 服务 功能 。 加 强行 业 
研发 工作 , 走 产 学 研 的 道路 ; 做 好 市 场 
分 析 、 政 策 咨询 、 风 机 信息 工作 ; 开展 
企业 家 沙龙 、 高 层 论坛 活动 ,增进 企业 












































































































































大 事 记 





之 间 、 企 业 家 之 间 的 感情 ; 开展 国内 外 
同行 业 的 交流 ,建立 行业 信息 发 布 机 
制 ; 组 织 好 节能 改造 和 技术 升级 ,挖掘 
潜力 ,增加 内 涵 ,争取 国家 政策 支持 。 
第 二 ,理事 会 要 为 企业 办 实事 , 互 帮 互 
助 ,解决 企业 在 生产 管理 ,技术 管理 及 
市 场 运营 过 程 中 遇 到 的 实际 困难 。 第 
三 ,要 增强 协会 凝聚 力 ,积极 促进 行业 
及 企业 经 济 的 持续 健康 发 展 ,每 年 选 
择 好 大 家 感 兴趣 的 主题 及 风机 行业 共 
性 的 问题 ,进行 深层 次 、 多 角度 、 全 方 
位 的 探讨 与 交流 。 第 四 ,要 加 强 对 内 
和 对 外 合作 ,要 开拓 视野 ,走出 去 、 请 
进来 ,通过 组 织 国 外 考察 ,开辟 新 的 发 
展 路 径 。 与 国内 大 学 、 研 究 院 所 紧密 
合作 ,加 强 研 发 ,提高 创新 能 力 , 形 成 
自主 品牌 和 世界 名 牌 。 第 五 ,要 认真 
落实 风机 分 会 2012 年 工作 计划 ,全面 
完成 好 各 项 任务 。 

4 日 湖北 省 天 门 泵 业 有 限 公司 
的 “ 喷 水 推进 装置 SS2377 超 低 碳 双 相 
不 锈 钢 精 密 铸 件 的 研制 ”在 武汉 通过 
国家 级 鉴定 。 鉴 定 委员 会 认为 ,该 项 
目 成 果 达 到 国内 领先 水 平 ,填补 了 国 
内 空白 。 

6 日 国家 能 源 局 在 沈阳 鼓风机 
集团 股份 有 限 公 司 装 配 试验 车 间 举 行 
“天 然 气 长 输 管 道 关键 设备 国产 化 ?成 
汇报 会 暨 合 同 签署 及 首 套 20MW 电 


























































































































































































































缩 机 ”方案 论证 会 。 会 议 邀 请 了 清华 
大 学 西安 交通 大 学 、 合 肥 通 用 机 械 研 
究 院 、 中 石化 工程 建设 公司 \ 中 石化 洛 
阳 石 化 工程 公司 、 中 石化 长 岭 分 公司 、 
中 石化 金陵 分 公司 等 单位 的 专家 听取 
了 方案 论证 ,审查 了 产品 技术 文件 及 
主要 图 样 ,并 考察 了 工厂 。 会 议 由 中 
国 通用 机 械 工业 协会 副 秘 书 长 钱 家 祥 
主持 。 沈 阳 鼓 风机 集团 股份 有 限 公司 
教授 级 高 工 于 晓 昆 从 产品 设计 、 动 力 
计算 、 热 力 计算 有 限 元 分 析 和 重要 承 
载 部 件 强度 校 核 、 气 流 脉动 、 管 道 应 力 
分 析 以 及 沈 鼓 集团 的 生产 制造 能 力 等 
方面 论证 了 1 500kN 大 型 往复 压缩 机 
国产 化 的 可 行 性 。 专 家 们 认为 ,沈阳 
鼓风机 集团 股份 有 限 公 司 引 进 德国 
BORSIG 公司 大 型 往复 压缩 机 专 有 技 
术 , 特 别 是 在 引进 德国 1250kN 机 组 的 
基础 上 ,为 用 户 提 供 了 100 多 台 ( 套 ) 





































































































的 型 式 试验 的 出 厂 验 收 。 上 海 市 核电 
办 、 清 华 大 学 、 上 海 交 通 大 学 、 上 海 发 
电 设备 成 套 设计 研究 院 等 领导 和 专家 
见证 了 这 一 时 刻 。 

20~22 A 中 国 通 用 机 械 工 业 协 
会 风机 分 会 第 17 批 新 会 员 会 议 在 沈 
阳 召 开 。 来 自 沈阳 大 隆 机 器 制造 有 限 
公司 、 锦 州 新 锦 化 工 机 械 制造 有 限 公 
司 `、 上 海 哈 龙 风机 电器 有 限 公 司 `、 上 海 
大 速 电机 有 限 公 司 、 浙 江 格 凌 实业 有 
限 公司 、 福 建成 达 鼓 风机 有 限 公 司 、 长 
沙 赛 尔 机 泵 有 限 公司 、 洛 阳 北 玻 台 信 
风机 技术 有 限 责任 公司 、 广 州 永 诚 风 
机 制造 有 限 公 司 等 9 个 新 会 员 单位 及 
风机 分 会 秘书 处 的 共 18 名 代表 参加 

会 议 。 

风机 分 会 秘书 长 陈 凤 义 在 会 上 强 
调 了 协会 工作 要 充分 发 挥 桥 梁 、 纽 带 
作用 ,为 企业 搭建 密切 联系 的 平台 , 认 































































































大 型 往复 压缩 机 ,为 1500kN 大 型 往复 
压缩 机 的 开发 研制 葛 定 了 良好 基础 ， 
具备 可 靠 的 技术 依托 和 保障 。 提 出 的 
技术 方案 可 行 ,可 以 投入 样机 试制 , 尽 
快 实现 1 500kN 大 型 往复 压缩 机 组 国 
产 化 ,满足 大 型 石油 化 工 和 煤化 工 发 
展 的 需要 。 

x ”湖北 省 科技 厅 在 武汉 主持 召 
开 了 由 湖北 省 风机 三 有 限 公 司 完成 的 
“烧结 烟 气 余热 回收 循环 风机 ”和 “多 


























驱 压 缩 机 组 出 厂 仪 式 , 到场 人 员 共 同 
见证 了 首 套 20MW 电 驱 压缩 机 组 
出 三。 
雪山 东海 福 德 机 械 有 限 公 司 承 












































级 高 效 污水 处 理 离心 或 风机 ”项 目 技 
术 成 果 鉴定 会 。 鉴 定 委员 会 听取 了 工 
作 报 告 和 技术 报告 等 ,审阅 了 相关 鉴 
定 资料 ,经 质询 和 讨论 ,认为 该 公司 两 




















担 的 章 丘 市 2011 年 科技 创新 项 目 三 
叶 罗 菊 鼓 风机 提 效 降 噪 技术 ”鉴定 会 
在 山东 海 福 德 机 械 有 限 公 司 召 开 。 鉴 
定 会 邀请 了 山东 大 学 、 山 东 省 机 械 研 
究 院 、 山 东 交 通 学 院 汽 车 工程 学 院 、 山 
东 建 筑 大 学 、 山 东 轻 工业 学 院 等 5 名 
专家 教授 组 成 鉴定 委员 会 。 与 会 专家 
经 过 听取 报告 .现场 考察 .专家 质询 、 
技术 答辩 、 现 场 讨 论 ,最 终 形成 鉴定 意 
见 , 一 致 认为 该 技术 项 目的 研制 是 成 
功 的 ,在 三 叶 罗 茨 鼓 风机 的 结构 设计 
和 制造 工艺 方面 有 创新 ,主要 性 能 指 
标 达到 了 同类 产品 的 国内 领先 水 平 。 

10 日 ”中国 通 用 机 械 工业 协会 在 
沈阳 主持 召开 了 “1 SOOKN 大 型 往复 压 







































































项 成 果 已 取得 具有 自主 知识 产权 的 包 
新 性 成 果 ,产品 技术 符合 国家 节能 、 降 
耗 \ 减 排 和 环保 发 展 方向 ,对 提升 我 国 























真 做 好 “双向 服务 工作。 会议 由 风机 
分 会 秘书 处 介绍 了 风机 行业 发 展 概况 
及 风机 分 会 的 主要 工作 ; 介绍 行业 统 
计 工 作 及 统计 报表 的 有 关 要 求 ; 向 新 
会 员 颁 发 了 会 员 证 书 。 

会 议 期 间 , 全体 代 表 座 谈 了 行业 
工作 如 何 开拓 创新 ` 企 业 如 何 发 展 、 对 
协会 工作 有 哪些 建议 和 要 求 等 。 会 后 
全 体 代表 参观 了 沈阳 鼓风机 集团 股份 
有 限 公司 。 

28 日 ”湖北 省 副 省 长 郭 生 练 及 省 
科技 厅 的 相关 人 员 ,高 新 企业 、 投 资 机 
构 、 高 校 及 科研 院 所 的 负责 人 和 专家 ， 
到 湖北 省 天 门 泵 业 有 限 公 司 新 厂区 视 
察 和 调研 ,对 公司 在 科技 成 果 转 化 方 
面 取得 的 成 绩 给 予 了 充分 的 肯定 。 

29 日 威海 克 莱 特 菲 尔 风 机 有 限 






























































该 类 风机 的 设计 与 制造 技术 水 平 具有 
重要 作用 ,市 场 前 景 广阔 。 鉴 定 委 员 
会 一 致 同 意 通过 两 项 成 果 鉴 定 ,并 认 
为 烧结 烟 气 余热 回收 循环 风机 其 整体 
技术 处 于 国际 先进 水 平 ,多 级 高 效 污 
水 处 理 离心 鼓 风 整 体 技术 处 于 国内 领 
先 水 平 。 

































































公司 实现 了 股份 制 改制 ,公司 正式 更 
名 为 威海 克 莱 特 非 尔 风机 股份 有 限 
公司 。 

31 日 《解放 日 报 》 刊 登 了 上 海 
市 名 牌 推 荐 委员 会 通告 “上 鼓 牌 电站 
轴 流 式 、 离 心 式 风机 组 ”再 度 荣获 “上 
海 名 牌 ” 称 号 。 上 海 辟 风机 厂 有 限 公 







































































20 日 ”上 海 鼓风机 广 有 限 公司 承 
担 设 计 制 造 的 国家 科技 重大 专项 研发 
课题 ,高 温 气 冷 堆 核 电站 燃料 球 输送 
用 氧气 压缩 机 经 过 72h 连续 运转 试验 
达标 后 ,圆满 通过 了 清华 大 学 核 研 院 


















































司 为 外 高 桥 第 三 电厂 100 万 kW 火电 
机 组 提供 了 全 部 所 需 的 三 大 主力 风 
机 , 即 送 风机 、 一 次 风机 、 脱 硫 增 压 反 
机 ,共计 12 台 , 均 为 动 叶 可 调式 轴 流 
风机 。 叶 轮 直径 分 别 是 2m、2. 8m 和 
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3.8m, 配 套 电 机 功率 分 别 为 3 300kW、 
3 700kW 和 4 200kW。 上 海外 高 桥 第 
三 电厂 从 2008 年 投产 发 电 以 来 ,先后 
研发 实施 了 12 项 世界 首创 技术 和 6 
项 国内 首创 技术 ,其 中 包括 了 “ 零 能 
脱硫 技术 ”, 使 两 台大 型 机 组 实现 了 每 
度 电 煤耗 只 有 276g 的 业绩 ,成 为 世界 
上 第 一 个 敲 开 每 度 电 最 低 煤 耗 280g 
关口 的 火电 厂 。 

月 内 沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 
公司 被 工业 和 信息 化 部 、 财 政 部 认定 
为 “国家 技术 创新 示范 企业 ”( 辽宁 仅 
2 家 企业 ) 。 
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% ”沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公 
司 申报 的 “新 型 煤化 工装 置 用 透 平 压 
缩 机 装备 研制 、 西 气 东 输 长 输 管线 
压缩 机 研制 项目 ,获得 沈阳 市 科技 进 
步 奖 一 等 奖 。 

太 沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公 
司 申报 的 “大 型 芳烃 装置 用 循环 氧 压 
缩 机 组 ”项 目 ,获得 沈阳 市 科技 振 
兴 奖 。 

太 沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公 
司 蝉联 全 国 实施 用 户 满意 工程 先进 单 
位 ( 企业 类 ) 称号 ,并 获得 “用 户 满意 
企业 RIE AEBS o 






























































x 沈阳 市 “ 百 千 万 技能 人 才 培 
育 工 程 ”? 和 职工 职业 技能 竞赛 成 绩 揭 
晓 ,沈阳 鼓风机 集团 股份 有 限 公司 摘 
得 电焊 工 、 机 修 钳 工 与 金属 热处理 工 
三 项 桂冠 ,168 ARAE 14 项 赛事 
中 获奖 。 

六” 武汉 鼓风机 有 限 公司 顺 利通 
过 日 本 三 蒙 重 工 供应 商 重新 评审 ,成 
为 三 葵 集 团 在 亚洲 地 区 更 加 稳固 的 长 
期 合作 伙伴 。 

年 内 ”湖北 省 天 门 泵 业 有 限 
被 评 为 2011 年 国家 火炬 计划 重 ， 
新 技术 企业 ,有 效 期 3 年 。 
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